ΤΕΥΧΟΣ 49 , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988 390 ΔΡΧ. 


Ξ ΣΤ ΠΕΙ σα 3 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΟΙ η ὅτλῃ πο 211 ' , 
προς -- ο σμοσμμη 


' 
άν. 


ολη Ι Ἡ ὴ ΓΗΝ 
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤ Ά ΕΛΜΕ»! 


είμαστε απαραίτητοι ερίὴλοι σας! 
ΟΟΜΡΟΤΕΒΕ 9ΗΟΡ 


. πο : Ξ οι ύωσὲς 
Ὃ ών” ώς Απιών «οὔκωνο) απο εκ καν ᾽ωκεφ, λος, ρια. 'Ὅ--ᾱ-, "πι "ρω. 


πώρα στον ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΠΟΥΜΠΟΝΔΙΝΑΣ 384 δ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ο ΤΗΛ. 4123694-4132937-4120255 


| 


και τρέλλα δική µας. Καιτα μαλλιά, δικά µας. 
Διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς, θέλουµε να ἐχοῦν τη: 
δική µας οµορφιά και φρεσκάδα. 


ΛΟΥΣΙΜΟ ΝΕΝΜ 6ΕΝΕΒΑΤΙΟΝ 

Λούσιμο Νέας Γενιάς, κάθε μέρα. Ακόμα και ὅυο 
φορές τη µέρα. Απαλλαγή από τον ιδρώτα και τη 
λιπαρότητα που φέρνει η δράση. Μαλλιά λαμπερά και 
πλούσια, µε Σαμπουάν Νέας Γενιάς. ς 
Και μετά το λούσιμο, Κοντίσιον Νέας Γενιάς. 


Μακ (ϱ Ῥ]απ 


ΜΟΝΟ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙ 


ΡΒΟΡύΟΤ ΌΕνειΟΡΕΟ ΒΥ Ζι-υ5Α 


9 Επεξεργαστή στα 10 ΜΗΖ µε 256 ΚΒ, µνήµη 
Β.Α.Μ. επεκτάσιµη µέχρι 640 ΚΒ. 

9 Μία µονάδα δισκέτας ΕΌ 5 1/4” 360Κ. 

5 Κάρτα γραφικών (µονόχρωμη ή έγχρωμη) µε θύρα 

σύνδεσης για εκτυπωτή. 

Τροφοδοτικό 150 ΝΝ, µε δυνατότητα τροφοδοσίας 

για λειτουργία της µονάδας σε πλήρη σύνθεση. 

Μεταλλικό περίβληµα χωρητικότητας µέχρι 4 µο- 

νάδων περιφερειακής µνήµης (ΕΙ ΟΡΡΥ ΟΙΞΚ 

και ΗΑΒΟΌ ΟΙΘΚ). 

8 συνολικά θύρες επέκτασης του μηχανήματος. 

Πλήρες πληκτρολόγιο 84 πλήκτρων. 

Μονόχρωμη οθόνη (πράσινη ἡ ΑΜΒΕΒ) διπλής 

συχνότητας, µε δυνατότητα συνεργασίας µε κάρτα 

µονόχρωμη ή και έγχρωμη. 

Θέση για µαθηµατικό συνεπεξεργαστή 8087 (10 

ΜΗ7). 


Δεύτερο Ὀίδο Ὀήνο ΕΟ. 

Μέχρι δύο µονάδες σκληρού δίσκου ΗΟΌ (20, 40, 
80 ΜΒ). 

Κάρτα ΜωΠί Ι/0 (Ρολόι ηµεροµηνία, παράλληλη 
έξοδος, 2 σειριακές έξοδοι Β5 2320). 

Κάρτα γραφικών, έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης ΕΑ 
(θ40χ350 µε 16 ταυτόχρονα χρώματα) µε αντίστοιχο 
ΠΠΟΠΙΟΓ. 

Κάρτα ΤΕΙ ΕΧ και κάρτα ΜΟΌΕΜ. 

Επέκταση µνήµης ΟΝ ΒΟΑΒΟ µέχρι 640 ΚΒ. 
Κάρτα επέκτασης κεντρικής µνήµης ΒΑΜ, πάνω 
από 640 ΚΒ. 


Δοκιμασμένης ποιότητας και αντοχής, γιατί: 

Τα υλικά κατασκευής του είναι άριστα (ιαπωνικό 
ἀπίνθ, επαφές πληκτρολογίου κ.λπ. 

Αυστηρή στάθµη ελέγχου (ΒΙΙΗΒΝΙΝΑ ΤΕΘΤ 24 
ΩΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, µε αλλαγές 
θερμοκρασίας από «1056 μέχρι 5050),που ση- 
μαίΐνει σκληρή δοκιμασία στις κολλήσεις. 

Σοφά µελετημµένη σχεδίαση όγκου. 

1.050 ευχαριστημένοι χρήστες. 


12 ολόκληρους µήνες και εγγράφως, γιατί: 
Πιστεύουμε στην ανωτερότητα του προϊόντος. 

Το Θεγνίος µας, εἶναι ολοκληρωμένο, µε ειδικές 
εγκαταστάσεις. 

Το τεχνικό προσωπικό µας εἶναι μόνιμο και 
ειδικευμένο. 

Το στοκ σε ανταλλακτικά, εξασφαλισµένο, υπαρκτό. 
Σέρβις εντός 24 ωρών! 


ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 24 ΤΗΛ 3644001-4 


3 γη τί στε. 
ν δελτίο καὶ με λίγη τύχη Κε 


ΡΗΙΗΡ5 . ΡηιΗρς 
] ’ 
1 -ᾱ 
Ν 4 


ιά 


(Φ 
-- ο 


ν 2 ωῤεκω ρήσ/ 


στ ο ρλο γην ς οφ ο) οκ 
Ἐδ-ο ΜΟΩΟ Μαν πο. Μαμον 8 


ΡΗΗΗΡ5 


05 ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ 0 8304/00Τ 405-149 ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 24:99 ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 


ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 50.320 (Φ0Τ0. Νο 1) ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ὁ 6545/0ΟΤ ΧΡΗΣΗΣ Ὁ 6516/00ἵΤ 
«Ἡ ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 12.650 (ΦΩΤΟ. Νο 5) ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 8.430 (ΦΩΤ0. ΝοΘ) 
20 ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ Ρ 8082/00Τ 
ΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 42.840 (ΦΩΤΟ. Νο2 
ας , ο 1405-29 ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 9405-49 ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
9 ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ 0 9038/00Τ ΧΡΗΣΗΣ Ὁ 6521/00Τ ΧΡΗΣΗΣ Ὁ 1927/00Τ 
ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 36.040 (ΦΩΤΟ. Νο 2) ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 8.840 (Φ0Τ0. Νο ) ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 4.870 (ΦΩΤΟ. Νο ϐ) 


ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
. : Προς - ΡΒΟ-ΑΌ ΑΕ Βασ. ες Τ5 . 2] ΑΘΗΝΑ τη 
πμ. παρουσία εκπροσώπων 
σης 11 πμ. ο... µε την ένδειξη «Για τον ΗΧΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΗΙΙΗΡ5 ΜΟΝΙΝΕ 9ΟὐΝΌ» 
ολ κ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Σημειώστε στο τετράγωνο 
. πο μος π Ὅε πο αν το σωστό αριθµό 
ε . - έχει δικαίωμα συµµετοχής μένα. ο - | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Α Γ] 
4 Το δελήο συµµετοχής µε τα στοιχεία Του 9 
διαγωνιζόµενου πρέπει να Ταχυδροµηθεί το 
ο. ΠΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Β Γ] 
ταχυδρομείου), στην ΡΒΟ-ΑΌ ΑΕ. Βασ. Σοφίας μα 
76, 115 δ1, ΑΘΗΝΑ. µε την ένδειξη: Για τον ΤΚ πλ  - ΔΝΑΦΗΜΙΣΗΓ 
ΗΧΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΗΙΙΙΡ5 ΜΟΝΙΝΕ 5ουΝο. 


Δελτία συμμετοχής για Το διαγωνισμό θα βρείτε και στα καταστήματα µε Το 
σήμα ΡΗΙΙΗΙΡ5 ΜΟΝΙΝΘ 50ὐΝ0. 


5. Μεταξύ εκείνων που θ΄ απαντήσουν σωστά θ᾽ 
ακολουθήσει κλήρωση που θα πραγµατοποιηθεί 


Τρία εργοστάσια, σ΄ όλον τον κόσµο, 
παράγουν τον προσωπικό υπολογιστή που 
κέρδισε επάξια τη διεθνή προτίµηση σε 106 
κράτη και κατέκτησε την Ελληνική αγορά. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΑΟΕΒ 500 
δικαιολογούν τη φήμη του: 
Ιδανικός συνεργάτης για το φοιτητή, τον 
επαγγελματία, Τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. Ο ΑΟΕΗ 500/πλήρως« 
συµβατός µε ΙΒΜ, είναι 
επεκτάσιµος, συνεργάζεται 
θαυμάσια µε δίκτυο 
και καλύπτεται µε την 
εγγύηση, και την υποστήριξη, 
του ΗΝΙΤΕΟΗ ΘΕΒΝΙΟΕ. Δωρεάν ελληνικό πιβηυαἰ 

τα Χάρις στον µικροεπεξεργαστή και ελληνικό εγχειρίδιο: Μ5ΌΟΡ 
ΝΕΟ Νο0-ᾷ, µε ταχύτητα 4,77 ἡ 8 ΜΗΖ 
(Ζ6Γο ναί 5ἰ8ϊ85) 
--- 640 ΚΒ πιᾶἰπ Όοβ{α. ῃ 
-- Ί6ΚΒ ΒΟΜ επεκτάσιµη σε 64 ΚΒ 
-- ΕΟΌ των 360 ΚΒ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 
-- Παράλληλη και σειριακή έξοδος . ο 


-- Κάρτα γραφικών (ΤΡΙΠΛΗ ΜΑΟ) 

-- ο. 12” ἡ 14” άσπρου φωσφόρου 5 

--- Θέση για µαθηµατικό επεξεργαστή 8087 τ ΐ η 

-- Λειτουργικό σύστηµα Μ5ΌΟς 3.90 και ΑΝΒΑΡΙ6 3.1 υΠἱ ου 

--- Βθ8ἱ ἴἶπιθ οἱἰοοκ Ὀπικεμ ΑΕΒΕ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 255 171 22 ΑΘΗΝΑ 

-- 8ππθ ροή. ΤΗΛ: 9430 632/3 - Τικ. 225663 (Τ5ΑΚ) ΕΑΧ: (01) 3415236 


ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΠΛΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - ΤΗΛ (031) 541349 . ΕΑΧ 543565 


Άφοι ϱ.ΣΠΑΝΙΔΗ ἃ ΣΙΑΟ.Ε. 
ΑΨΑΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ - ΤΗΛ. 0384/65242 - 65268 - ΤΕΛΕΞ: 422191 


ο πο κ ο ὦν ὓμµ 


ΕΠΙΜΑΙΡΟΤΗΊΑ 
16 Γεγονότα... Φήμες... 


Σχόλια. | 


κ Ὦ Εδὠ Λονδίνο. 


ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 


19 | Τα νὲα του Ρἰχο] 

14) ΗΙ-Τος]ι 

1441 Αλληλογραφία 

Αλ 
ελλ 
ΕΕΣΊ Διήγημα 

Οδηγός Αγοράς 


161 Ο Διαγωνισμός τω | 
(4π1οΥς: -- 
Ροἱ6/ ΒΘ8/45Ι6Υ’5 Εοο!θΒ(:: 
Κερδίστε µια μπάλα µε τις 


υπογραφές των παιχτών της 
Εθνικής Αγγλίας. 


166) ΜιοτοΔιάλειμμα 


ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΕΣΣΙ Πρώτα Βήματα 
ωρ « 
Κτδνς ο: ὃ ολο 


ήν λα, ’ 
ΕΦοῄο: ΟΓρβίος ζώα ολλ 
Συμμετρικἁ Λο πως 
σχήματα. κο ελ 


156 | ΡοεΚ ἃ ΡοΚο. 


102 Το Πρόγραμμα του µήνα 


9ἱ8Ι ΕἰθΠίθΙ5 για ΑπιδίΓ8ά. 


18Ο π᾿ Τιρς 


125 [0 3 
Αππιου! | οοΚ ν.1.0 για ΑπιςίΓ8α. 


192) Επεμβάσεις: 


α νΙΠάΙοβΙοΓ για 
ΑπησίΓ8ά, ΟοπιπιοάοΓθ, ὀρθοίτυῃῃ. 
Β ΑΓκαποίά ΙΙ για Αἰαῄ οἱ, 


ΕΟΒ Αφιέρωμα: 


Μίαἱ ἃ Υπολογιστές: 
Η µουσικἠ µαγείατης επικοινωνίας. 


ΡΟ/ΧΤ: 


Συμβατό 
καθαρόαιµο. 


ΠΕΝΙΕΛ5 


ΕΕΤΤ Αάνοπίιτο: 


Φ/Ιίοοη Ὀ(θᾶπΙς. 


64 Γον 


Β (Πθςςπιβςίθι 2000 πης Φοῄνναιθ Οουπίηγ. 
Ε Αειθήχ. 
Β Αόναποθά ΕΙἰσΠί ΤΓίπ6ί 

της Εἰθοίγοπἰο Αή5. 


9οῄννατο Ινώ 


Κόκκινο... Κίτρινο... Πράσινο... Φύγαμε! 


Φο/ίννατο Εονίονν: 


α Ιλαηάς/θί της ΕΙΙίΘ: 

Ε οιΓοοἰΕίᾳΠίθΓ της Ο8ροοπῃ. 

Β 5υρο6/ 9Κί της ΜΙοιοἰά5 

μ ΒαηΚ Βυςίθι της Μαϊποαίο Φο]μίίοης. 
μα Βαιὐαίΐ8η ΙΙ της Ραἰ8ο08. 

8 Βἱοπίο Οοπιπιᾶπάο της Ο8ροοπ. 


ΤΠ6 ΕΙΟΖΕΗ Ι 808ΟΥ. 


95 Τορ (.πιος 
ΓΗ Προσεχὼς 
ΓΓΓΤ Με µια ματιά 
1162 Αικαἆο: 


Β Οοἱό ΜθάδΙἰδί της ΘΝΚ. 
| αςἱ Όυθ| της Ο8ροοΠ. 


164 Ψιάρο Εονίονν: 


Μια νέα στήλη µε 

κριτικές βιντεοταινιών. 
Αρχίζουµε µε: 

Β Της ΡιβάαίοΓ της 0Β9/ΕΟΧ. 
μ Τηθ ἰθ06πά της ΜΤΟ νἰάεο. 


τ Έραν τα λος ασασισαλΝ ρα πο. Η ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ.. 


ῤ .-. 
./ 


ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ (ΟΜΡΟώΤΕΗ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 


Σε σκρωμ 
ΚΑΡΥΔΙΗ. λεγκο . ΔΡΥΣ 


ΛΛΕΤΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ κλσωκα 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΗΙΕι -Τν ΚΑΙ ςΟΜΡύΟΤΕΕ 
κενο ΚΕΑ λενε ολος τν | ΚΑΡΕΑ 35 ο ΚΑΡΕΑΣ ο 7661246, 7657754 


Θα ήθελα να γραφτώ συνδρομητής στο περιοδικὀ ΒΙΧΕΙ., για ἕνα χρὀ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
νο (11 τεύχη). Για το σκοπὀ αυτό, σας απέστειλα την ταχυδρομική επι- : 

ταγή Νο:.-.«Ξ«»« «με το ποσό των 3.200 ὄρχ-αντί των 3630 της πµής  ΜΕΥΘΥΝΣΗ 
περιπτέρου. Αν, γία οποιοδήποτε λὀγο, δε μείνω ευχαριστημένος απὀ 
ΤΟ περιοδικὀ, μπορώ να διακὀψω πη συνδροµή µου και να πάρω-πίσω 
το υπὀλοιπο Των χρημάτων µου, χωρίς πην παραμικρή καθυστἐρηση. 


ο οι 


, 


κ -ύοἅ- - - τς ΕκοΛΕΦΩΝΟ 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΡ ἀΑΜΕΣ» 


Σημειώστε πην µάρκα του υπολογιστή Τα πέντε καλύτερα προγράµµατα για Τον Τα τρία επόμενα προγράµµατα που σκὲ- 
που αναφέρεσε υπολογισπὴ µου εἶναι. φτοµαι να αγοράσω εἶναι 


Π 8ρεοΤΒυΜ νο ταδε, / 
Π ΑΜΟΤΗΑΌ 


Ώ ΑΤΑΛΙ 9Τ. -- 
ο -- 3) 


4 


9) 


Τώρα µπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις εταιρίες, Τα προἱόντα 7 
και τις υπηρεσίες που διαφηµἰζονται στο ΡΙΧΕΙ, εντελώς δωρεάν και πμ πο ο 
ὦς ή ανθ ; 80 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
χωρίς καμιά υποχρέωσή σας. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 
Το µόνο που έχετε να κάνετε, εἶναι να σηµειώσετε µε κύκλο τον ᾱ- - να 56 - 58 59 60 61 62 63 64 65 
Β αλ . . 68 69 70 71 72 78 74 7 ΤΤ 
ριθμό τῆς σελίδας της ὄοφήμισης που σας ενδιαφέρει μα συµπλη- 78 79 80 81 82 88 84 . 86 : . 89 
ῥώσετε Το κουπόνι και να ΤΟ ταχυδροµήσετε στι διεύθυνση του πε- 90 91 92 93 96 95 96 97 98 99 100 101 
ριοδικού. Το Τµήµα Εξυπηρέπ]σης Αναγνωστών αναλαμβάνει για λο- 102 109 104 106 106 107 108 109 
γαριασµό σας όλα τα υπὀλοιπα Μέσα σε λίγες µέρες, θα σας έχουν ά. ο ος η ας να ες - 
σταλεί απὀ πς ανππροσωπίες οἱ πληροφορίες που ζητάτε. 106 127 128 129 190 191 132 198 
134 135 196 137 1398 139 140 141 

λα τσ τος ώς ο ος οπως 142 148 144 Ἰ4δ 146 147 148 149 
Εώ μασ ο ος απ ώτ πδιωοικςς στων 1560 151 162 153 1564 155 1566 157 


168 1569 160 161 162 163 164 165 


----------------- 166 167 1686 169 170 171 172 118 
εν υπ ο ην -- 174 175 176 
ο ο... ο σσ -.-. πι - 5 κ. 7 182. 183 184 18 


αν υἤ -  -ο---ἵ-- τπτ - 190 191 192 


Γ. ΟΟΜΜΟΟΟΗΕ ποιες ὃ-- ο ὃ----κ-κ ο 


ασ ντα 


. Ι 
Ι 
1 | | 

Ἑ | 
| 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ι 
| 
Ἐποοκες-σεσ-ὦ [ 
| 
: | 
| 
Ἱ ΕΙΕΙΕΓΞΣΑΞΕΙΓ «στι 
[ρρσς  οωμ | 
ΑΘΗΝΑ: ΣΥΓΓΡΟΥ 44, 11742, ΤΗΛ: 9238676-5, 9225520 ον ας «πανκ» | 


| ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΡ ἄΑΜΕΣ 
που --- 


ο πως ωπωπωο πως απο απωσωον αἰωσωσω  παπσας παν αμα πο παρ ἁππως Απ απ αιμα «πο» απο «Ὠπον οποκς "ος αὐωον μα «μα αμας --ω -ᾱ- μα --- ο μα --- ρω «μα μα -ρμμν αν πάν «σαν παν. 


«οΠρ λε Ἄραε καστ στ 
πο πα 

ΑΘΗΝΑ: ΣΥΓΓΡΟΥ 44, 11742, ΤΗΛ: 9238670-5, 9225520 [σε κ. τοσα πμ 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 


γαπητοί αναγνώστες, φτάσαμε κιόλας στο τεύχος Νοεμβρίου που, όπως θα δεῖτε ρίχνοντας µια 
Α µατιά στις σελίδες που ακολουθούν, περιέχει πολλά νέα απὀ το χὠροτόσοτου Παγάψα[ο όσο και 
του ΦοΗν/α6. 

Το Πατάν/ατο που φιλοξενούμε σ᾿ αυτό το τεύχος απαρτίζεται απὀ ἑναν κλασικό συμβατό υπολογι- 
στή, τον ΡΒΟΤΕΟΗ Ρ6, ο οποίος δεν παρουσιάζει κάποια Ιδιαΐτερη καινοτομία, αλλά προτιμά να 
ακολουθήσει τη σίγουρη οδό των αξιόπιστων και πετυχηµένων συμβατών. 

Αν όμως ενδιαφἑρεστε να μάθετε για κάποιο εξελιγμένο τεχνολογικά νἑὲο προϊόν δεν έχετε παρά να 
ρἰξετε µια ματιά στοτεστ περιφερειακού αυτού του µήνα. Εκεί φιλοξενούμετο νἑο εκτυπωτή της »ΤΑΒ, 
τον [ο 2410που, διατηρώντας όλα τα θετικά χαρακτηριστικά του παλιότερου ΙΟ 10, έχει εφοδιαστεί µε 
µια νέα κεφαλή εκτύπωσης 4ρίη5. Ὅπως βλέπετε λοιπὀν, πιθανὀν ν᾿ αρχίσουμε να εγκαταλείΐπουµε 
τους «μικρούς εκτυπωτὲς των θρίης και να στρέψουµε το ενδιαφἑρον µας προς τη νέα γενιά των ἀοί 
πιαϊπίχ εκτυπωτών. 

Απότο χώροτου ΦοΗννατο τώρα, όπως ήδη θα προσέξατε, φιλοξενούμε σ᾿ αυτό τοτεύχος µια µεγάλη 
καινοτομία. Πρόκειται για ἑνα διαστημικό παιχνίδι τριών διαστάσεων. Και αυτή τη φορά δεν εννοούμε 
καλοσχεδιασμένα τερατάκια που θα μπορούσαμε να τα πούμε τρισδιάστατα, αλλά µια παλιά τεχνική 
που αναβιώνει τώρα στους υπολογιστές µας. Ο λόγος για τα γνωστά απὀ τον κινηματογράφο «διχρω- 
ματικὠ γυαλιά, που δίνουν (αρκετά αξιόπιστα) σ᾿ αυτὀν πουτα φορά την αἴσθηση του βάθους, φτάνει 
βέβαια η εικόνα που βλέπει να εἶναι διαμορφωμένη κατάλληλα. Το 30-ΝΑΝΡΕΕΒΕΒΙ, που φιλοξενού- 
µε, παρουσιάζει αυτή την «ειδική» απεικόνιση, κἀνοντάς σας συχνά να αισθάνεστε µετέωροι στο 
διάστηµα. 

Μια και αναφέραμε όμως το προσφιλές µας διάστηµα, και καθώς τα Εενίθω» δεν περιορϊζονται στο 
30 - ΝΙΑΝΠΓΕΕΕΒΙ δεν θα ᾿πρεπε να παραλεΐψουµε το 90/ΝΓΡΟ( που αποτελεΐτο ΘΡΕΟΙΑΙ. ΒΕΝΊΙΕΙΛ) 
αυτού του µήνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικἁ µετο ΕΙΙΤΕ, καθώς 
πρέπει να κάνετε συχνά αγοραπωλησίες μεταξύ διαστημικών πόλεων, αλλά στην πραγµατικότητατο 
ς{]ΝΏΟΕ επεκτείνεται περισσότερο, µε καλύτερα γραφικά και περισσότερους διαλόγους που του 
δίνουν µεγαλύτερη πλοκή. 

Για τους φίλους των ΒΕΝΙΕΙΛΙ5 υπάρχει επίσης ἑνα μικρό αφιέρωμα στα ΕΑΟΙΝΟ 6ΑΜΕς κάθε 
εἴδους, που θα συναρπάσσει τους λάτρεις της γρήγορης οδήγησης. ΄Ασχετα λοιπὀν απὀ το αν έχετε 
μείνει πιστός στο παλιό ΟΗΕΩὕΕΒΕΡ ΕΙ.ΑΟ ἡ προτιμάτε τα πλούσια γραφικά του ΤΕΡΙ ΡΒΙΝΕ, 
αρχίστε να προθερµαϊνεστε για µια βόλτα µε τη βελόνα κολλημένη στις 10.000 στροφὲς. 

ΤαΒΕΝΙΕΙΜ/Φτου ΡΙΧΕΙ. όμως απέκτησαν αυτό το µήνα ἑνα νἑο µέλος, απὀ το χώροτου βίντεο. ΊΝαι, 
σωστά καταλάβατε, απ᾿ αυτό το τεύχος και σε κάθε τεύχος θα βρίσκετε παρουσιάσεις νἰὰρο-ταινιών 
επιστηµονικής Φαντασίας που θα διαλέγουµε για σας. 

Και βέβαια, υπάρχουν, όπως κάθε µήνα, οι γνωστὲς σας μόνιμες στήλες και πολλές ειδήσεις για νέα 
προϊόντα, ὅπως ο νέος Ποππθ ΡΟ της 5ΟΗΝΕΙΓΕΒ. Πριν σας αφήσουµεγι ᾿ αυτότο µήνα, θαθέλαµενα 
ρἶξετε µια µατιά στο διαγωνισμό των αΑπιοίς, όπου υπάρχει µια ευχάριστη ἔκπληξη γιατους φίλους του 
ποδοσφαίρου. Μια επαγγελµατικἠ δερμάτινη μπάλα ποδοσφαίρου µε τις ιδιόχειρες υπογραφές των 
παικτὠν της Εθνικής Αγγλίας περιμµένειτον τυχερότερο απὀ εσάς. Εμεὶς θα εἵμαστε και πάλι κοντά σας 
το Δεκέμβριο µε ἑνα δώρο έκπληξη γιατί θα γιορτάζουµε... Γινόμαστε 50 τευχών... 


Ο αρχισυντάκτης. 


ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 


Τ. 5Ο0ΝΡ ΦΕΝΡΕΑ εἶναι ἑ- 
νας μικρός πομπὸς ΕΜ που συν- 
δέεται στον αναπτήρα του αυτο- 
κινήτου. Παίρνοντας σήμα απὀ 
το φορητό «Ρ. Ρίανετ ἡ το καὶκ- 
πΊΗ, εκπέμπει στην περιοχἠ των 
Ι05 και Ι07 µε πολὺ καλἠ ποιό- 
τητα. Ἔτσι γλιτώνετε απὀ τις 
δαπανηρὲς εγκαταστάσεις στερε- 
οφωνικών στο αυτοκίνητο και 
φυσικά απὀ το φόβο του κλεψἰ- 
µατος. Το Ρουπά επάετ κοστίζει 
περίπου 4.500 δρχ. Μπορείτε να 
γράψετε στη ΘΥΝ6Ο ΥΕ 1000 
Μ-Ίδ ΥΟΚΚ ΡΑ 17405. 
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ΗΙΞΗ-ΤΕΟΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΡΟ 


ος ΠΙΑ τους 
κοινούς τρόπους µέτρησης. Τώ- 
ρα υπάρχει ο μετρητής μήκους 
µε υπέρηχους. Στέλνει το σήμα 
μέχρι-το-σημείο-που-θέλουµε-να 
μετρήσουμε. Μετρώντας το χρό- 
νο που χρειάζεται το σήμα για 
να διανύσει αυτἠ την απόσταση, 


τητα διάδοσης του σήματος, υ- 


εμφανίζει στη µικρή οθόνη που 
διαθέτει. Ὅσοι λοιπὀν θέλουν 
υψηλή τεχνολογία χωρίς μέτρο 
μπορούν να γράψουν για πληρο- 
φορίες: Μεαςυτεπιεπί δρεςία]ῖες 
Ίπο- Η33 Εσπῖις 23 Ὑαγπε, Ν 
07410. 


και εφόσον εἶναι γνωστή η ταχύ- 


πολογίζει την απόσταση και την 


ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΥΛΗ 


Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ 


ιός µια μηχανή που 
μπορεί να την οδηγήσει οποιοσ- 
δήποτε χωρίς να χρειάζεται δἷ- 

πλωμα, άδεια, ασφάλεια... Ἡ τη- 
λεκατευθυνόµενη μοτοσυκλέτα 

της ΚΥοςΠο κυκλοφορεῖ σε τρεις 
εκδόσεις µε ηλεκτρικό μοτέρ. ἡ 
βενζινοκινητήρα -Ἔνρες-και-3.δες: 
Η ταχύτητά της στην αγῶνιστι- 
κἡ ἐκδοση ξεπερνά τα 52ΚπΙ/Π. 

Ο χειρισμός της γΐνεται απὀ ἑνα 
πομπό δύο καναλιών και η τιµή 


της μηχανής µε τον κινητήρα 
|,δοππ) φτάνει τις 30.000 δρχ. 
Περισσότερες όμως πληροφορίες 
μπορεῖτε να πάρετε απὀ το κατά- 
στηµα Κ:Γ Μακρυγιάννης Ο.Ε. 
Φειδίου ἄ Γεναδίου 2 τηλ. 
3604391, που αντιπροσωπεύει τα 
μοντέχα-της-Κγοσπο-στη-χόρα 
μας, 


ες ᾱ-, ΓΕ 


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΣΕΠΗΣ ΗΙ6 ΜΑΦΤΕΗ᾿ 
νοΙσΕΙ! 


ως ΤΟ ΝΕΟ ασὺρ- 
µατο τηλέφωνο απὀ την Ραπᾶδο- 
Πίο, Το ΚΧ-Τ3000, χωρά στο 
τσεπάκι σας, αφού δεν εἶναι και 
πολὺ μεγαλύτερο απὀ ἑνα πακέτο 
τσιγάρα. Εκτός απὀ τις σιαπάαιὰ 
λειτουργίες αὐίο, τεάῖα| κ.λπ. 


0. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για 
τη γνωστή φωνογραφική εταιρία 
αλλά για το Μασίετ Ὑοΐοε, ἑνα 
πραγματικά μαγικό κουτάκι που 
σας δίνει τη δυνατότητα να ε- 


κτρικά και ηλεκτρονικά µηχανή- 
µατα απλά και μόνο µε τη φωνἠ 
σας. Ο ηλεκτρονικός αυτός υπη- 
ρέτης μπορεί να ανάψει την ΤΝ, 
να σβήσει τα φώτα, να κλείσει 
το 5ίετεο ἡ να θέσει σε λειτουρ- 
γία το Ψιάεο. Και όλα αυτά γἱ- 
νονται µε μία μόνο δικἠ σας ε- 
ντολή. Ὅσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να επικοινωνήσουν µε 


τυχόν συνακροάσεις μέσω ἆλλου 
ασύρματου τηλεφώνου, καθώς ε- 
πίσης και κλείδωμα ὡστε να ᾱ- 
ποφεύγεται η περίπτωση τηλε- 
φωνημάτων απὀ χρήστη άλλου 
ασύρματου τηλεφώνου χρησιμο- 
ποιώντας τη δική σας γραμμή. 
Στην Ελλάδα η Ῥαπαροπίς αντι- 
προσωπεύεται απὀ τη ΒΙΑΝΕ 
ΑΕ Σολωμού 39 τηλ. 3609621. 


Δοϊράνης 181, Καλλιθέα, τηλ. 
9588392, 


ροη ΟΧΙ; Η ιδέα της (Α- 
5[0 δεν εἶναι καθόλου άσχημη. 
Η νέα ηλεκτρική κιθάρα Ρ0-350 
εἶναι εφοδιασµένη µε πιίάί ουί, 
µε 64 Ὀμ-ῖπ ήχους, δέχεται 

ΕΑΜ ἆ ΚΟΜ εατάς και επίσης 
διαθέτει ἑνα Κεγ ραπεὶ στην 

μπροστινή πλευρά που επιτρέπει 


µεσο στους ἦχους και τα προ- ο : .. 
γράμματα που ήδη υπάρχουν. Το ι - 

µόνο αρνητικό σ᾿ αυτή την υπό- 
θεση εἶναι ὅμως η τιµή που ξε- 
περνά κατά λίγο τις 350.000 δρχ. 
Η αντιπροσωπία της 

6Α5ΙΟ στην Ελλάδα εἶναι η ΕΛ 
ΜΗ ΑΕ Χαρ. Τρικούπη 22 τηλ. 
3643811-3, απὀ ὅπου μπορεῖτε να 
πάρετε περισσότερες πληροφορἱ- 
ες. 


Ἄ Το Ρεπορτάζ αυτό δεν εἶναι διαφημιστικύ. 
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γεγονότα... φήμες... σχόλια... γεγονότα... 


φήμες... σχόλιί 


Αποκλειστικὀ: 


Ὀ.5 άΟΙ Ό και 
ΟςΕΑΝ 
ΗΕΙΙΑ» 


γίνονται ένα!!! 


ἀν περνώντας στους δρό- 
µους αυτὲς τις μέρες δείτε 
τους μέχρι τώρα ήσυχους 
4ΠΊΘΙ5 να τρέχουν ξεφωνίζοντας 
στους δρόμους ἡ να ψήνουν αρνιά 
στα μπαλκόνια, µην Φοβηθείτε: Α- 
πλά έχουν μόλις μάθει το µεγάλο 
γεγονός. Ο «Αμερικανικός Χρυσός 


αποφάσισαν να ενώσουν τις Φοβε- 
ρὲς και τρομερές δυνάµεις τους 
στον Ελληνικό χώρο. Η ΟΟΕΑΝ 


ΗΕΙΙΑ5 απέκτησε λοιπὀν τα δι- 
καιώματα της [.5 601 Ώ για την 
αντιπροσώπευση των προϊόντων 
της στην Ἑλλάδα, κάτι που ουσια- 
στικἁ δεν θα διπλασιάσει, αλλά θα 
πολλαπλασιάσει τον αριθμό του 
φοῄματο που κυκλοφορεἰ. Τι ση- 
μαΐνει αυτό; Ακούστε: 


Κατ᾽ αρχἠν θα πρέπει να ξέρετε 
ότι 0.9 (01 Ώ δεν σηµαϊνει απλά 
και μόνο 0.9 (0Ο Ό. Σημαίνει µια 
τεράστια ομάδα απὀ εταιρίες που 
βρίσκονται κάτω απὀ τις διαταγές 
της, εταιρίες καθόλου ασήμαντες: 
ΕΡΥΧ, 6ΑΡΟΟΜ, 601, ΑΟςΟ:- 
ΙΑΡΕ, ΑΟ(ΕΡ5, 9ΕΟΑ, ΑΤΑΒΙ 
ΟΑΜΕΕ... γνωστὲς για τα ΟὐΤ 
ΒΟΝ, 1943 5ΤΗΕΕΤ ΕΙΟΗΤΕΑΒ, 
ΒΙΟΝΙΟ 6ΟΜΜΑΝΡΟ, 6ΑΟΝΤ. 
ΙΕΤ, ΒΟΙ1ΙΝς ΤΗΟΝΡΕΑΒ και ὁ- 
λη τη σειρἀἁ µε δεύτερη λέξη το - 
Ο6ΑΜΕΣ (ΜΙΝΤΕΗΒ («ΑΜΕς, 


5ἰ]ΜΜΕΕΒ 6ΑΜΕΣ, ΙΙΟΒΙ Ό ϱ6Α- 
ΜΕΣ, ΟΑΙΙΕΟΒΝΙΑ ΟΑΜΕΣ 
κ.λπ.). 


Και για να γίνει η καλἠ αρχἠ η 
ΟΟΕΑΝ.-ΜΑΟΙΝΕ -ὖ.5 σοι 
προγραμματίζει την κυκλοφορία 
µιας συλλογής Ολυμπιακών αγω- 
νισμάτων αποτελούμενη απὀ 23 
διαφορετικά αθλητικά γεγονότα µε 
τον τίτλο 60Ο Ρ, 5Η ΝΕΒ, ΒΒΟΝ- 
ΖΕ, µια νέα ἔκδοση του ΟΤ ΒΟΝ 
µε τον τίτλο ΟῦΤ ΕΟΝ ΕΟΒΟΡΑ 
και πολύ περισσότερες πίστες και 
το ΤΗΙΝΡΕΒΒΙΑΡΕ, ἑνα αἱ 
Δοβοη παιχνίδι µε μάχες και ελικό- 
πτερα. Ακολουθεί µια σειρά µεπαι- 
χνίδια αγώνων (ΕΟΑΡ 
ΒΙ09ΤΕΗΒ5, 4χά ΟΕΕ ΒΟΑΡ, 
ΝΕΟ ΙΕ ΜΑΝΘ). Αλλά οι τίτλοι 
δεν σταματούν εδώ. Σειρά ἔχουν οι 
κινηματογραφικὲς και οἱ οοἱπ-ορ 
διασκευές; ΕΑΜΒΟ ΙΠ, ΕΟΒΟ- 


(ΟΡ, νΙΟΤΟΒΥ ΒΟΑΒ καιτοφο- 
βερὀ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ΊΛΙΟΙΕ βρί- 
σκονται κι αυτά στο δρόµο για τις 
οθόνες σας. Τα Χριστούγεννα θα 
πρέπει να εἶναι ἐτοιμο το “ΤΗΕ. 
υΝΤΟΟΟΗΑΒΙΕΡ”, µια και η 
Ο(ΟΕΑΝ απέκτησε τα δικαιώµατα 
μεταφοράς της ταινίας, και τα 
ΟὐΕΒΙΙΑ ΙΙΑΕΒ και ΡΒΑΟΟΝ 
ΝΙΝΟΑ, γνωστά ςοἴπ-ορ της τελευ- 
ταίΐας γενιάς. 

΄Ὄσογιατους κατόχους ΑΜΙΟΑ 
και 97, αυτοί θα πρέπει να εἶναι 
μάλλον οἱ πιο κερδισμένοι. Η βι- 
βλιοθήκη των «απηθ5 τους θα αυξη- 
θεῖ µε όλα τα παιχνίδια που αναφὲ- 
ραμε παραπάνω, ενώ κάθε νὲος 
τίλος θα παρουσιάζεται σχεδὀν 
ταυτόχρονα σε όλα τα 8-Οἱΐ και 16- 
Οἱ: μοντέλα. [ 

Κάντε εμβόλιο κατά της παιχνι- 
δίασης ὁσο εἶναι καιρός... 


Αναλόγιο 
Ι.896/: 


Ἓνα 10060 
Ελληνικὸ ΡΤΡ 


Σ: σειρά προγραμμάτων της 
Ελληνικής ΠΡΟΤΟΝΟΣ 
προστέθηκε κάτι καινούργιο: 
ἑνα πρὀγραμµα διαχείρισης εντύ- 
πων. Όσοι λοιπόν χρήστες διαθέ- 
τουν κάποιο συμβατό, ας ακού- 
σουν μερικές δυνατότητες: 

-- Ἑλληνοαγγλικός συλλαβισμός 
των λέξεων. 

--- Αναλογική στοίχιση 5 εἰδών. 
--- Δυνατότητα ανάµειξης {οηί5. 


--- Χρήση και σταθερὠν /{οπίς µε 
γραφικά σύμβολα. 


--- Χειρισμός κειµένου μέχρι και 150 
περίπου σελίδες. 


--- Επεξεργασία πολλών κειμένων 
παράλληλα. 

--Πολλέὲς δυνατότητες σελιδοποί- 
ησης. 


-- Δυνατότητα εκτύπωσης πολύ- 
στηλου κειµένου. 


-- Πρόγραµµα καθορισμού {οηί5 
απὀ το χρήστη. 
---Ενσωματωμένο Ελληνικό ορθο- 
γραφικό λεξικό 25000 λέξεων. 


-- Μετρητής λέξεων κειµένου. 
--- Συντομογραφίες κειμένων. 


--- Δυνατότητα πρὀχειρης εκτύπω- 
σης σε κοινό ἀοῖ-ππαἰτὶχ εκτυπωτή. 


--Καιφυσικά υποστήριξη, ππαπυαἰς 
(ελληνικά βἐβαια), εγγύηση κ.λπ. 


Το Κυριότερο όμως εἶναι ότι πρόὀ- 
κειται για ἑνα 10005 ελληνικό πακέ- 
το, κομμένο και ραμμένο στα µέτρα 
της Ελληνικής γλὠσσας, απαλ- 
λαγμένο απὀ τα διάφορα «µπλοκα- 
ρἰσματω που παθαΐνουν συνήθως 
τα ΏΤΡ προγράµµατα µε τα ελλη- 
νικά αντὶ των αγγλικὠν. Να προ- 
σθέσουµε ότι το ΑΝΑΛΟΓΙΟ συ- 
νεργάζεται αποκλειστικἁ µε τους 
εκτυπωτές |α56Υ, αξιοποιώντας τις 
δυνατὀτητέςτους. Καλύπτει επίσης 
όλα τα στάδια ανάπτυξης του κειμέ- 
νου στον υπολογιστή μέχρι και την 
τελική παραγωγή ενὸς ἡ περισσὀ- 
τερων πρωτοτύπων (σε χαρτί, δια- 
Φάνεια ἡ ακόµη και ριζόχαρτο). 

Μόνο και µόνο επειδή εἶναι ελ- 
ληνικό πρὀγραμµα, ἄξιζε να το α- 
ναφέρουµε. 
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Μα εἶναι αυτὸ «ογφίϊσίς 


κ, όμως αγαπητοί µ56:5, ΕΙΝΑΙ 
Ἰον5ίοκ! Εἶναι ἑνα τρελό |ον5ίϊοὶς, 
εἶναι ἑνα ψυχεδελικό /ους[εὶς, αλλά 
παρ᾽ όλα αυτά εἶναι ἕνα ]ον5ίϊς]κ! 

Το ονοματάκιτου υβρίδιου εἶναι 
ΕΧΕΟὕΤΙΝΕ, καιη λειτουργία του 
εἶναι η εξής: Ανοίγετε το κουτί, 
συνδέετε το βύσμα, παΐρνετε τις 
αυτοκόὀλλητεςταινίες καιτις κολλά- 
τε,αφ᾿ ενός µεν στη µιαπλευράτου 
Γ,αφ᾽ ενός δε στο «σασὺ του υπΟ- 
λογιστή σας. Το πατάτελιγάκι ακὀ- 
µη για να κολλήσει, το τραβάτε λἰ- 
Υο για δοκιμή, και ... αυτό ἠταν! 
Μόλις αποκτήσατε ἔναν υπολογι- 
στἠ µε ενσωματωμένο «ραβδάκι». 

Το ΕΧΕΟΟΤΙΝΕ, ὁσο κι αν σας 
Φανεὶ απίθανο, όσο μικρός κι αν 
εἶναι ο µοχλόςτου, εἶναι απίστευτα 


ακριβές. Ακολουθεί υπάκουα 
οποιαδήποτε πρὀθεσἡ σας να απο- 
Φύγετε τα 5ρήΐθ5, και διαθέτει ἑνα 
ξεκούραστο Πτο Ὀωοπ. Το µόνο 
που του λείπει εἶναι το αμίο ΠΤ6, 
αλλά αν φανταστεί κανεῖς ὅτι οὖτε 
πολλά παιχνίδια το ἔχουν, τότε µι- 
κρὀ το κακὀ. Αλλά πἐρα απὀ αυτά, 
η ιδὲα και μόνο της ενσωμάτωσής 
του στο κύριο σώμα του υπολογι- 
στἠ εἶναι το λιγότερο Φαεινή. Δεν 
καταλαμβάνει χώρο, ενώνεται µε ὁ- 
λα σχεδὀν τα μοντέλα που κυκλο- 
φορούν στο εμπόριο (Ρ6, «οπΊπιο- 
ἆοτθ, ΑΤΑΒΗΙ, ΑΜΟΤΕΑΓ)... Εἶναι 
σίγουρα η τελευταΐα λέξη. 

Θατοβρεϊΐτεπροςτοπαρὀν στην 
Ο6ΕΒΕΕΚΞΟΕΤΗ/ΑΒΕ, Πριγκηπονή- 
σων 28, τηλ. 64431509. 


γεγονότα... φήμες... σχόλια... γεγονότα... φήμες... σχά 


Φοµποϊάει Εµτο Ρ6 
Τώρα και στην Ελλάδα απὀ µια νέα εταιρία 


ια νέα εταιρία μπήκε δυνα- 
μικά και µε πολλές εκπλἠ- 
ξεις στον χώρο των υπο- 
λογιστών. Πρόκειται για την 
ΟΟΜ-ΦΙΕΡΤ,µΙα εταιρία που δη- 
µιουργήθηκε στις αρχὲς του 1988, 
µε σκοπὀ να προωθήσει στην α- 
γορά υπολογιστές και περιφερεια- 
κά, µε σωστή και υπεύθυνη υπο- 
στήριξη. Μια απὀ τις πρὠτες κινἠ- 
σεις της ἦταν να επιλέξει µια ομά- 
δα απὀ αξιόπιστα ονόματα του 
χώρου για την αντιπροσὠπευσή 
τους. Απὸ αυτές, µια εἶναι πολύ 
πολύ ενδιαφἐρουσα. Δεν εἶναι 
άλλη απὀ τη Δειπείάοι. 
᾿Οπως ήδη θα ξέρετε, η 9εἩπαί- 
ἀθί εἶναι κολοσσός στην κατηγο- 
ρἱα των προϊόντων ηλεκτρονικής 
στην Γερμανία. Στην Ευρώπη εἷ- 
ναι γνωστή και σαν «ΑΜΟΤΒΑΌ 
της Κεντρικής Ευρώπης», γιατί 
διακινούσε µε επιτυχία τα ἴδια 
προϊόντα µε την ΑΜΟΤΕΑΌ στις 


Γερμανόφωνες χώρες, στην Ολ- 


λανδία και το Βέλγιο. Ἔπειτα απὀ 
τη διακοπή της συμφωνίας τους 
αποφάσισε να προωθηθεί μόνη 
της πια στην αγορά µε συστήµα- 


τα, τα οποία πράγματι ἦταν τόσο 
ανταγωνιστικἁ ὁσο αναμενόταν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα απο- 
τελεί το γνωστό ΕΏΌΕΒΟ Ρ6, ἑνα 
πολύ Φθηνό και ποιοτικὀ µηχάνη- 
μα, το οποίο θυμίζει κάτι απὀ 9Τ 
και 6128. Το Ποπιθ αυτό περιλαµ- 
βάνει 512 µνήµης, ἀῑδί ἀτῑνο 3,5 
ιντσών των 720ΚΒ και σκληρὀ δἱ- 
σκο των 20ΜΒ. Το σύστημα συ- 


φοδεύεται απὀ το Μ5.ΡΟΞ 8.3, 
την Ο)Λ/.ΒΑΦΙΟ και το πακέτο 
ΨΙΟΒΚΞ της ΜΙΟΒΟΞΟΕΤ, που 
περιλαμβάνει ἔτοιμα προγράµµα- 
τα επεξεργασίας κειμένων και αρ- 
χείων. 

Όλα αυτά απὀ την ΟΟΜ- 
ΩὐΕΦΤ. Μια εταιρία που υπόσχε- 
ται πολλά: Λ. Συγγρού 3, Αθήνα, 
τηλ. 9231693. 


Και η ΑΜΙΕΑ 


στο φροντιστήριο 


ελληνικών 
Της ὑΝΙΒΒΑΙΝ 


Ἡ ὈΝΙΒΕΑΙΝ έχει το πιο σικ 
Φροντιστήριο για υπολογιστὲς. Ἑ- 
πειτα απὀ τον ΑΤΑΒΙ, ο οποίος ὁ- 
πως ακούγεται εἶναι πολύ επιμελής 
μαθητής, αποφάσισε να γραφτεὶ 
και η ΑΜΙΟΑ. Ἔτσι, η ὈΝΙΒΕΑΙΝ 
δημοσίευσε μία µικρή υἱἩψ, παρὀ- 
µοια µε αυτἠ για τα 97, η οποῖα 
δίνειτη δυνατότητα εναλλαγήςτου 
σετ χαρακτήρων της «κυρίας», απὀ 
ελληνικά σε αγγλικά και αντίστρο- 
Φα. Ἡ απόκριση του πληκτρολογί- 
ου, ειδικά κατά την εναλλαγή, εἶναι 
πράγματι πολύ ικανοποιητική και, 
µε λίγα λόγια, εἶναι ὁ,τι πρέπει για 
να ξεχάσετε εκεῖνα τα ελληνικότα- 
τα μηνύματα του τύπου “ραίηςο 6Πᾶ 
Ρἱμκίτο Καὶ Κἰοῖο ἰΠπ Ρροτία” τα ο- 
ποὶα αν δουν ποτὲ οι φιλόλογοί µας 
θα µας επικηρύξουν. Ιέ «ΕΛΛΗΝΙ- 
ΚΑ») απἁ ΑΜΙΟΑ, ἴιοη αο {ο Ν[- 
ΒΕΑΙΝ! 


Στον Πειραιά το τρίτο ... Ενα Οοπιρι!θ/ς 


Τ. ΕΝΑ 6ΟΜΡΟΤΕΒἘς μάλλον 
θα πρέπει πια να αλλάξει ὀνομα. 
Το ΤΡΙΑ ΟΟΜΡΟΤΕΕΣ του πάει 
πολύ καλύτερα. 

Μάλιστα Φίλοι, πρὀσφατα εἶχα- 
µε τα εγκαϊΐνια του νέου ΕΝΑ, 
στον Πειραιά αυτή τη Φορά, ο 0- 
ποῖος εκτὸς απὀ ναυτικούς και ο- 
παδοὺς του Ολυμπιακού βγάζει 
τώρα και δεις. Πιστὸ στην παρά- 
δοση των τόσων χρόνων που έχει 
δημιουργήσει τους Φίλους της 
Πληροφορικής, μικρούς και µεγά- 
λους, το ΕΝΑ θα εἶναι πια κοντά 
στη µηχανοργάνωση και στις ανά- 
γκες του λιμανιού, το οποίο ανα- 
πτύσσεται πια µε ραγδαίο ρυθμό, 
και μαζί µε αυτόν οι ανάγκες του. 


Φυσικά δεν θα πρἑπει να σας πού- 
µε για το τι θα βρεῖτε στο νὲο κα- 
τάστηµα: τα πάντα γύρω απὀ τους 
ποπιο και συμβατούς υπολογιστές, 
βιβλία, αναλώσιμα, περιφερειακά 
και Φυσικά προγράµµατα, ψυχα- 
γωγικά και µη. 

Σε συνδυασμό µε τα ἄλλα δύο 
καταστήματα στην Αργυρούπολη 
και στη Ρόδο, το ΕΝΑ έχει πια δη- 
µιουργήσει ἕνα πλήρες δίκτυο κα- 
ταστηµάτων σε ὅλη την Ἑλλάδα. 
Ευχόμαστε σε όλους τους εδει5 
να.. πιαστούν κάποτε στα δίχτυα 
του, γιατὶ δεν θα περάσουν καθό- 
λου άσχημα! 

Για τρίτη φορά καλορϊζικα! 
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ΟΟΜΡΟΤΕΒ 5ΤΟΡΙΟ 


ΑΡΡΗΙΟΑΤΙΟΝ5 


Η µεγαλύτερη υποστήριξη 


σε προγράµµατα 
και περιφερειακά, 
µε φανταστικές τιµές! 
Δημιουργήσαμε το ΟΟΜΡυΤΕΒΗ 9ΤΟΡΙΟ 


ΑΡΡΙ ΙΟΑΤΙΟΝΡΕΡ ειδικά για σας 
που έχετε ή θέλετε ν᾿ αποκτήσετε µια 


Διαθέτουμε τα 
καλύτερα περιφερειακά 


ΑΜΙΕΑ 


που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά για 


την ΑΜΙ(Α: 
ο Τον 


να... γεγονότα... φήμες... σχΧί 


Ελληνική πρωτοπορία και 
στο 6Ρ-ΒΟΜ 


. 30 Σεπτεµβρίου έγινε µε επι- 


τυχία στο ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΕς 
ΗΠ ΤΟΝ η παρουσίαση του πρώ- 
του Ελληνικού (6Π-ΒΟΜ! Για την 
ακρίβεια παρουσιάστηκε η πρὠτη 
καθαρά ελληνική εφαρµογήτου νέ- 
ου και αρκετά ανεξερεύνητου ακό- 
μα περιφερειακού, µέσα απὀ ἑνα ο- 
λοκληρωμένο πρόγραµµα αρχειο- 
θέτησης. Η έρευνα που προηγήθη- 
κετης εφαρµογής ανήκει εξ ολοκλή- 
ρου στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. 

"ὍΌπως ξέρουμε όλοι, το (ΟἨ- 
ΒΟΜ εἶναι ἑνας κοινός μουσικός 
ΟΟΜΡΑΟΤ ΡΙΘΚ, τον οποίο µερι- 
κἐστροποποιήσεις και κάποια ἰπίθί- 
(αςο τον καθιστούν ικανό να επι- 
κοινωνήσει και να χρησιμοποιηθεί 
απὀ ἑναν υπολογιστή. Η χωρητι- 
κὀτητά του ανέρχεται σε 250.000 
ἕως 300.000 σελίδες κειµένου, Οἱ 0- 
ποὶες γράφονται μόνιμα στην επιφά- 
νειἁ του. Για την εισαγωγή των 


στοιχείων μπορεί να χρησιµοποιη- 
θεί ἔνας 5ςΔΗΠΕΙ, ο οποίος θα µετα- 
τρέπει τα δεδοµένα της σελίδας 
σε ψηφιακά ἁαία, αφού προηγουμέ- 
νως γίνει η απαραίτητη αναγνώρι- 
ση και επεξεργασία. Στην τελετή 
της παρουσίασης έγινε επἰδειξη µι- 
ας ηλεκτρονικής δοκιµαστικἠς ἐκ- 
δοσης σε ΟΏ-ΒΟΜ με περιεχόμενο 
τον τηλεφωνικό κατάλογο της πε- 
ριοχής της Θεσσαλονίκης, σε συ- 
νεργασία µε τον ΟΤΕ. Για πρὠτη 
φορά Φαίνεται τόσο χειροπιαστά η 
ευκολίατης µεταφοράςτων δεδομέ- 
νων, απὀ τα παραδοσιακά µέσα α- 
ποθήκευσης στις ηλεκτρονικὲς βά- 
σεις δεδοµένων, όπου φυσικά η ε- 
πεξεργασία και η «ταχτοποίηση» 
των στοιχείων σετίποτα δεν θυμίζει 
τα παλιά ντοσιὲ και τα ευρετἠρια. 
Και όλα αυτά βέβαια χάρη στα 
παιδιά του ΤΕΙ Κοζάνης. Εὐγεί 


ΧΘΓΟΧ 4020 


που σας τον παραδίδουµε 

με όλο το Κπονν Πονν και 

το απαιτούμενο Φοῄνα[θ ΔΩΡΕΑΝ, 
ώστε να εκτυπώνετε τα εκπληκτικά 
γραφικά της ΑΜΙΑ σε χαρτί ή σε 
διαφάνεια, καλύτερα απ᾿ ό,τι στο 
ΠποΠίἴοί της! 

Επεκτάσεις µνήµης από 512-8ΒΜΟΙ 
ΒΕΑΙ ΤΙΜΕ ΡΙαΙΤΙΖΕΗΣ 

αΕΝΙ ΟΟΚ 

ΟΙ5Ο ΏΒΙΝΕΡ Δυτ. Γερμανίας, µε 
κατανάλωση µόνο 5 νοίϊ, ώστε σε καμμία 
περίπτωση να µην «γονατίζουν» το -- 
τροφοδοτικό της ΑΜΙΘΑ, όσες υεάσδὃεςα 
επεκτάσεις κι αν έχει. Π 

ϱ 9ΟΙ/ΝΟ ΡΙΙΤΙΖΕΗΣ ; 
ϱ ΒΑΡΗΙΟ ΤΑΒΙ ΕΤ5 


Ο Γιάννης Μαλατάντης 
σας περιμένει γία µια επίδειξη 
όλων αυτών στο φιλικότατο περιβάλλον του 


ΟΟΜΡΟΤΕΕ 5ΤΟΡΙΟ ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ5 


Πραξιτέλους 5, Π. ΦΑΛΗΡΟ 
175 63, ΑΘΗΝΑ - Τηλ: 9841549 


(50 µέτρα απὀ το τέρμα του Εξουσιοδοτημένος 
Λεώφορείου Νο 126 Αντηπρόσωπος 
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ) νΒαπ Χθγοκ 
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τα... γεγονότα... φήμες... σχ 


Τι εἶναι τέλος πάντων αυτὀ 


το ΟΝΝΙ 9Η0Ρ; 


--ὴ ή, θιμ!,, 


Ἴθαιν πι ΙΕΣὴ 
σας Τι 


Μ α επιτρέπεται να ρωτάτε; Δεν 
ξέρετε ακόµη ὅτι η «μαμά µας 
ΟΟΜΡΟΡΕΕΕΘΣ ἆνοιξε κατάστημα 
στη ΦΙίςοη ΝΨαἰϊον; Αχ, αν δεν σας 
το πούμε εμείς, τίποτα δεν µαθαί- 
νετε, τίποτα. 

Επιτρέψτε µας να σας συστή- 
σουµε το πρὠτο µας ξαδερφἀκι. 
Το ἴδιο βέβαια εἶναι πολύ ντρο- 
παλό για να συστηθεἰ µόνο του. 
Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ὁτι εἶναι 
μόλις δύο μηνών. Μας παρακάλε- 
σε λοιπόν να σας το γνωρίσουμε 
εμεῖς, µια και όπως όλα τα νεο- 
γέννητα, οἱ μόνες λέξεις που µπο- 
ρεἰ προς το παρὀν να προφἑρει 
εἶναι «ουάου», «αγκού», «γκίῖλι- 
γκίλι,και μερικά ακόµη ηχητικά 
εφέ, Στο συμπαθητικό µας ΟΜΝΙ 
θα βρεῖτε. Φυσικά εμάς και τον 
συνάδελφο (Οοπιρµίογ Για ᾿Ο- 
λους, σύσσωμη την Ριχοἱ Βουῖαι 
µε όλα τα ΗΙ Τ6ςΏ θαυματάκια, το 
μικρό µας αδελφάκι Ρικοὶ ὁωπίοι, 
όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν 


“48 
τος π. 


 λὰ, 


αυτἠ τη στιγµἠ για την Πληροφο- 
ρικἠ (εγκυκλοπαΐδειες, βοηθήµα- 
τα, λεξικά), αλλά όχι µόνο: Βε5ί 
θοΐΐθις, ελληνικά και ξένα, πολλἠ 
Επιστηµονικἡή Φαντασία, θρίλλερ, 
Τρόµο, όλα τα ξένα έντυπα για 
Πληροφορική και Νέα Τεχνολο- 
γία, ακόµη και για Ὀμκίποςς (μόνο 
για επιχειρηματίες ΡΙΧΕΙ ἄδες), 
ωουφ. Δεν νομίζω να ξέχασα τὶ- 
ποτα. Φυσικά εἴμαστε µὀνο στην 
αρχἠ. Αναμένονται πολλές εκπλή- 
ξεις, νέα ακόµη προϊόντα και... 
αλλά να τα δείτε μόνοι σας. Αν ψἀ- 
χνετε για ἑνα βιβλίο µε ασυνήθι- 
στη υπόθεση, ἕνα θρίλλερ µε ανά- 
γλυφο (1) εξώφυλλο και πολλἠ α- 
γωνία, αν ζητάτε περιοδικά για Ηι 
Τ6ε]ι απὀ όλα τα µέρη του κόσμου 
(ἠἡ  ἔστω κάποιο τεύχος του Ρ]- 
ΧΕΙ), τότε το ΟΜΝΙ 9ΗΟΡ θα 
πρέπει να εἶναι ο επὀμενός σας 
σταθμός. Σας περιμένει, πάντα 
στην ἴδια θέση: Σουλτάνη 17 (κά- 
θετος Στουρνάρα), τηλ. 3601761. 


ίσως δεν βάζουμε 


τα γυαλιά στους κοµΠι 


μπορούμε ὁμῶς 


να ξεκουράσουµε τα μάτια σας! 


ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 


Ἡ νέα ζωντανή και πολύχρωμη σειρά 
«ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ», 
απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά 
8-Ι2 ετών, που ξεκινούν την πρώτη 
τους γνωριμία µε τον συναρπαστικό 
κόσµο των υπολογιστών. Μια παρέα 
από συµπαθητικά φαντάσματα και 
τερατάκια δείχνουν στους νεαρούς 
αναγνώστες τις δυνατότητες που έχει 
ένας κομπιούτερ, πως δουλεύει και πως 
προγραμματίζεται. Τα διασκεδαστικά 
προγράµµατα των βιβλίων μπορούν να 
τρέξουν στους περισσότερους οικιακούς 
υπολογιστές. 


Μαθαίνω 

τον κοµπιουτερ 
Αυτή η πολύχρωμη 
παρουσίαση, εξηγεί µε 
απλά λόγια, τι είναι ένας 
κομπιούτερ, πως δουλεύει 
και τι µπορεί να κάνει. 
Περιλαμβάνει σύντομα 
προγράμματα και 
επεξηγηµατική 
εικονογράφηση. 


Παίζω µε 

τον κομπιούτερ. 

Το βιβλίο είναι γεμάτο µε 
προγράµµατα που δίνουν τη 
δυνατότητα να στέλνει 
μηνύματα, να παίζει ο τΝ, 
παιχνίδια, να σχεδιάζει και 6-. ν 


πολλά άλλα. Ἕνα βιβλίο 
που δεν χρειάζεται ειδικές 
γνώσεις προγραμματισμού. 
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1 ΓΝΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  Ταἰοηοί! 8 Β. Βεηπα! 
2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ 8 ΒεΠ 5πή 

3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΑδΙ6 6 Μαιος 

« ΟΔΗΓΟΣ ΒΑδΙΟ 8 ΒεΠ ΦπΙη ἃ ἱ Ἱνεής 

5 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ !. 6/αλᾶπι 

6 0 ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΝ ΒΟΗΘΟΣ . ΤαΙοη8Η ἃ Ν. Ουὔει 
7 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 6. 5ιοςί8γ 


Εἰθοίτοπίςος τους 


ΛΛΙΥΗ Ἀθήνα 10680 
Τηλ.: 3925054-55 


2ο] ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 88 


να... γεγονότα... φήμες... σχόλια... γε 


Ραδιοφωνικοί 
περίπατοι 
των υπολογιστών 


Μια εκπομπἠ για 
Ο6οπιριίετς 


ο ὀνοματου εκλεκτού μἐλουςτου Ανώτα- 
του Συμβουλίου των 4Ἀπποτς Αντώνη Λε: 
κόπουλου σίγουρα δεν σας εἶναι ἄγνω- 
στο. Σίγουρατο έχετε «δευ πολλές φορὲς κάτω 
απὀ κάποιο 5οΗψ/αΓθ τονίον ἡ απὀ κάποιο {ᾳ5. 
Τιθα λέγατε λοιπὀν, όχι µὀνο να τον βλέπετε 
αλλά να τον ακούτε κιόλας; 


Καιρός να µάθετε ολόκληρη την αλήθεια: ο 
Φίλτατος συνάδελφος επιμελείται και παρουσιά- 
ζει, πάντα µε τη συνεργασία του ΡΙΧΕΙ., µια 
εκποµπἠ στο Κανάλι 1 του Πειραιά. Κάθε Τρί- 
τη απὀ τις 5 μέχρι τις 6 το απὀγευµα λοιπὀν 
καλό εἶναι να συντονίσετε τα ραδιὀφωνά σας 
στους 90,6 και τα ΕΜ, για να κάνετε «Ραδιοφω- 
νικοὺς Περίπατους σε Ηλεκτρονικά Μονοπά- 
τια» (αυτό εἶναι το ὀνομα της εκπομπής). Το 
αντικεϊμενό της εἶναι - τι άλλο - οι τελευταίες 
εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών, αλλά και 
της Νέας Τεχνολογίας γενικότερα. Φυσικά υ- 
πάρχει πολλή και καλή μουσική, πολλές πολ- 
λὲς ειδήσεις, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα. 

Λοιπὀν να τα πούμε µια ακόµη φορά: 

Τρίτη 5 το απόγευμα, Κανάλι 1 90,6 ΕΜ 
5ίρίοο, «Ραδιοφωνικοί Περίπατοι σε Ἠλεκτρο- 
νικά Μονοπάτι. Καλἠ ακρόαση. 


Απιίσα ΕΙΙ6ι 
Περισσότερο ελληνικό 5ο[ν/ατε 


πηίαα Εἰὶθ; λέγεται το νἑο πρὀγραµµα 

αρχειοθέτησης ελληνικής υπηκοότητας 

που βρήκαμε στο γνωστὸ ΤΗΟΜΑΣ 
90ΕΤ. Κάτω απὀ τις διαταγές του προγραµµα- 
τιστή Δημήτρη Κωστούλα, η Απιίαα σας ανα- 
λαμβάνει να σας βοηθήσει στα εξής: δηµιουρ- 
γία φακέλων που καθορίζονται απὀ εσάς, στα 
ελληνικά ἡ στα αγγλικά, διαγραφή ή ταξινόµη- 
ση µε διάφορα ορίίοη5, Φυσικά λεπτομερὲς οςἵ- 
πα των στοιχείων κάθε φακέλου και κάθε πε- 


δίου, πρόσθεση νέων φακέλων στους ήδη υ- 
πάρχοντες και πολλά πολλά ακόµα που θα δι- 
αβάσετε στο αναλυτικότατο οη-Ιπο Πεὶρ] Φαἰ- 
νεται ότιοι Ἕλληνες µ8εις βρήκαν στην «κου- 
κλίτσω όλα ὁσα περίμεναν απὀ την εποχή του 
Ῥροείτυπι, και τα νέα προγράµµατα δίνουν και 
παίρνουν. Εἶἴδατε που ἅμα λέμε εμεῖς µια ευχἠ 
πάντα πιάνει, Ὅσοι Απιαόβιοι ενδιαφἑρεστε, 
διαβάστετις «εφαρμογές του επόμενου μήνα! 


ονότα... φήμες... σχόλια... γεγονότα... 


Η ΑΟΟΟΙ.ΑΡΕ στα χνάρια ενὸς 


ΕΟΒΜύΙ.Α ΟΝΕ Φιπιμ]αίου 


..ημοκκαας την επιτυχημένη πορεία του 
ΤΕΦΤ ΡΒΙΝΕ η ΑΟ(ΟΟΙ ΑΡΕ ανακοϊΐνωσε την 
κυκλοφορίατου ΕΟΒΜΟΙ Α ΟΝΕ, ενός αἰπιυία- 
οί αγώνων Φόρμουλας πραγματικά εκπληκτι- 
κοὺ. Το παιχνίδι επιτρέπει στον παΐκτη να τρὲ- 
ξει σε οκτώ ἔνδοξες πίστες, συμπεριλαμβανομέ- 
νων των Μοπᾶςο, ΒΓαζϊ, φραη και Ὀείτοϊϊ και 
να συναγωνιστεὶ µε εννιά ακόµη οδηγούς 
πρώτης κατηγορίας, ο καθένας µε τα δικά του 
ιδιαϊτερα χαρακτηριστικἁἀ. Ὅπως ακριβώς και 
στο ΤΕΦΤ ΡΒΙΝΕ, ο παΐκτης έχει τη δυνατότη- 
τα να διαλέξει το αυτοκἰϊνητὀ του ανάµεσα στις 
κορυφαίες ομάδες Εριτατ, Ἰλίαπις και 
Με ατοπ. Μπορεΐῖτε να κάνετε ρΓαςἤςθ, να πά- 
ρετε µέρος σε κανονικὀ αγώνα σε μία μόνο 
διαδρομή ἡ να συμμετάσχετε σε κανονικὀ οἵτ- 


ουΙί. 
Οιφωτογραφίες που εἴχαμε στην Απιίαα εἶναι 


εκπληκτικές. Τέλεια λεπτομέρεια στα γραφικά 
και στο σενάριο, πίνακες ένδειξης της θέσης, 
του γύρου και του χρόνου του οδηγού, καθρέ- 
φτες για να βλέπετε την εξέλιξη του αγώνα 
πίσω σας και πιτς, μάλιστα πιτς, στα οποία θα 
πρέπει να εἶστε πολὺ γρήγορος αν δεν θέλετε 
ναχάσετεπολύτιμες θέσεις. Το πρὀγραμµα δια- 
θέτει πέντε επίπεδα δυσκολίας, απὀ αρχάριος 
ἑως επαγγελματίας. 

Ποιός θα γίνει Προστ στη θέση του Προστ; 


6σοπιριϊοι οἵἵγ 


Ἓνα νεογέννητο («οπιρυίεί 5ΏΠορ 


νός μηνός και λίγων ηµερών εἶναι το 

ΟΟΜΡΟΤΕΒ ΟΙΤΥ, ἑνα κατάστηµα που 

οὖτε λίγο οὖτε πολύ εἶναι γειτονάκι µας. 
Λἰγα µἐτραπιοπριν απότα γραφείατου ΡΙΧΕΙ., 
λοιπόν, εἶχαμε ανακαλύψει ἑνα συµπαθητικὀ 
χώρο, ο οποΐος μεταμορφώθηκε σιγά - σιγἁ σε 
εοπιριίθί 5Πορ. Το ὀνομά του; ΟΟΜΡΟΤΕΕ 
ΟΙΤΥ. 

Στην «υπολογιστοὐπολη» υπάρχει µια µεγά- 
λη γκἆμα απὀ συμβατά μοντέλα, εκτυπωτὲς 
και φυσικά τα γνωστά αναλώσιμα. Φυσικά αυ- 
τόπου ενδιαφἑρει περισσότερο εμάςτους µδοτε 
εἶναι τα παιχνίδια, απὀ τα οποία θα βρείτε πολ- 
λά και διάφορα, μαζί µε τα Ιονςίϊοκς για το 
χειρισμό τους». 


Ἡ βιβλιοθήκη των ... βιβλίων του Ο6ΟΜ- 
ΡΟΤΕΕ ΟΙΤΥ περιέχει όλες σχεδόν τις τελευ- 
ταῖες εκδόσεις του χώρου, ενώ η 5οῄννατο βι- 
βλιοθήκη περιλαμβάνει εκπαιδευτικἁ προ- 
γράμματα, πακέτα για αυτοματισμὀ γραφείου 
καθώς και 5οΗψατο για εμπορικές εφαρμογές. 

Κάτιπου θα πρἑπει ακόµη νατονίσουµε εἶναι 
ὀτιστο ΟΟΜΡΟΤΕΒ ΟΙΤΥ θα βρεῖτεπροσφο- 
ρὲς που ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα, 
πραγματικά ενδιαφέρουσες. 

Να θυμάστε λοιπὀν; ΟΟΜΡὕΤΕΕ ΟΙΤΥ, 
Καλλιρρόης 14, τηλ. 9594933. Ἔνα νὲο κατά- 
στηµα σας περιμένει. 


ΚΙΘΝΑΡΠΕ 
ϱΌΝΡΟΤΕΗΦ ἃ ΠΡΟΓΡΑΗΝΑΤΑ 


ΕΟΝΗΟΡΙΚΕ ΡΕ! 5ἱ2 κὺ, 
1560ΚΗ, ΗΕΒ(ΑΓΟΙ0Α, Ποπ. 39. 0090 
ΕΟΜΜΟΟΟΡΕ ΡΕΙΠ-ΤΤΙ (9. 54ΜΗΣ) 168. 100 
ΡΑΌΕΕΣ ΧΙ Η4 2 
ΝΙ ΡΑΌΓΕΧ 286, 10ΗΗε, 1Μὺ ΒΛΗ 
Ε6Α κάρτα, 1Χ1 280 250.000 
ΦΜΗ16Α 50001 Μούμ] αἴογ 107.160 


ΏΝΗΟΡΟΒΕ ὀ4/κασσετόφωνο 14.490 
ΑΑΟΤΑΑΟ 6128 ᾳἵ 51 900 
ΕΚΤΙΠΟΤΗΣ 51βΑ Ι.{Ε-ί0 52.600 


-- ΦΤΑΑ {0-10 0Όἱ0 64.655 
.. 6ΙΤΙ1ΙΕΝ 200 36. 200 
π. 9ΤΑΑ ΝΟ-Ι5(18008Ρ5/Α2) 111.200 
".. ΤΑΔ ΝΑ-15(2400Ρ5/ΑΣ) 111.030 
Ἀ. 9ΙΑΑ ΝΒ24-10 (24ΡΙΝ5) [27.280 
ΑΝΙΘΑ ΒΟΝΙΤΟΑ ΡΗΏΕΕΧ (5ΤΕβΕΟ)όΑ. 600 
Ε6Α ΜΟΝΙΤΩΑ ΡΝΟΕΕΧ 
ΑΗΙ6Α 2ο ΌΒΙΝΕ ΡΑΌΕΕΧ ἓ 
ΗΑΚΌΡΙ ΟΚ ΞΕΑΟΑΤΕ 20Η8/5οπίτ 54. 000 
0] ΠΙ8 ΚΑΤΩ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ Νε ΦΠΑ 
ϱΙσκς 5” 10 50 1”. 50Η 
ΝΟΝΑΜΕ 3 3ο ΡκεεΙς. ιτ 3 
ΨΕΔΕΧ 200 190 ἨΤειΑ 200 Ιμ0 
ΟΞ(ΑΡΘ) 250 200 ΚΟΡΑΚ 2600 220 
ΑΤΑΙ ΕΕ 260 220 ΕΙ 260 220 
ΌΙθχς 200 5.5" 1351ΡΙ 
ΝΟΝΑΜΕ 300 270 
ΨΕΚΒΑΤΙΗ ΨΕΛΕΧ 420 390 
Ευ)! 490 400 
ΑΧΕΙι 3" (τί 6128) 550 920 
ΑΞΕΙΌΥΑΡ (ΝΟΑΙ5 ΛΙΑ) κ.ά. 
ΗΑΝΟΥ 9ΕΑΝΝΕΑίαναΊν.κειµ.) 35.000 
ΔΙΣΚ/ΘΗΚΗ των 40/50 (ΚΛΕΙΟΙ) 1.350 
Δ1ΣΚ/ΘΗΚΗ των 80/100(ΚΛΕΙΘΙ) 2.900 
ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ (10009) 1.350 
ΝΟΕ για ΣΥΜΒΑΙΑ (6θεπίας) {2.000 
ή0ΥΡΤΙΕΚ 0511 -2100,Τυβ8ῦ ς 3.800 
ΘΑΜΕΡΟΗΙ -ΓΑΑῦ (Ρ6)1010Υ51.05Χ 9.300 
ΕΙΝΑΙ (ΑΑΙΚ. Ι1510.000, ΙΠΤΙΞ14. 000 
φΦΙῃΤΡΏ ΟΘΟΝΗΣ 12”-1.000, 1454. 500 
ΒΑΣΗ ΜΟΝΙΤΕΑ 12"55.000, 1454, 000 
ΒΑΣΗ ΡΑΊΝΤΕΑ 80 ΣΤΗΛ. 4.000 
ΚΑΛΥΗΝΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ {1.000 
ΝΙΌΙ-9ΑΗΡΙΕΑΣ -ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΣΕΝ Ι { Ε 5ρ-(64-Ορί-ΝΗΙΕΑ-Συμβ 
ΠΡΏΓΡΑΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ἐν 6ΑΝΕΣ 


ΒΡΕΙΤΕ ΗΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΕΣΗ ΙΝΕΟΞΥΞΤΕΗΣ 
(5-Ί ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Β.ΔΛΓΑΣ 93 (Μπότσαρη) 

ΤΗΛ: 051- 857.551, 631.260 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ 13 (0353)23902 
ΝΕΛΠΟΗ ΚΟΙ.:Π. ΜΕΛΑ 12 (968) 224 


ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 96 | 321 


εγονότα... φήμες... σχόλια... γεγονότα... φήμες... σχόλια. 


Το τελευταίο Μοάεπι της ΘΜΜΝ 


γ 

Ε. μίνι πιοάρπι της γνωστής 
ΤΕΑΜ ΤΕΟΗΝΟΙΟΟΥ παρου- 
σὶασεπριν λίγο καιρό η ΘΜΜ. Πρό- 
κειται για το Όπιαι ΤΕΑΜ Μίοτο 
1200, ἑνα πράγματι μικρό περιφε- 
ρειακό που συνεργάζεται µε κάθε 
μέλος της οκογένειας των 
ΡΟ/ΧΤ/ΑΤ συμβατών, εφ᾽ ὁσον 
φυσικά διαθέτουν την κατάλληλη 
σειριακἠ θύρα σύνδεσης. 

Ο ρυθμός μετάδοσής του ξεκινά 
απὀ τα 300 θαμά και αυξάνει στα- 


διακά μέχρι τα 1200 Όαυά. Οι προ- 
διαγραφὲς του φυσικά ακολουθούν 
τα φἰαπάαγάς ΟΟΙΤΤ Νο] και ν22, 


αλλά πἐρα απὀ αυτά το πιοάεπῃ αυ- 
τὸ παρέχει συμβατότητα µε το 
οπιατἰπιοάρπι της Ἠανος. Παράλ- 


ληλα έχει δυνατοτητα αυτόματης 
κλήσης, απάντησης και επιλογής 
ταχύτητας σε Παἰί ἡ ἀμρίοχ πιοάθ. 

Να σημειώσουμε ακόµη ὁτι δεν 
εἶναι απαραΐτητη η χρήση του τρο- 
φοδοτικού για τη λειτουργία του 
πιοάρπι. Το µόνο που χρειάζεται 
για τη λειτουργία του εἶναι η σύν- 
δεσή του µε την κεντρική µονάδα 
του υπολογιστή σας. 

Αν σας αρέσει τότε μπορεΐτε να 
επικοινωνήσετε χωρίς πποάρπι µε 
την ΞΜΜ ΑΒΕΕ, Λ. Βουλιαγμένης 
401, τηλ. 9715712, 9715007 για πε- 
ρισσότερες πληροφορίες. 


Η ΡΙΝΑΜΙ6 υπογράφει µε την ΕΙ.ΕΟΤΗΟΝΙΟ ΑΗΤ5 


Ν.. ανακοΐνωση στο χώρο του ρετε την Ὀϊπαπιίς κάνετε πολὺ ᾱ-  ΑΕΜΥ ΜΟΝΕΣ και το ΘΑΜΕ 


φο/ιµατο: η γνωστή Ἱσπανικὴ σχηµα.Πρόκειταιγιατηνκυρίαρχο ΟΝΕΑΒ. 
ὨὈϊπαπιίς υπέγραψε συνεργασία µε της Ισπανικής αγοράς στο ψυχα- Η ΕΙ ΕΟΤΕΟΝΙΟ ΑΒΤΕ θα εκµε- 
την ΕΙΕΟΤΕΟΝΙΟ ΑΒΤΡ για τη γωγικόδοβψατεκαιεἰναιυπεύθυνη ᾖταλλεύεται τα προϊόντα της 


ΡΙΝΑΜΙΟ σε όλη την Ευρώπη, ε- 
κτὸς φυσικά της Ἱσπανίας, της 


για πολύ πετυχηµένους τίτλους, ὁ- 
πως το ΒΑΞΚΕΤ ΜΑΦΤΕΗΕ, το 


διανοµή και προώθηση των προϊό- 
ντων της στην Ευρώπη. Αν δεν ξέ- 


Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Το 
συμβόλαιο ισχύει ήδη και το νέο 
ΟΑΜΕ ΟΝΕΒ Π θα κυκλοφορήσει 
µέσω της νέας πια «συμμαχίας». 


«κκ οὖ-- δα 


Τώρα µπορείτε και σεις να μάθετε τα πάντα για τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αυτό το σύγχρονο θαύμα, µε 
το βιβλίο «Κομπιούτερς, απλά µαθήµατα για όλους». 

Το βιβλίο εἶναι µια απλἠ και γρήγορη μέθοδος χωρίς 
δάσκαλο, που δίνει τη δυνατότητα στους αρχάριους, αλλά 
και στους πιο προχωρηµένους, να μάθουν πώς λειτουργεί 
ἕνας υπολογιστής, τι µπορεί να κάνει, πὠς να το κάνει 
και πὠς µπορεί κανεις να τον χειριστεί. Ταυτόχρονα εἶναι 
το πρὠτο µιας σειρἁς βιβλίων που θα κυκλοφορήσουν 
σύντομα. 


ο απ ωμιμμιι 
{ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ. ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ζ : 


μ 


Παρακαλώ να µου στείλετε το βιβλίο «Κομπιούτερς, απλά 
µαθήµατα για όλους». Για την αγορά του σας στέλνω 


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Νο 
ανταποκρίνεται στην αξια του. 


αὙμια] κογηον παρα στα. 
Λ Ξ 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝο............ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .................... 


ια κ τω ο ο τος 


2.) ΡιΧΕι | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -86 


µε το ποσό των 900 ὄρχ. που 


γεγονότα... φήμες... σχόλια... γεγονότα... φήμες... σκόλ 


Διαγωνισμός των 4πΠΙθ!5: 


Οι νικητές στο Τατρεί Εεπεραάε 


οντέψαµε να πνιγούμε απὀ 
τα κουπόνια του διαγωνι- 
σμού βρε παιδιά, τι συµµε- 
τοχή ἦταν αυτή! Χρειάστηκε να 
Φορέσουµε σωσίβιο για να κάνου- 
µε την κλήρωση. Ας εἶναι όμως, η 
θεά Τύχη και φυσικά το Ανώτατο 
Συμβούλιο των Ρἰχθὶ (απιοις εἷ- 
παν και εκλήρωσαν τους: 
-- Καπέλλο Δημήτρη, Ξηρείας 
16, Ξυλόκαστρο Κορινθίας 
-- Δαλαμάγκα Αλέξη, Πλουτάρ- 
χου 18, Περιστέρι 
-- Χατζηγεωργίου Κώστα, Εφὲ- 
σου 33, Ξάνθη 
--- Παπαδογιάννη Μ., Χατζηδάκη 
31, Ρέθυμνο 
--- Γερουκάκη Μιχάλη, Κύπρου 
15, Κηφισιά 
-- Μάνδαλο Κώστα, Μεταμορ- 
Φώσεως 37, Βόλος 


-- Μανωλάρα Δημήτρη, Αρναία 
Χαλκιδικής 


- Τριχόπουλο Γιώργο, Χρυσο- 
στόµου Σμύρνης 2Α, Σέρρες 


-- Μιχαηλίδη Πολυχρόνη, Λιμὲ- 
νας Θάσου, Καβάλα 


-- Πετροπουλάκη Παναγιώτη, 
[ά ώά 


δης Μαΐου 114, Σκἆλα Λακωνίας 


-- Σαμαρά Νίκο, Τραπεζούντος 
59, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 


-- Τζαχανή Γιάννη, Μιλτιάδου Ἰ- 
9, Χολαργός 


-- Ἐφεκωστή Αναστάσιο, Σκρα 
88, Δράμα 


-- Γαβαλά Αργύρη, Πολυζωΐδου 
19, Αθήνα 


-- Τασούλα Βαγγέλη, Αµασείας 
12, Βύρων 


- Σπηλιόπουλο Απόστολο, Ερ- 
μού 43, Κόρινθος 


--- Αρέθα Ελευθέριο, Τέρμα Προ- 
φήτη Ηλία, Αφάντου, Ρόδος 

-- Ντόγρα Χρήστο, Γ. Βιζυηνού 
2, 40 Εκκλησὶες 

--- Στεργίου Χρήστο, Σωτ. Πασα- 
δάκη 13, Ν. Ερυθραΐα 


--- Μαχαΐρα Μιχάλη, Κ. Ανδρατά- 
νου 28, Ἱεράπετρα 

Εξ αυτών, οι 5 πρὠτοι γίνονται 
κάτοχοι µιας κασέτας προγραμμά- 
των απὀ την ΟΟΕΑΝ ΗΕΙΙΑς- 
και 5 διαφημιστικών ποτηρακίων, 
ενώ οι Ἰ5 τελευταΐοι θα αποκτή- 
σουν απλά µια κασέτα άνευ ποτη- 
ριοὐ. Τα προγράµµατα που θα 
περιέχουν οἱ κασέτες εἶναι Φυσικά 
δικἠ σας επιλογή, και δεν έχετε 
παρά να επικοινωνήσετε µε την ε- 
ταιρία για. την ευτυχή κατάληξη 
της προσπάθειας. Συγχαρητήρια 
σε όλους σας παιδιά. 


Ανακαλύψτε καισεις 


την νέα αίσθ 


εξ ἡμπα ένο πς σπῳκῄισες 
ὤμπόσαες ον οπές πρυσ/εζονν 


αζιζζ ζύποι 


Νιέζ 


ηση /; γραφής. 


οί {μαφίας 


πό ος πένα ὀιαγχκετιά 
τση 
οἵραφης, µ. οφ νή/ να 
πον Οἱ; τή ὀύμπασπατ της 
συνοχής όπαχηκ; /ραμµής. 


οἳ ο δαφορετμκά π/ίζη, 


«ζωραφιωής, µε εκδιιή /εανση 
πόας πον της ὀἴνει τη 
αφής ημας ὁέςτίς απηθύνοεις 
ος ορ ζαφυμετιιά πάτη 


ήκρα / οτυπωσισώή χραρή 
μασ κ εν 
/Αλνέζ Χνν 


απ ποπ ΠΟ. ζΠΥ/ 


{αι 


(θείπη 


μὲ μομένη- αχραγωνιοµένη 


νοιοοΙίαρῃ 


Μόλις «τελειώσει» ο µαρκαδόρος σας έχετε 
5 λόγους να προχωρήσετε σε Ψαιίοφίαρη: 


1. σχεδιάζει και γράφει τέλεια 


2. έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής 


3. διαθέτει ανταλλακτική μύτη 
µε ρυθμιζόμενο µήκος 


4. προσφέρεται σε 4 πάχη γραμμών 


και 4 χρώματα 
5. ξαναγεμίζει µε µία 
απλούσταση κίνηση 


Και κανένα λόγο 


να ξαναγυρίσετε σε µαρκαδόρο. 


ονότα... φήμες... σχόλια... γεγονότα... φήμες... σχόλια... 


Ε 16 Οοπιαϊῖ ΡΙΗοἱ 


Η απάντηση στο Ιπίετοερίο:, 


ΤΙΠΙΘΙΙΟΓΚ5 


Ὀοδκίορ Ριβ!δ/θυ 


Γἱαϊίαἱ Ιπίραταίοπ δημιούρ- 
γησε ἑναν πολὺ «σοφιστικέ» 
εξοµοιωτή πτήσης. Το ὁνο- 
μα αυτού εἶναι ΕΙ6 Οοπιραί ΡΙοί 


και μᾶλλον εἶναι ο κύριος αντα- 
γωνιστής του Ιπίρτοθρίοι της Εἰθς- 
ἠοπὶς Απ. Το πρὀγραμµα σας 
δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσετε 
την υπερηχητικἠ σας σαῖτα σε πὲ- 
ντε κύριες αποστολὲς που περι- 
λαμβανουν αεράµυνα, αεροπορι- 
κἠ κάλυψη, πλήγματα επίγειων 
στόχων και πολλὲς ακόµα παραλ- 
λαγὲς. Η ετοιμασία του προγράμ- 
µατος βρίσκεται σε καλά χέρια: 


Τώρα και για συμβατούς 


πειτα απὀ την καλἠ υποδοχή 
του απὀ τους χρήστες των 
5Τ, το Τίπιθωοικς ὉΤΡ ἐκα- 
νε δειλά δειλά την εμφάνισή του 
και στους συμβατοὺς µε το ὀνομα 
Τίπιθωοιίις ΤΡ Ι1ΐ6, µε αρκετὲς 
ευκολίες και τιµή Ιδανική για τον 
αρχάριο χρήστη. Σαν πρὀγραμµα, 


θυνθούν, ανάλογα µε τις ανάγκες 
του χρήστη. Φυσικά τα ἐτοιμα σχή- 
µατα όπως ευθείες, τετράγωνα και 
ελλεῖψεις εἶναι πάντα στη διἀθεσἠ 
σας. Οι σελίδες μπορούν, ὅπως 
και στην 97 ἐἔκδοση, να φανούν 
µε τρία διαφορετικά Ζο0Π1 πιοςθς. 
Αναμεϊΐνατε για περισσότερες λε- 


Ὑπεύθυνος εἶναι ο συγγραφέας 
του Τοπιδᾶν και του ΕἰαΏίοι 
Ρ]οι, Όανο Μαις[α]. Αναμένεται 
τον Νοέμβριο σε εκδόσεις για τον 
9Τ, ΡΟ και 064, ενὠ λίγο αργό- 
τερα θα ακολουθήσουν οι ὑπόλοι- 
πες νοτσίοη για ὀρθοίτυπι, Απι- 
θἰΓαἀ, Απιαᾶ και Απισίταά ΡΟΝ. 
"Οσοι πετάτε µε το Ε18, γρήγορα 
προοσγεϊωση! 


ΐοι 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ 


Ροη.Ραἱ 


---9)/8ίΒΙΠ 


Αλληλογραφία 


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα αντικείµενα: Ἰ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- 
ΣΜΟΣ ΗΥ 2 ΒΑΦΙΟ 3. ΕΟΗΤΗΑΝ 4. ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ 6. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 6. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, σίγουρα, γρήγορα και σωστά, κερδίζοντας χρόνο και 


Ιδιαίτερα 


ΜΑΘΗΜΑΙΑ 


Συνδυασμός 


ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΙ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Για όσους το επιθυμούν, όλες οι ειδικότητες που προσφέρονται µε 
αλληλογραφία μπορούν να συνδυαστούν και µε ορισμένες ώρες ιδιαίτερων 
µαθηµάτων. ’ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΑΦΙΟ, ΕΟΗΤΒΑΝ, Ο08ΟΙ,, ΡΑΦΟΑΙ., ΡΙ!, ΕΟΒΤΗ, 6, ΑΡΧΕΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, Ὁ 
ΒΑΦΕ Ἰ, ΙΝΟΒΌ ΡΒΟΟΕΦΦΙΝΕ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΜΑΗΚΕΤΙΝΑ, 
. ΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΑΝΑΘΕΜΕΝΤ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕ- 
1Σ... 


ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 36.45.1114 


ΠΑΤΗΣΙΩΝ 41 (Άος όροφος) 9 Τ.Κ. 104 32 9 ΑΘΗΝΑ 


ΙΙἠΙἠΓἠΓΓ  Γ ΓΓΚΜΓΓ{ΓαάΑΕ« 
/ΤΓΤΤΤ//////////////////4/, 


κ 
ΙΣΗΣ (ος 
9) 


το Τίπιθωοϊκς μπορούμε να πούμε  πτοµέρειες. 
ὅτι εἶναι ιδανικό για τη μίξη κειμέ- 
νου και γραφικών σε Ο60Α, Ηει- 
ου]ος και ΕΟΑ οθόνες, ενώ τα η- 
λεκτρονικἁ σας ἔντυπα μπορούν 
να οδηγηθούν σε Θ-ρἵπ και 24-ρίη 
εκτυπωτές. Ἔως και 10 εικόνες 
μπορούν να εμφανιστούν ταυτό- 
χρονα σε ἑνα ἀοειπιεπί και µπο- 
ρούν να σμικρυνθούν ἡ να µεγε- 


αν ται τει πι Ἠμι ωι μα 8 ----- 
σπα ---ᾱ--ππαν πο - [] 


Ἅ 7 σα]. 


ΜΑΟΗΤΕΣ 


ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ἃ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 


ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΥ 
ΑΠΟΤΟ 


ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ 


ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Τα µαθήµατα αυτά απευθύνονται σε µαθητές αρχάριους στη 
χρήση Η/Υ και έχουν σαν σκοπό να δώσουν στοιχεία της γλώσ- 
σας Προγραμματισμού ΒΑΦΙΟ και να βοηθήσουν τους µαθητές 
στη χρήση του δικού τους Υπολογιστή. 
Διάρκεια µαθηµότων 12 ώρες. 
ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Τα µαθήµατα αυτά απευθύνονται σε µαθητές που έχουν 
γνώση στοιχείων της γλώσσας Προγραμματισμού ΒΑΘΙς και 
έχουν σκοπό να ολοκληρώσουν τις γνώσεις αυτές και να 
δώσουν τη δυνατότητα σ΄ αυτούς να Φτιάχνουν µόνοι τους 
προγράµµατα αξιώσεων. 
Διάρκεια µαθηµότων 24 ώρες. 

Γενικά 


σ 


Τµήµατα αρχίζουν κάθε βδομάδα και είναι: 

-Πρωϊνά (08.00 - 10.00) για τους απογευματινούς στο σχολείο. 

-Απογευματινά (18.00 - 20.00) για τους πρωϊνούς στο σχολείο. 

- Ειδικά (10.00 - 13.00) µόνο τα Σάββατα : 
Εκπαίδευση σε Η/Υ Αρρίο, ΙΒΜ/ΡΕ, Απισίταά 


ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
3645111,2,3 - 4120088 
Ἡ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Εμμ. Μπενάκη 32 - Αθήνα 9 Βασ. Κων/νου 35 - Πειραιάς 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΛΩΝ 
(5) 


υκεας) 


ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ 


«σπουδές υψηλού επιπέδου» 


«ΘΗΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ... γεγονότα... φήμες... σχόλια... γε 


Επέκταση των ὁραστηριοτήτων της Ι.οσἷοα 


Μ γνωστή εταιρία Γοαἷσα επὲ- 
κτεινε πρόσφατα τις δραστηριότη- 
τὲς της και πλέον εἶναι εξουσιοδο- 
τηµένος ἀθᾶίει των υπολογιστών 
Ηνυιπάαί, ενώ απὀ τον Αὐγουστο 
εἶναι και εξουσιοδοτημένο κέντρο 
πωλήσεων της ΑΜΦΤΒΑΓ Ηεῖϊας. 
Εκτός απὀ αυτά διαθέτει επίσης ὁ- 


λα τα μοντέλα των εταιριών Αἱατῖ, 
Οοπηπιοάοίο, Τωβρ και ΙΒΜ. Διαθέ- 
τει επίσης όλους τους γνωστούς 
εκτυπωτές πιἰτίχ και |α5οΓ.Στον 
τοµέα της εκπαϊδευσης λειτουρ- 
γούν όλα τα γνωστά τµήµατα της 
Ιοαςᾶ, στα οποία προστέθηκαν 
και νέα όπως η εκμάθηση λει- 


τουργίας των λογιστικών πακέτων 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και «ΜΙΕΑΟΕ», 
τμήματα που ασχολούνται µε τον 
εοπιρϊ]οτ της ϱΟ και οργάνωση µη- 
χανογραφικὠν αρχείων. Για πε- 
ρισσότερες πληροφορίες απευ- 
θυνθεΐτε στη | οαἱσα, στην οδό Δι- 
αγόρα 35, τηλ. 914350 


Το Ραἱ8 9ἱ8ἴίοη 
ανανεωμένο 


μ.. την ολοκλήρωση του 
περσινού κύκλου µαθηµάτων µε 
θέµα την Πληροφορική και τον 
προγραμματισμὀ, το Ινστιτούτο 
Πληροφορικής ὨὈαία δίαίίοη οργά- 
νωσε νέα τμήματα. Συγκεκριµένα 
για τη Φετινἠ σχολική χρονιά τα 
τµήµατα προγραμματισμού για 
μαθητὲς έχουν συνολικἠ διάρκεια 


ΜΟΝΟ 5 ΛΕΠΤΑ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 


γνησιότητά του 


γνησιὀτητά του 


96 ὧρες και ολοκληρώνονται σεό 
µήνες. Τα µαθήµατα που διδά- 
σκονται εἶναι λειτουργικά συστή- 
µατα, Μ9-ΡΟΕ5, ΟΝ) Βασίς και ορ- 
γάνωση αρχείων. Εκτός απὀ τον 
εξάµηνο κύκλο σπουδών λειτουρ- 
γούν και δυο μικρότεροι, διάρκει- 
ας 4θ ωρών ο καθένας, που ἔχουν 
σαν αντικείμενο την εισαγωγἠ 
στην Πληροφορική και την εκμά- 
θηση προχωρηµένων τεχνικών 
προγραμματισμού. Το Ὠαία 9ία- 
ἤοη απὀ τη φετινή χρονιά εἶναι ε- 
ξοπλισμένο µε οκτώ υπολογιστὲς 


ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ 


ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒύΙΙΝΝΟΗΚΕΗΒ ΔΒυΡΕΗ Χ5 


ΔΩΡΕΑΝ 
τελἐσμοτά του 


όλες τις ασκήσεις 


ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 


« Ένα απὀ τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒὺΙΙΝΟΗΚΕΒ εἶναι η 5/ΕΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗπου εξασφαλίζει σε κάθε πελάτη το πλήρες σέρβις και την αντικατάσταση των 
Φθαρμµένων μερών του οποτεδήποτε χρειαστεί 


3 Το ΝΕΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒὐμΙΜΟΒΗΚΕΒ διατίθεται µε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΠΟυ αποδεικνύειτην 
Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ αυτό φἑρει την σφραγίδα και την υπογραφἡ του αντιπροσώπου 


εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλἠ ποιότητα και τα καλλίτερα αποτελέσµατα 
ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ 


ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒύΙΙΜΟΗΚΕΒ ξεχωρίζεται µε την κόκκινη ταινία ΒΕΌ ΝΕΝ ΟυΑΒΑΝΤΕΕΟ 
ΜΟΟΕΙ που αντιπροσωπεύει και διαφυλάττειτην εγγύηση. την υψηλή ποιότητα καιτην 


5 Δοκιμή Ἰ4 ημερών Μπορείτεναεπι- 
στρέψετε το Βωνσήκθ: χωρίς καµ- 
μιά υποχρέωση αν δεν δείτε τα σπο- 


5 Ένα έγχρωμο βιβλίο 100 σελίδων µε 
πλήρες πρὀγραμμα εξασκήσεως 
. Ένας μεγάλος χάρτης τοίχου µε 


ΑΟΒΟ ΑΤ. Ἔτσι σε κάθε σπου- 
δαστή των οκταμελών τμημάτων 
αντιστοιχεί ἑνας υπολογιστής. Πέ- 
ρα απὀ αυτό, το Ὠαία ΦἰδίΟΠ ΧΟ- 
ρηγεί ειδικἠ ἔκπτωση στους 
σπουδαστές κατά την αγορά ανα- 
λώσιμων και υπολογιστών, οι ο- 
ποίοι καλύπτονται, εκτός απὀ τη 
δωδεκάµηνη εγγύηση, και απὀ α- 
σφάλιση σε περίπτωση καταστρο- 
Φἠς τους απὀ Φωτιά, κλοπή και 
ωπτὠση!! 
Πληροφορίες: Ὠαία Φἰαίΐοη, 

Καρακάση 14 τηλ. 310-846 


[δαΣ Ας ων σα 


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 


Άνοιξε ένα κατάστηµα στη 
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 
ειδικευμένο στην αθλοκίνηση. 
Στο κατάστημα θα θρείτε 
πλήρη εξοπλισμό άθλησης 

γ/α όλη την οικογένεια. 


ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
(Πάγκοι - Βάρη - 

Κοπηλατικές - Διάδρομοι - 
ΒιήΙννοΓκεί κ.ά. 


ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ἃ ΒΜΧ, ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ, 

ΜΠΑΛΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΡΙΝΕ ΡΟΝΑ, 9ΑυΝΑ. 


ας ὀπδιν νο ἈΕλΤιο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. - --------- ο. 


Προς ΟΜΌ ΜΑΒΚΕΤΙΝΑ ΕΠΕ. 
Ι Λεωφ. Ανεξαρτησίας 137, Αργυρούπολη 16451 
| Παρακαλώ στείλτε µου το ΝΕΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΞΗΡΕΒ ΒύΙΙΙΝΟΗΚΕΗ χ5 
Εὐυιι ΒΑΝΩΘΕ στην διεύθυνσηπου σας σημειώνω. Το έγχρωμο βιβλίο και 
ο χάρτης ασκήσεων θα εἶναι ΔΩΡΕΑΝ. Θα πληρώσω μόνον 7.999 δρχ., 
] συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. χωρὶς άλλα έξοδα συσκευασίας 
και αποστολἠς, µε Ταχ. Αντικαταβολή όταν το παραλάβω 
ΓονΟΜΑ ον οσο ΕΙΙΘετΟ ο αρα 


Αθ, ΤΗΛ..... 


ἰΤΑχ. ΚΩΔ. ἃ ΠΕΡΙΟΧΗ: .........--νιιι--- 


θεσσαλονίκη 


Ι Α5εΓ ΡΓγιΠίεΓ 
για Αίατί ΘΤΕ 


Ὁ γνωστό οοππρυίθι 51ΟΡ 
Το δι Σία έφερε και 
διαθέτει τους υπολογιστὲς 
ΑΤΑΒΙ 1040 5ΤΕ, μαζί µε µια πλἠ- 
ρη σειρά απὀ περιφερειακά 508η- 
ποι, πποάυἱαίοι και Ἰα56τ εκτυπω- 
τὲς. Ὅλα τα προϊόντα συνοδεύο- 
νται απὀ µια πλήρη γκάμα πιᾶ- 
πυαὶς και προγραμμάτων για τη 
σωστή τους χρήση, ειδικἀ κατά 
την πρώὠτη και πάντα δύσκολη ε- 
ποχἠ της «γνωριμίας». Αν λοιπὀν 
ἔχετε ελεύθερο χρὀνο και σας εν- 
διαφἑρει, περάστε αμέριμνα απὀ 
την οδό Αγγελάκη 3. Θα δείτε ἐ- 
ναν ΑΤΑΗΙ 9ΤΕ να συνεργάζεται 

αρμονικά µε ἕναν |α56ἵ ΡΠΙΠΙΘΙ. 
α. 
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Ριχει 


ΕΔ{«ο 


Ο Ανταποκριτἠς µας στο Λονδϊΐνο, Βασίλης Κωνσταντίνου, περιγράφει 


Ω ν 
πρωθυπου νε καλά και ἔκανε 
θόλτα στο Ηἰάε Ρ8 θροχή 

Ίρθε ο Νταλά 


µήνας ο Οκτώθριος. 0 


ανάρχι και Οἱ 


Κατσιµιχαίοι, πιάσαν Τα κρύα, 
προθλήθηκε ελεύθερα ο Τελευταίος 
πει - ν η τν 
µας θυμήθηκαν κάποιοι παλιοί καλοί 
φίλοι και γενικά δεν έγινε Τίποτα Το 
αξιόλογο στην αγορά Των ΠΙΙΟΓΟ. 


ηλαδἠ ὀχι και απολύτως τίποτα, αλλά ἔπρεπε να το περιμένετε, 
αφού όλες οι γνωστὲς εταιρἰες ανακοίνωσαν τα νέα µηχανήµα- 
τά τους τον προηγούμενο µήνα, προσπαθώντας να εντυπωσιά- 


σουν η µια την ἄλλη. Τώρα το µόνο που έμεινε εἶναι να ετοιμάζουν τα 
κουτιά για τα Χριστούγεννα. 


Ι αρ᾽ όλα αυτά εἶχαμε µια ξαφνική εἴδηση, που φυσικά µας ήρθε απότην Απησίταἁ 
(αυτοί µας ἔχουν συνηθίσει στα ξαφνικά τελευταία). Συγκεκριµένα, η Απι- 
οιγαἁ αγόρασε ἑνα κομμάτι µιας εταιρίας κατασκευής ολοκληρωμένων 
µνήµης. Η εταιρία αυτή, που βρίσκεται στην Αμερική και λέγεται Μίετοη, 
εἶναι απὀ τις λίγες αμερικανικές εταιρίες που φτιάχνουν ολοκληρωμένα 
µνήµης. Ἔτσι λοιπὀν ο Φµᾳατ, αφού πλήρωσε 45 εκ. λίρες (11,7 δισεκ. 
δρχ.), αγόρασε το 1036 αυτής της εταιρίας και συμφώνησε µετους υπόλοι- 
πους ιδιοκτήτες η Μίςτοπ να διαθέτει στην Απισἰταἀτο 10ότηςπαραγωγἠς 
της. 

Αυτή η κίνηση βέβαια δεν θα σώσειτην Απικίταἁ απὀ την ἔλλειψη των 
ολοκληρωμένων µνήµης, αλλά θα της δώσει τις «πλάτες» που χρειάζεται 
για να εξασφαλίσειτην παραγωγή των δεκάδων προϊόντων της που χρησι- 
μοποιούν τα δυσεύρετα ολοκληρωμένα. 

"Οπως όμως όλοι ξέρουμε, κάθε πράγµα ἔχει την καλἠ και την κακή 
πλευρά του. Ἡ κακἠ πλευρά σε αυτἠ την περίπτωση εἶναι ότι, ΑΝ η 
ἔλλειψη τερματιστεί, η Απισίταά ἴσως να µην μπορεί να προμηθευτεὶ φτηνά 
ολοκληρωμένα απὀ την ΜΙςΤΟΠ, µιας και τα εργατικά στην Αμερικἡ δεν .... 
συγκρἰνονται µε αυτά της Ιαπωνίας. 


ΚΑΙ Η ΚΑΜΕΡΑ; 


Άλλος ἑνας μήνας πέρασε χωρίς 
να δούµε τη βιντεοκάμερα της Απι- 
εἰγαὰ. Τι θα γίνει κύριοι της Απι- 
εἰταᾷ, θα τη δούμε επιτέλους; Όχι 
δηλαδή ότιθα πεθάνουµε χωρίς αυ- 
τήν, αλλά να, µια καλἠ κουβέντα 
γράψαµε και εμεῖς γι αυτή και δεν 
βγήκε ποτὲ. 


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΑ 
ΒΡΗΚΑΝΕ 


ΜΙ.« οτὸ πολλὲς περιπέτειες και 
ταλαιπωρίες η δοἩπείάετ κατάφερε 
να υπογράψει µια συμφωνία µετην 
εταιρία (τεγηουπά για τη διανοµή 
των προϊόντων της στην Αγγλία. 
᾿Ετσιλοιπὸν, μετά απὀ μήνες απὀ 
τότε που η 5ομπείάει ξεκίνησε την 
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καριέρα της σαν ανταγωνιστής της 
Απισίτας, τα προϊόντα της ἑρχονται 
και στην Αγγλία. Ἡ Οτεγιουπά θα 
υποστηρίξει κατ᾽ αρχἠν µόνοτοΡς 
και απὀ ό,τι φαίνεται έχει μεγάλα 
σχέδια περί τιμών. "Αντε να δούμε. 


ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΛΑ 
ΠΑΜΕ 


Ξέρετε ποιός κέρδισε το βραβείο 
για το μεγαλύτερο περίπτερο στο 
φετινό ΡΟ 5πον, Ἡ ΑΤΑΕΙ. Και, 
όπως ἦταν φυσικό, ο Τταπιϊε]το πή- 
ρε απάνω του και ανακοΐνωσε ὅτι 
θα ἐχειτο πιο μεγάλο περίπτερο και 
στο επόμενος]μον πουθα γίνειτο... 
Σεπτέμβριο του 1989. «Θα έχουμε 
ἕνα περίπτερο πουθα πιάνει απότη 
µια άκρη μέχρι την ἄλλη» δήλωσε 
ο εκπρόσωπος της ΑΤΑΕΊΙ, σε ἑνα 
µικρότετ-α-τετμε γνωστούς δηµοσιο- 


γράφους. Καλά όλα αυτά όμως, να 
δείξει και κάτι καινούργιο στοτερά- 
στιο περἰπτερό της του χρόνου δεν 
θα βλάψει. 


ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΡ.Φ0 ΤΗΣ 
ΑΓΓΛΙΑΣ 


Αι ιότο μήνα δεν εἶχαμε µεγάλες 
εκπλήξεις στα παιχνίδια. Οι φίλοι 
του ΘΡΕΟΤΕῦΜ παϊζουν ακόµα µε 
το Εοοϊβα!] πιαπαρε 2, ενώ οἱ κᾱ- 
τοχοι του (οπιπιοάοτε 64 ανακά- 
λυψαν ὅτι το ΒΑΚΒΑΕΙΑΝ 2 έχει 
µια ακόµη πιο αποκαλυπτικἡ αφί- 
σα απὀ ὅτι το πρὠτο και το αγορά- 
ζουν μετά μανίας. 

Οι συντηρητικοί Απισιταἀόφιλοι 
φαίνεται ὅτι ακόµα εντυπωσιάζο- 
νται απὀ το ΒΟΜΒ ΙΑΟΚ της Επ- 
οτε, ενώ ὅλα τα ΑΤΑΕΙ και τα 


ΑΜΙ(Α της Αγγλίας εἶναι απα- 
σχολημένα µε το ΔΤΑΕ ΟΙ1ΙΡΕΕ 
21 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ .. ΚΡΥΟΥΣ 


ΚΚἰκλοφόρησε στην Αμερική το 
ἨΗιπιοτ Ῥ{οσξδκοτ, το οποἱο εἶναι 
ἑνα πρόγραμμα που βοηθάει τους 
χρήστες του να .... δημιουργήσουν 
ανέκδοτα! Το πρόγραµµα ΔΕΝ πε- 
ριέχει µια συλλογἡ απὀ ανέκδοτα 
αλλά σας βοηθάει, χρησιμοποιώ- 
ντας μερικές «ειδικές» εξισώσεις να 
συνδέσετε κάποιες λέξεις µε τέτοιο 
τρόπο ώστε η τελική φράση να 
προκαλεί γέλιο. Το πρόγραµµα 
προσφἑρεται µε ἑνα εγχειρίδιο ο- 
δηγιών των 100 σελίδων, που περι- 
λαμβάνει καὶ δύο κεφάλαια πάνω 
στο... πῶς να λέτε ανέκδοτα. Τώρα 
θα µου πεῖτε πῶς ὁ,τι και να ανακα- 


ΟΝΔΙΝΟ 


Το καλό για τον Φιαα (και κακό για µας) εἶναι ότι ο διευθυντής της 
Τοφ]ίδα εἶπε ότι η ἔλλειψη φαίνεται να διαρκεί για πολύ ακόµη και μπορεί 
να περάσουν μέχρι και 3 χρόνια μέχρι να δούµε πτώση των τιμών στις 
μνήμες! 


Ν. µε την ανακοίνωση της μαζικής αγοράς μνημών µας ἦλθε και µια ακόµη 
ἐκπληξη. Κάποιος καλοθελητής απὀ τα ἐσω της Απηδίατὰ κατάφερε να 
πληροφορήσει τον Τύποτι ετοιμάζεται να κάνει η Απιδίταἁ µε τα υπάρχο- 
ντα προϊόντα της μέχρι τα Χριστούγεννα. Ὅπως θα φαντάζεστε δεν εἶναι 
καλά τα νέα, αλλά η στήλη πιστή στην παράδοσή της θα σας πει και πᾶλι 
την αλήθεια ἔξω απὀ τα δόντια. 

΄"Ὅπως, λοιπόν, σας εἶχαμε πει, τα πράγματα δεν εἶναι και τόσο ρόδινα 
για τα «παλι ΡΟ της Απικίγαἁ, µετά απὀ τις ανακοινώσεις των νέων 
μοντέλων. Γιατί εἶναι Φανερό ὁτι ΔΕΝ µπορεί ο ΦΗααί να κυκλοφορεί 44 
μηχανήματα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και μάλιστα όταν αυτά 
τα μηχανήματα χρησιμοποιούν τα ολοκληρωμένα µνήµηςτων 296ΚΟΙίπου 
εἶναι δυσεύρετα. 

Ἔτσι λοιπόν η Απιδίταἁ αποφάσισε να «σπρώξευ τα καινούργια της 
μοντέλα και να μειώσει την παραγωγή των υπόλοιπων μηχανημάτων. 
Συγκεκριμένα θα αρχίσουν να εξαφανίζονται τα ἔγχρωμα 1512. Και απὀ 
ὅτι φαίνεται, μἐχρι τα Χριστούγεννα θα εξαντληθούν τα αποθἐµατάτους. 

"Οσο για τα 1640, αυτά θα κυκλοφορούν κανονικά εκτός απὀ τα μοντέ- 
λα µε σκληρὀ δίσκο. Λἰγο πριν όμως απὀ τα Χριστούγεννα, θα υπάρχουν 
1640 µε σκληρὀ δίσκο και ΕΟΑ, δηλαδή τα πιο ακριβά απὀ την οικογένεια 
των 1640. 


και σχολιάζει τα τελευταία νέα της διεθνούς αγοράς υπολογιστών. 


Α.. µέχριτα Χριστούγεγνα θα έχουν εξαντληθείτα αποθέµατα γιαταΡΡΟ»12, 
τα οποία δεν φαίνεται να ανανεώνονται. Τουλάχιστον ὀχιμετις ποσότητες 
που εἶχαμε συνηθίσει. Η Απικίταἁ θα συγκεντρωθεί στα ΡΡ(640, τα οποῖα 
ω. πουλάνε. 


τ. ταΡβΟ}/ θα αρχίσουν γα εξαφανίζονται και αυτά πριν απότα Χριστούγεννα. 

Θα πεῖτε: µα όλα τα σταματάει; Μα φυσικά και όχι. Σταματάει αυτά που 
δεν πουλάει, για να γλιτώσει τα ολοκληρωμένα µνήµης και Φυσικά να 
απελευθερώσει το εργοστάσιο στην Κορέα για την παραγωγή των 2000. 
Με ἀλλαλόγια, αν θέλετε να αγοράσετε ἑνα ἔγχρωμο 1512, τότε ίσως αυτά 
τα Χριστούγεννα να εἶναι και η τελευταία σας ευκαιρία, απὀ την άλλη, αν 
δεν θέλετε σώνει και καλά το μηχάνημά σας να λέγεται Απηδίταἁ και να 
εἶναι μπεζ υπάρχουν και οἱ ... λοιποί ταὔβανέζοι. 

΄Οσο για τα 1640 µε σκληρό δίσκο, δεν μπορώ να πω ότιθα λεῖψουν απὀ 

την αγορά, γιατί οὕτως ἡ άλλως ο σκληρός τους εἶναι και αργός και 
ακριβός. 

Αν εξαιρέσουμε το σταµάτηµα των ΡΡΟΡΙ5, το οποίο το περιμέναμε 
(µιας και δεν πουλάγανε καθόλου καλά), το απροσδόκητο εἶναι ὅτι η 
Απισίγαά θα σταματήσει ἡ καλύτερα δεν θα παράγει πια ικανὲς ποσότητες 
απότα ΡΟΛ/8256/8519.Τα μηχανήματα αυτά, τουλάχιστον γιατην Αγγλία, 
ἦταν απὀ τὰ πιο επιτυχημένα που εἶχαν κυκλοφορήσει, µετά φυσικά απὀ το 
ΦΡΕΟΤΗΙ)Μ. Όμωςκαι εδώ η Απιδίταά εἰχετρία παρόμοια μηχανήματα µε 
παρόμοιες τιμὲς και ἔκανε ανταγωνισμό στον εαυτό της. Τώρα θα μείνει 


τἐψει ἕνα κομπιούτερ και να βγάλει 
στην οθόνη, μάλλον δεν θα κάνοι 
για αστείο, αλλά φαίνεται ότιοιΑ- 
μερικανοί εἶναι τόσο απελπισμὲ- 
νοι, που θα μπορούσαν να χρησι- 
µοποιήσουν ἑνα κομπιούτερ ακόµα 
και για τα ανέκδοτα. Τι ἆλλο θα 
δούμε. 


0 ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 


Ο,όμος των αγγλικών περιοδι- 
κὠν του χώρου συνεχίζεται και 
φαΐνεται ὁτι έχει σαν βαριά τραυ- 
µατισµένους το Ζ27ΑΡ και το 
(6ΚΑΣΗ, τα οποία ανακοΐνωσαν α- 
πογοητευτικὲς κυκλοφορίες ΊΎια 
τον περασμένο µήνα. Βέβαια οἱ εκ- 
δότες τα «ρἰχνουν» στην πτώση της 
αγοράς τῶν μηχανημάτων των δ1:, 
αλλά τι ἆλλο να ἔλεγαν. 


Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεται και 
τρίτο εβδομαδιαίο περιοδικό, το ο- 
ποῖοθα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμ- 
βρίου, καιθα καλύπτει, σύμφωνα µε 
τις ανακοινώσεις που δόθηκαν 
στον υπόλοιπο Τύπο, ὅλα τα 
“ποπις” απὀ τα ΔΡΕΟΤΕΙ Μ μέχρι 
τα ΡΟ, (Τα ΑΤ εἶναι σίγουρα έξω). 


ΚΑΙ ΤΩΡΑ ι060 ΜΕ 
ΛΙΓΟ... ΓΕαΘ 


ΗΓιωστή μας για τα πολύχρωμα 
πλαστικἀ τουβλάκια ΤΕΟΟ ανα- 
κοΐνωσε ἑνα καινούργιο πρόγραµ- 
μα, για να βοηθήσει τους χρήστες 
των ... προϊόντων της να αναπτύ- 
ἔουν την ευρηματικότητά τους! Το 
πρόγραμμα λέγεται Ἱερο (οπιτοὶ 
1.ορο και εἶναι µια παραλλαγή της 
1060 που, αντί να ελξγχει απλά 
µια χελωνίτσα στην οθόνη, ελέγχει 


τα πλαστικά τουβλάκιατης 1 ΕάΟΙ 
Τι ἄλλο θα δούμε. 


ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 


Σύμφωνα µετους διοργανωτέςτου 
ΡΟ 5ΠΟΝ οι οποίοι έβγαλαν το Ὠε]! 
220το καλύτερο ΠΟΠΙ6... ΑΤ, το κα- 
λύτερο παιχνίδι της χρονιάς εἶναι 
το Οοτταρίίοη της Καϊπδίτά. Για ὁ- 
σους δεν γνωρίζουν το παιχνίδι, 
αρκεί να πούμε ὅτι έχει σαν θέµα 
του τη διαφθορά στους κύκλους 
των χρηματιστηρἰων. Τώρα γιατί 
εἶναι το καλύτερο παιχνίδι της 
χρονιάς µην σπάτε το κεφάλι σας 
για να το βρεῖτε. Αν ἧσασταν στην 
Αγγλία, θα καταλαβαίΐνατε γιατί. 
΄Οσογιατους επιλαχόντες ἦταν το 


Χεποπτης ΜεΙδουγπε Ηουδε καιτο 
Γαικείάε της Ιποεπίῖνε. 


ΤΟ ΑΡΡΙΕ ΙΙ ΖΕΙ 


Ο.. και αν σας φαΐνεται παρά- 
ξενο, η ΑΡΡΙΕ αναβίωσε το 
ΑΡΡΙΕ Π µε νὲο λειτουργικό και 
ξανασχεδιασμένο πιοίπετροατά. Το 
αραῖο εἶναι ότι το νὲο ΑΡΡΙΕ Πς 
ΡΙ 05 εἶναι φθηνότερο απὀ το 
ΑΡΡΙ Ε Πς (το σκέτο) κατά 125 δο- 
λάρια. Δυστυχώς ὅμως οι φίλοιτου 
ΑΡΡΙΕ, που θα ἡθελαν να αγορά- 
σουν την καινούργια ἐκδοση του 
αρχαιότερου πιίστο, θα πρὲπει να 
καταφύγουν στην Αμερική, µιας 
και η ΑΡΡΙΕ δεν σκοπεύει να το 
ανακοινώσει ακόµη στην Ευρώπη. 
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ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ 


ϱΟΝΡΥΤΕΒ Η0Ρ 


ΑΜΦΤΡΑΟ «ΟΜΜΟΟΟΡΕ ΔΒΡΕΟΤΗυΜ ΟΙΤΙΖΕΝ ΦΤΑΠΗΡΜΗΙΡΦ 


ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 


ηοµε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΤΑΡΙ ΞΖΟΦΤΕΜ (ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΟΘΟΝΗ) 

ΑΤΑΒΙ 5Ο205ΤΕΜ (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ) 

ΑΤΑΒΙ 520ΦΤΕΜ ΧΩΡΙΣΟΘΟΝΗ 


ΑΤΑΒΙ 10405ΤΕ (ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΟΘΟΝΗΙ 
ΑΜΦΤΗΑΌ 0Ρ0-464 (ΠΡΑΣΙΝΗΟΘΟΝΗ) 


ΑΜΕΡΤΡΑΟ ΟΡΟ -464(ΕΓΧΡΩΜΗΟΘΟΝΗ 
ΑΜΦΤΗΑΌ 0Ρ0.6Ι28(ΠΡΑΣΙΝΗΟΘΟΝΗ) 
ΑΜΦΤΗΑΟΌ ΟΡ06Ι2Β(ΕΓΧΡΩΜΗΟΘΟΝΗ) 
ΑΜΟΤΡΑΌ 1640 200 ΕΘΑ 

ΦΡΕΟΤΗυΝ «2 

ΒΡΕΟΤΗΟΜ «3ΜΕ δΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΟΟΜΜΟΟΟΡΕ 64 ΚΑΙΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ 
ΑΜΙΟΑΣΞΟ0 


ΕΘΙΤΕΟΗ Αἴ 200 
ρο 


ΑΜΦΤΗΑΟ 1640 100 (ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ) 
ΑΜΘΤΡΑΌ 1640 200 (ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ! 
ΑΜΦΤΡΑΟΌ 1640200 (ΕΟΑΟΘΟΝΗΙ 
ΑΜΟΦΤΡΑΟ 1640 100/ΕΟΑΟΘΟΝΗ] 

ΥΕΘΑΡ ΥΞ20Ο2ΟΟΜΕΟΘΟΝΗΒΙΝ 12 
ΙΕΟΡΟΡΗΙΑΒΔΒΟΒΒ2ΡΌΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΑΤΑΗΙΡΟ 


ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
ΟΙΖΕΝΙΦΡ.100 
σπσενιο 

ΦΤΑΡΙΟ:10 
5ΤΑΒΙΟ:1Ο(ΕΓΡΧΩΜΟΣΙ 
5ΤΑΒΝΙ 10 

ΕΡΘΟΝΙΧ-Φ00 
ΞΕΙΚΟΦΗΑΞΡ.Ί80ΑΙ 
ΑΜΦΤΗΑΌ ΟΜΡ.Φ160 

5ΤΑΒ ἰ0 24-10 

Οι5Κ 0ΗΙΝΕΦ 
ΟΟΜΜΟΟΟΡΕ 1541 ΤΩΝ5 25 
ΟΟΜΜΝΟΟΟΡΕ 1581 ΤΩΝ35 
ΡΙΟΤΤΕΒ ΟΟΜΧΡΙ-80 


οθονεΣσς 

ΗΑΝΤΑΒΕΧ 12 (ΠΡΑΣΙΝΗ) 
ΗΑΝΤΑΒΕΧΜΑΒ 14” (ΕΧΓΡΩΜΗ 
ΒΑΝΥΟΔΙ12 (ΠΡΑΣΙΝΗ) 
ΟΟΜΜΟΟΟΒΕ Ι802(ΕΓΧΡΩΜΗΙ 
ΟΟΜΜΟΟΟΡΕ 1084 (ΕΓΧΡΩΜΗΙ 


3990868 
734947 
34088 
Θ9Φ0Δ8 
19085 
294085 
249 8 ὁ 
3900086 


ΦΥ ἃ ὁ 
1990083 
1780084 
1894084 
499088 


98900 4 12 


1] 
68907 
087 
ΤΑΦΟ 87 
5990088 
5990089 


5390088 


ΦΟΥΦΤΟΚΕ.ΔΙΣΚΕΤΕΣ-ΔΙΣΚΕΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 


ΑΜΦΤΡΑΌ ΌΙΦΚΟΒΙΝΕ ΕΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 21.700 ΔΡΧ 


ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ἃ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΤΗΛ.: 59240.986 


26] ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 88 


ΔΟΣΕΙΣΠΡΟΣ 


µόνο το 9512, το οποίο, αν και καλύτερο, εἶναι και το ακριβότερο της 
οικογένειας. 

Εἶναι, λοιπὀν, φανερό ότι η Απιδίταά εγκαταλείπει αρκετά μοντέλα που 
δεν εἶναι δημοφιλή αλλά καιτα φτηνά της μηχανήματα. Γιατίτο ΡΛ/8256 
στις 344 λίρες (89500 δρχ.) ἦταν πραγµατικἡ ευκαιρία, αλλά δεν πρόσφερε 
στην Απισίταἁ τα κέρδη που θα ἐπρεπε, ενώ απὀ την άλλη χρησιμοποιούσε 
και τις πολύτιμες µνήµες των 256Κ6Ιί. 


τς συμπέρασμα που βγαΐνει απὀ όλα αυτά εἶναι ότι σε λίγο µπορεί να µην ἔχουμε 
πια Απικίταἁ στην Ἠοπιο αγορά. Ο Μεσσίας τώρα έγινε πια φίρμα και τα 
βάζει µε την ΙΒΜ, εμάς θα κοιτάξει; 


... Αν νομίζετε ὁτι ο Αἰδη δεν εἶναι στα καλά του, ποὺ να δείτε τι ἔχουν 
πάθει τα περιοδικά. Για την ακρίβεια, το περιοδικὀ Ρειφοπαἱ Οοπηρυίθί 
Ψ)οτ]ἁ απένειμε βραβεία στα διάφορα επιτυχημένα προϊόντα της χρονιάς, 
επ᾽ ευκαιρία του ΡΟ «ον. αι ποιό φαντάζεστε µηχάνηµα πήρε το 
βραβείο του καλύτερου Ποπιε/ μικρού επαγγελματικού συστήµατος της 
χρονιάς; Όχι σκεφτεῖτε λίγο γιατὶ ἔχει σημασία. 


Δ. ἦταν οὖτε η Απιίςα οὖτε τα κανούργια ΑΤΑΒΙ οὗτε τίποτα συναφὲς. Το βρα- 
βείο δόθηκε στην ΡΕΙ. για το σύστημά της 220. Το οποίο εἶναι ἕνα καλό 
αλλά όχι και τόσο φτηνό ... ΑΤΙ 

Είναι τρελοί αυτοί οι Άγγλοι, δεν εἶναι, Ἕνα ΑΤ να πάρει το βραβείο 
του καλύτερου Ποπιθ μηχανήματος της χρονιάς! Βέβαια το ξέρω ότι όλοι οι 
αναγνώστες της στήλης έχουν ἕνα 386 σπίτι τους για να υπολογίζουν τα 
οργοαἀςηθοί των 30000 στηλών, αλλά και ποπιο τα ... ΑΤΙ Κάτι τέτοια 
ακούει ο 9µααί και ξεθαρρεύει. 

"Οσο για το δεύτερο επιλαχόντα, αυτός ἦταν ο Θεἰος (που εἶναι μόνο 
ἑνας) ο οποίος κέρδισε µια περγαμηνή για το Ζ88. Το οποίο βέβαια δεν 
νομίζω ὁτιθατολέγατε μοπηο. Τι ναπει κανεῖς. Μάλλον η πολλή βροχή, ἡη 
πολλἠ μπύρα. 


ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ας µην συγχυζόµαστε µε τους ᾿Αγγλους και τις 
απόψεις τους περί Ποπιθ «οπηρυίθις και ας δούμε τι κάνει η παλιά καλἠ 
γνωστή µας η ΑΤΑΒΗΙ. Ο λόγος του ειδικού ενδιαφἑροντοςτης στήλης για 
την ΑΤΑΗΙ εἶναι ότι ἔχουμε µια επέτειο για τη µεγάλη µας φίλη. 


Α.. το µήνα κλείνουμε ἑγα χρόνο απὀ την ηµέρα που θα έπρεπε να ἔχει βγειτο 
ΑΒΑΩ. Προσέξτεµην τα µπερδέψετε όμως, ὄχι απὀ τότεπου ανακοινώθη- 
κε αλλά και τότεπου έπρεπε να εἶχε βγει. Τώρα λοιπὀν που κλείνουμε ἑνα 
χρόνο αναμένοντας το µηχάνηµα, η κατάστασή του ακόµα δεν έχει αλλά- 
δει. Εἶναι ακόµα το «κουτὺ που ξέρατε και που παρουσιάζεται στις εκθέὲ- 
σεις και τα πανηγύρια αλλά δεν έχει καν µερικά ἁἆρππο να τρέξει. 

Τελευταία όμως φαϊνεται ότι η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Βλέπετεοι 
Αμερικανοί βαρέθηκαν να περιμένουν τους Εγγλέζους να τελειώσουν το 
μηχάνημα και .... άρχισαν να «θάβουν» το ΑΒΑΩ! Ἡδη µας ἔρχονται 
ειδήσεις και φήμες ότι το νὲο µηχάνηµα της ΑΤΑΒΙ που θα βασίζεται στο 
68030 καιθα τρέχει ΓΝΙΧθα χρησιμοποιείτα ολοκληρωμένα γιαταγραφι- 
κά που ἔχουν σχεδιαστεί για το ΑΒΑΩΟΙ! Και σαν να µην έφτανε αυτό, το 
ΑΒΑΩ δεν φαίνεται να εἶναι πια στην πρὠτη θέση των προτεραιοτήτωντης 
ΑΤΑΒΙ. Αντε να τα χιλιάσεις ΑΒΑΩ. 


Κο ΠΕΙΤΕ, καιαν δεν εἶναιο ΑΒΑΩ στην πρώτη θἐση των προτεραιοτήτων 
της ΑΤΑΒΙ, τότετι εἶναι; ΄Αντενα σαςτο πούμε και αυτὀ. Θυμάστεπου σας 
εἶχαμε γράψειπαλιότεραγιατο9Τ ΡΙ 0.9:Ε τώρα φαίνεται ότιτα πράγματα 
σοβάρεψαν και κυκλοφορούν μερικά πρωτότυπα στα διάφορα 5/Μ. Το 
μηχάνημα αυτό θᾳ έχει, ὀπως ἔχουμε ξαναγράψει, 4096 χρώματα, στερεο- 
Φωνικό ἠχο, θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας και θα πουλιέται 
μαζί µε µια νέα καλύτερη (και ταχύτερη) έκδοση του ΤΟΦ. Θα εἶναι, 
δυστυχώς, λίγο µη συμβατό µετα προηγούμενα, αλλά αυτό δεν σταμάτησε 
ποτὲ την ΑΤΑΒΙ. 

Εκείνο που προβληματίζει πάντως τη στήλη µε αυτή την ιστορία δεν 
εἶναι το γεγονός ότι το µηχάνηµα ήδη κυκλοφορεί αλλά το ότι η ΑΤΑΒΙ 
διάλεξε αυτἠ την εποχἠ για να αρχίσει να συζητάει για ἑνα νέο μηχάνημα. 
Τώραπου ἔρχονταιτα Χριστούγεννα και τέλος πάντων υπάρχει µια ευκαι- 
ρίαγια καλὲς πωλήσεις στα υπάρχοντα μηχανήματα, δεν ανακοινώνεις ἑνα 
καλύτεροπου δεν θατο έχεις ἐτοιμο πριν απότα Χριστούγεννα. ΄Αβυσσος 
η ψυχἠ του ανθρώπου. 

Πάντως, για να µην λὲνε ὁτι σας γράφουμε µόνο τα κακά νέα, να σας 
πούμε και αυτό. Η ΑΤΑΒΙ φαίνεται ότιθα δημιουργήσει και µια εταιρία για 
τη διανοµή των προγραμμάτων για τα μηχανἡματά της. δη γίνονται 
ενέργειες για να αγοραστεϊ κάποια άλλη εταιρία ἡ να δημιουργήσει µια 
εταιρία για 5οῄν/ατο. Ἡ ΑΤΑΒΙ μάλιστα έχει αγοράσει τα δικαιώματα διά- 
θεσης µιας σειράς προγραμμάτων απὀ γερμανικές και αμερικανικές εται- 
ρίες. Τα πιο πολλά όμως εἶναι προγράµµατα για την ἔκδοση εντύπων 
(Ὀοξκίορ ρυδ]ἰςΠίπα). 


κ, ΤΩΡΑ το καλὀ, Αυτό δηλαδή που σας Φυλάγαμε για το τέλος. Θα 
θυμάστε βέβαια το 5ΙΝΟΙ.ΑΙΕ ΡΟ200, γιατο οποϊοτόσα καιτόσα γράψαµε 
τον προηγούμενο µήνα. Λοιπόν ἔχουμε και ἄλλα χαριτωμένα γιατοπεριβό- 
ητο µηχάνηµα, που ελπίζει να εἶναι λίγο απὀ όλα, χωρίς να εἰναιτίποτα απὀ 
όλα. Βλέπετε, ο γνωστός ανταποκριτής αποφάσισεµια βροχερή νύχτατου 
Οκτώβρη να βάλειµια κάρτα πιοάεπι µέσα στο Φἱπς]αίτ για να μπορέσει να 
συνδεθεί µε τον έξω κόσµο. 

Βάζειπου λέτεο γνωστός ανταποκριτήςτην κάρτα του πιοάρπι, η οποία 
ἦταν και «μισού» μεγέθους, µέσα στο Φἱπε]αίτ και πάει να κλεΐσειτο καπάκι. 


Να πώς ο υπολογιστής αντικαδιστά 
τον καδηγητή, το φροντιστήριο, το εργαστήριο... 


ΜΗΧΑΊΙΝΙΙΚΗ 


Το θιθλίο αυτό προσφέρει 
στον αναγνώστη που διαδέτει 
υπολογιστή σηµαντική θοή 
ὃεια σ᾿ ένα ευρύτατο φάσμα 
Θεμάτων µπχανικής 

Κάδε θέµα προσφέρει 5 ή 6 
προκαδορισµένες προσο- 
µοιώσεις και τη δυνατότητα 
δημιουργίας και άλλων, µε 
στόχο τη διερεύνηση ιδιαίτε- 
ρων πτυχών του κεφαλαίου 
που εξετάζεται 

Κάδε θέµα παρουσιάζεται αυ 
τόνοµα, ενώ µε συντομία ανα 
φέρονται και οι απαραίτητες 
δεωρητικές γνώσεις 
Βρίσκεται έτσι ο χρήστης 
µπροστά σε πραγματικά προ 
θλήματα µπχανικής τα οποία 
παρουσιάζονται πολύ παρα 
στατικά (γραφικά χώρου/χρό 
νου, τροχιά, πορεία ενέργειας, 
κίνηση), και θοηδούν στην 
άµεση κατανόπση και επο 
πτεία της φυσικής µορφής του 
κάδε προθλήµατος 


ή ΜΕ] 


δ/δασκαήήᾳ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
δεωρια 
σσκπσεις 
προσι μαωσοκ. 


ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4 ΔΙΣΚΕΤΕΣ 


ΧΗΜΕΙΑ 


Στο θιθλίο αυτό παρουσιάζε 
ται µια σειρά προγραμμάτων 
χημείας, που επιτρέπουν στο 
χρήστη του υπολογιστή να 
εξασκηδθεί στη λύσπ προθλι 
µάτων τα οποία αναφέρονται 
στούς χημικούς τύπους, στο 
μοριακό θάρος, στον ὑπολο 
ψισµό των συντελεστών των χη 
µικών εξισώσεων, στις ποσο 
τικές αναλογίες μεταξύ αντι 


ἄν. Ἀά και προϊόν 


των των αντιδράσεων, στους 
νόμους των αερίων και στη χη 
µική ισορροπία. 

Το πρόγραµµα δίνει ακόµα τη 
δυνατότητα στο χρήστη να 
ελέγξει το επίπεδο των γνώσε 
ών του και αν αυτός δεν είναι 
σε θέση να απαντήσει ή δώ 
σει λανθασμένη απάντηση, τον 
οδηγεί θήµα -θΘήμα προς τῃ 
λύσπ του προθλήµατος 


ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΕΣ 


εκὀόσεις 


3 Ὁ. | ΛΕΙΛΑΡΘΜΟΣ 


Στουρνάρα 27β - ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 3608407 


-3632044 


/ 


Δίνουν αἴῖα στον υπολογιστή σα 


ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΚΟΝΊΙΑΣΑΣ 


(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ...) 


Στρ ἠἐ2 ή 7 


“Ι 
« Ἡπωώσπστπμσπο 


πι ππτ 


- -- 
- - 9 .. 4 


σπα 


ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 


ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 


φρόρι- 


Ὑπολογιστές ΑΜΡΤΕΑΡ, ΟΟΜΜΟΡΟΒΕ, ΡΗΠΙΡΣ, 
9 ΑΜΙάΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. 


Αναλώσιμα, Δισκέτες, Φίλτρα Οθόνης, Έπιπλα, 
Βιθλία ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ. 


Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων σε ΜΘΧ 


΄Όλα τα τελευταία παιχνίδια για ΑΜΡΘΤΕΑΕ, 
ΟΟΜΜΟΡΟΡΒΡΕ 64, ΑΜΙάΑ, ΡΟ. 


ΒεγνίοῬ από ειδικευµένους τεχνίτες. 


ων ων 


Γιατί να πάτε πιο µακριά λοιπόν; 


σοΜΡύΤΕΕ 
ΟΕΝΤΕΕΗ Στο ση 


ΠΛΑΣΤΗΡΑ 78 9 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ο ΤΗΛ.: 93.37.510-93.55.130 


ΕΔΟώ ΛΟΝΔΙΝΟ 


Ξερὸς θόρυβος ακούγεται και µετά σιωπἠ. Το καπακι παραμένει ανοικτό 
ακουμπώντας πάνω στη µισἠ κάρτα. 

Η απορία του ανταποκριτή γρήγορα μετατράπηκε σε κραυγή απὀγνω- 
σης. Μα καλά, εἶναι δυνατό να φτιάχνει κανεΐς συμβατό µηχάνηµα που να 
αφήνει εκτεθειµένες τις κάρτες επέκτασης;:!! 

Βλέπετε, ο Αἰαπ θεώρησε λογικό να κάνει το µηχάνηµα λίγο πιο κοντὀ, 
ἐτσι ὦστε να µην... χωράει τις κάρτες επέκτασης (µε κλειστό το καπἀκι)- 
και ἔτσι αν κάνετετο σφάλμα να βάλετεμια κάρτα επέκτασης θα πρέπει να 
αφήσετε ανοικτό το καπάκι και φυσικά να αφήσετε ανυπεράσπιστα στον 
κακό ἔξω κόσµο και τις κάρτες και το μηχάνημα. 

Οιδε κάρτες εἶναι ως γνωστό γυμνὲς και δεν ἔχω καμιά µα καμιά ὀρεξη η 
γάτα του γνωστού ανταποκριτή να αρχίζει να παίζει µε το πιοάρπι της 
στήλης. 

Καιπάνωπου ἔλεγα ὅτι µόνο ο 5ἱπεἰαίτ εἶχε αυτέςτις έξυπνες ιδέες µε τις 
κάρτες επέκτασης. Φαϊνεται ότι αυτό το ὀνομα εἶναι... στοιχειωμἑνο. 


Μ. και θυµηθήκαµε το θείο, θα θέλατε σίγουρα να μάθετε την καινούργια 
τύχη του Ζ88. Λοιπόν, οὖτε λίγο, οὖτε πολύ οι ᾿Αγγλοι αποφάσισαν ότιτο 
288 εἶναι ... εκπαιδευτικό μηχάνημα! Βρήκαν λέει µετά απὀ ἔρευνα ότι τα 
παιδιά του σχολεΐου, και μάλιστα των μικρὠν τάξεων, μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν καλύτερα απὀ τα συμβατικά «εκπαιδευτικὀ) µηχανήµα- 
τα, όπως το ΒΒ6Ο. Από την ἄλλη δετο µηχάνηµα προσφἑρει και συµβατό- 
τητα µε την ΒΒ6 Βασίς και ἐτσι τα περισσότερα προγράµµατα (που δεν 
ἔχουν γραφικά φυσικά) τρἐχουν και στο 788. 

Μετά απὀ αυτἠ την εκπληκτική ανακάλυψη ο Θεΐος, που δεν χάνει 
ευκαιρία, ἔστειλε σε ἑνα δημοτικό σχολεῖο 27 Ζ88 για να χρησιμοποιηθούν 
δοκιμαστικά απὀ τους µαθητές. (Και εγὠ που νόμιζα ὁτι τα εκπαιδευτικἀ 
προγράµµατα για μικρούς μαθητές χρειάζονταν χρώματα, ἠχο και γραφι- 
κά). 


Ει παγκοσμίως γνωστό ὁτι όταν ἐρχονταιτα Χριστούγεννα γίνεταιτης κακομοίρας 
στην αγορά των υπολογιστών και φυσικά αυτό περιμένετε να γίνει και 
Φέτος. Αυτό ὅμως που ἴσως δεν ξέρετε εἶναι ότι φέτος θα ἔχουμε τη 
μεγαλύτερη σοδειά νέων παιχνιδιών απὀ κάθε άλλη χρονιά. Συγκεκριµέ- 
να, οι µεγάλες εταιρίες αλλά και οι μικρὲς κράτησαν αρκετούς τίτλους για 
να τους ανακοινὠώσουν μόλις πριν απὀ τα Χριστούγεννα και ... να «πιά- 
σουν» την αγορά. Η ΟΟΕΑΝ µόνο ἔχει ἔτοιμα 53 νέα παιχνίδια, ενώ η 
Ἰονααρη, που συνήθως ανακοινώνει 1 µε2 παιχνίδια το χρὀνο εἶναι ἑτοιμη 
να ανακοινώσει ... 6 τα Χριστούγεννα! Αρχίστε να προθερµαϊνετε τα 
Ἰον5ίε]κς λοιπὀν. 

Αν όμως ανυπομονεΐτε να δεῖτε αυτά τα παιχνίδια και δεν μπορεῖτε να 
περιμένετε μέχρι να ἔρθουντα Χριστούγεννα, τότεθα πρέπει να ἔρθετεστο 
Λονδίνο. Εδώ τα Ἀριστούγεννα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Αλλιώς δεν εξη- 
γεῖται ότι την πρὠτη Οκτωβρίου βγήκαν ἐξω τα συνεργεία του δήµου και 
άρχισαν να βάζουν τα... Ἀριστουγεννιάτικα στολίδια στην Οχίοτά 9ἱΓΘ6Ι. 
Και, φυσικά, όταν µπαϊνουν τα στολίδια, τα μαγαζιά βάζουν τα γιορτινά, οἱ 
βιτρίνες γεμίζουν ἁγιο βασῖληδες και... ξαφνικά συνειδητοποιείς ὁτι εἶναι 
µέσα Οκτωβρίου και... κάπου αλλού ἔχει 26 βαθμούς και ακόµα η ατµὀό- 
σφαιρατου καλοκαιριού δεν ἔχει ξεθυμάνει. Τι να γίνει, ἄλλες χώρες άλλα 
ἔθιμα, Εμεὶς να εἵμαστε καλά. 


Από το Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο γεια και χαρά. 


Βασίλης Κωνσταντίνου 


Π ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΣ 


Παίξτε - συνθέστε - δημιουργήστε µε τα εκπῆηκτικά συστήµατα 
ΜΙΡΙ ΜυςΙΟ ΞΟΕΠΛΙΑΡΕ και ΗΑΡΡΙΛΑΡΕ. 


Η µαγεία της μουσικής από την οθόνη... Ανακαβύυτε τς μουσικές δυνατότητες 
μέχρι τα δάκτυβά σας! του οοπηρυίΘΓ σας µε τη χρηση 
Η εξέβΙξη των οοπιρυ(ιςτατεῃευταία  ΜΙΘΙ5ΟΕΤΜΑΚΕ Και ΗΑΚΟΙΝΑΡΕ. 
20 χρόνια υπήρξε η πβέον εντυπωσιακή Σήµερα µετα επαναστατικά αυτά 
από κάθε άββη τεχνοβογική συστήµατα σας δίνεται για πρώτη φορά 
εξέβιξη στην ιστορία της ανθρωπότητας. η δυνατότητα να νιώσετε τη δύναμη της 
Ειδικότερα στον τοµέα της µουσικῆς πβηροφορικής στη μουσική σας. 
τα τεβευταία 6 χρόνια Με θοηθό το οοπριυίΘ{ ή Και µε την 
συντεβέστηκε µια επανάσταση που προσθήκη ενός ΜΙΟΙ οργάνου μαθαίνετε 
ὁμοιάτης δεν υπήρξε μουσική, γίνεσθε συνθέτης, : 
σε Καμιά απότις άἢΛες τέχνες. Σήµερα το ΜΕΛΛΟΝ της μουσικής είναι 
στα χέρια σας! 


21Η 1/6Ν 


ΤΟ µέββον της μουσικής! 
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΕ. 


ΜΕΛΛΟΝ ΜΙ 
ΣΟΛΩΝΟΣ 137, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 3623840 - 5608867, ΤιΧ: 223758 ΡΙΑΜ. ΟΝ., ΤΕΙΕΕΑΧ. (01) 3646772 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕ. 


Ἔτρητι 


Αγαπητοί συντάκτες, 

Εδώ και ἕνα χρόνο ἔχω τον ΑΜ- 
5ΤΗΑΡ ΟΡΟ 6128. Πρόσφατα πα- 
ρουσιάστηκε η εξής ανωμαλία, σχετι- 
κά µε την οποία θα ἡθελα τη γνώμη 
σας. Προσπάθησα να φορτώσω ἕνα 
πρὀγραµµα απὀ μὶᾶ δισκέτα και πἠ- 
ρα το μήνυμα: 

Πιΐνε Α: τοδά {αἱ 
Βείτν, Ίαποτο ο: (αποεί) 

᾿Ελεγξα προσεκτικάτα διάφορα βύ- 
σµατα, αλλά ἦταν εντάξει. Ζήτησα 
(6ΑΤ και πήρα το ἴδιο μήνυμα. Στη 
συνέχεια, Φόρτωσα το ΟΡ/Μ και ζή- 
τησα ΡΙΒ. Αυτή τη φορά το μήνυμα 
ἧταν: 

ΟΡ/Μ Ειτος οπ Α: Ὀἱες Ι/Ο 
ΒΡΟΒΘ Ειπείίοᾳ - 17 ΕΠε - 

Ακόμη, Φόρτωσα το ΟΡ/Μ και το 
ΡΙΘΟΒΗΙΤΕ και διάλεξα την επιλογἡ 
Ψοτίψ. Η απάντηση του προγράµµα- 
τος ἦταν: 

Γιος ἶ5 ἀαία {ογπιαί 

Ρίο οιτος ἰτας]ς 0, θοείοι 503 
-- ππθᾶία «Ἀαπαθά 

Ἠπίη Φνδίοπι ἰτας]κ 

Β-οίτν, ]-αποτο οἵ (-αποςίλ 

Κάθε φορά που ἔδινα 1, άλλαζε ο 
αριθμός του ἰταεἰ η του δθείοτ. Όι 
ἴδιες απαντήσεις µου δόθηκαν και για 
την άλλη πλευρά της ἴδιας δισκἑτας, 
ακόµα και μετά απὀ αλλεπάλληλα το- 
φοί του υπολογιστή. Αργότερα, όταν 
θέλησα να ξαναχρησιμοποιήσω την 
ἴδια δισκέτα, τα πάντα ως δια μαγείας 
ἦταν εντάξει! Μήπως θα μπορούσατε 
να µου εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη; 


Δ. Μάστορας 


Το πιο πιθανό εἶναι να εἶχε πάει κάποιο 
σκουπιδάκι πάνω στη δισκέτα και ἔτσι 
εξηγείταιτο γεγονός ότι επανήλθε αργό- 
τερα. Μπορεὶ όμως και να εἶναι κατε- 
στραμμένη ἡ να ἔχει κάποιον θα 50ς- 
(οι επάνω της. Σ αυτή την περίπτωση 
(που εἶναι και η πιο πιθανή) κάντε ἑνα 
Ὀαεκ αρ µε ἑνα πρὀγραμµαπου αντιγρά- 
Φει κανονικού {οτπιαί δισκέτες και, αν ο 
υπολογιστής διαμαρτύρεται, κάντε συνέ- 
χεια τοίτν μέχρι να τη διαβάσει. Για να 
αποφύγετε παρόμοιες καταστάσεις στο 
μέλλον, αποφεύγετε να διακόπτετε το 
ἀπνο την ώρα που διαβάζει και κυρίως 
την ώρα που γράφει. Μην κάνετε ποτὲ 
τθδθί αν το λαμπάκι του ἀπνε εἶναι α- 
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ναμμὲνο και ποτὲ µη σβήνετε ἡ αναβετε 
τον υπολογιστή ἔχοντας δισκέτα στο 
ἀήνο. Αυτά απὀ το τµήµα 5οτνἰορ του 
ΡΙΧΕΙ! 


Αγαπητό ΡΙΧΕΙ;, 

Ἔχω ἕναν 6128 και θέλω να µου 
λύσεις µια απορία. Πώς εἶναι δυνατὸν 
να αντιγράφω προγράµµατα µε το 
ΡΙΡ µε μία μονάδα δισκέτας; 


Φιλικά 
Μ. Γκανής 


Το ΟΡ/Μ: έχει ἑνα πολύ καλό πλεονέ- 
κτηµα σε σύγκριση µε το 2.2. Μπορεϊ να 
χρησιμοποιήσει καιτο ἀπῑνο Β ακόµη και 
αν δεν υπάρχει. Ὅταν ο υπολογιστής 
θέλει να γράψει ἡ να διαβάσει δεδοµένα 
απὀ αυτὀ, τυπώνει ἑνα μήνυμα στο χρἠ- 
στη, λἐγοντάς του να αλλάξει δισκέτα. 
Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα θα πρὲ- 
πεινα εκμεταλλευτείς. ΔίνονταςΡ!ΡΕ:Ξ- 
Α: ΤΕΧΤ.ΡΑΤ ο υπολογιστής Φυσιολο- 
γικά θα διαβάσει το αρχείο ΤΕΧΤ.ΡΑΤ 
απὀ το ἀήνο Α και θα πάει να το γράψει 
στο ἀῑίνο Β. Μόλις πάει να το γράψει,θα 
σου βγάλει το μήνυμα Ιηθοτί ἀῑδο {ΟΙ 
ἀτὶνο Β απά ρτθ55 ἂην Κον ἡ κάτι ανἁλο- 
γο. Σε αυτό το σηµείο βάλε στο ἀῄνε Α 
τη δισκέτα που θέλεις να αντιγράψεις 
το αρχείο και αυτό ήταν. Αυτός οτρόπος 
εἶναι αρκετά καλός, όταν πρὀκειται να 
αντιγράψεις µόνο ἑνα ἡ το πολύ δύο αρ- 
χεία. Αν δοκιµάσεις παραπάνω θα ...ε- 
κνευριστεΐς απὀ τις πολλὲς αλλαγές δι- 
σκετών γι᾽ αυτό καλύτερα προμηθεύ- 
σουτο ΜΕΤ,που καιρυδίϊς ἀοπιαίη εἶναι 
και κάνει καλύτερα τη δουλειά που θὲ- 
λεις. 


Αγαπητό ΡΙΧΕΙ. 

Εἶμαι κάτοχος μίας Απιίαα 500 και 
ομολογώ ότι εἶμαι πολύ ευχαριστημέ- 
νος απὀ το εοπιρµίθΓµου. Ἔχω όμως 
µια απορἰα που θα ἠθελα να µου λύ- 
σεις: Τι εἶναι οἱ δισκέτες διπλής όψης 
καιτι οι διπλἠής πυκνότητας; Το ἀτῖνο 


της Απιίσα μπορεῖ να διαβάσει τέτοιες 
δισκἑτες και αν ναι πώς, 


Με εκτίµηση 
Ηλίας Β. 


Ο. δισκέτες ἔχουν δύο πλευρές που 
μπορούμε να γράψουμε δεδομένα. Μια 
δισκέτα που μπορεὶ να δεχτεῖ δεδοµένα 
και απὀ τις δύο πλευρές ονομάζεται δι- 
πλἠς όψης (αναφέρομαι στις δισκέτες 
που χρησιμοποιεῖ η Απισα) ἡ αγγλιστὶ 
ἀουδίε εἴάρά. Για να διαβαστούν αυτὲς οι 
δισκέτες ζητείται ἀῄνο µε δύο κεφαλές. 
Τέτοιο ἀπνε ἔχει και η Απιίσα σου. Τώρα 
δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεῖς πλἑον: 
ο υπολογιστής σου διαβάζει τα πάντα 
(και φυσικά τις δισκέτες µονής ὀψης). 
΄Οσον αφορά την πυκνότητα, τα πρἆγ- 
µατα εἶναι επίσης ευχάριστα, γιατὶ η Α- 
πηίσα ἔχει τη δυνατότητα νατις διαβάζει. 
Αλλωστε και το ςἰαπάβτά {οΓτηαί της 
εἶναι ἀουδίο εἰἀρά/ἀουδὶε ἀρηςίίν. 


ο.” 


«Το γράμμα αυτό στο ἔγραψα µε 
αφορμή ἕνα πρόβλημα που μου πα- 
ρουσιάστηκε. Ἔχω ἑναν 6128 καιµια 
μέρα αποφάσισα να µάθωτη γλὠσσα 
ΙΟ6Ο που δίνεται μαζί µε τον υπο- 
λογιστή. Αφού αγόρασα το σχετικό 
βιβλίο και ἔμαθα βασικά πράγματα, 
αποφάσισα να γράφῳ το πρώὠτο µου 
πρὀγραµµα. Φόρτωσα το ΟΡ/Μ: 
στον υπολογιστἡ µου και κατόπιν ἑ- 
δωσα Ι.0608 και όχι 50ΒΜΙΤ 
10603 ὅπως συμβουλεύει το 
πιαπυα], αφού όταν δίνω την τελευ- 
ταῖα εντολή συνεχώς παΐρνω το µή- 
νυµα Ὠϊςς ἶ6 ντίίε ρτοίεείθά (δου- 
λεύω πάνω στην πρωτότυπη δισκὲ- 
τα). Αφού ἔγραψα ἕνα μικρὸ πρὀ- 
γραµµα καιτο δοκίμασα, αποφάσισα 
νατο αλλάξω γιατί εἶχε κάποιο λάθος. 
Δίνονταςτη σχετικἠ εντολή γιατη δια- 
δικασία του οάϊήπα, προσπάθησα να 
αλλάξω το πρὀγραμµα αλλά αυτὀ στά- 
θηκε αδύνατο, καθώς η χρήση των 
ουσςοΓ Κονς αποδείχτηκε καταστρο- 
φική, αφού αντί να μετακινούν τον 
δρομέα εμφάνιζαν ακατανόητα σύμ- 
βολα στην οθόνη, χαλώντας και το 
υπόλοιπο πρὀγραμμα. Το ἴδιο συνὲ- 
βη, όταν θέλησα να εγκαταλεΐφω τον 
οἀϊίοτ. Θα ἠἦθελα, αν εἶναι δυνατόν, 


να µου πεις πού ἕκανα λάθος, καθώς 
και πώς να το αποφεύγω στο μὲλλον. 


Με αγάπη 
Γιῶργος 


Πρώτα απ᾿ όλα κακώς δουλεύεις µετην 
πρωτότυπη δισκέτα. Με την πρώτη ευ- 
καιρία κάνε ἕνα αντίγραφο της ΓΟ06Ο 
και δούλευε αυτό για να µη βρεθεῖς προ 
εκπλήξεως. Τώρα σχετικἀ µε τα πλἠ- 
κτρα, φταίει το γεγονός ὅτι δεν ξεκίνη- 
σες την γλὠσσα µε την εντολἠ που λέει 
τοππαπια]. Η εντολή αυτή, πριν τρέξει τη 
1060, φτιάχνει κατάλληλα το πλη- 
κτρολόγιο, ἐτσι ὦστε να μπορεΐς να 
χρησιμοποιήσεις τα πλήκτρα του δρο- 
μέα. Μπορεὶς όμως να µην εκτελέσεις 
την παραπάνω εντολἠ, αν επιµένεις να 
δουλεύεις στην πρωτότυπη δισκέτα. Σ᾽ 
αυτή την περίπτωση κάνετο εξής κόλπο: 
πριν τρέξεις τη [.ΟΟΟ γράψε ΤΥΡΕ 
10603.90Β. Θα τυπωθούν κάποιες ε- 
ντολὲς στην οθόνη και ανάμεσα σ᾿ αυ- 
τὲς και μία τουτύπου ΔΕΤΚΕΥΝ... Αυτήν 
ακριβώςτην εντολἠ εκτέλεσε πριν µπεις 
στη [Ο60. Αυτή η εντολή επανακαθο- 
ρἴζει µερικά πλήκτρα ἐτσι ὡστε να εἶναι 
δυνατόν να κάνεις ϱἀϊίπα. Αν δουλέψεις 
σε αντίγραφο (πράγμα που σου συνιστώ 
να κάνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται) το 
µόνο που έχεις να κάνεις εἶναι να κάνεις 
τη δισκέτα μπί(αὈ]ο και να εκτελέἑσειςτην 
εντολή 5ἱ)ΒΜΙΤ. Τα υπόλοιπα θα εκτε- 
λεστούν μόνα τους. 


ρ.--.. 


Αγαπητό ΡΙΧΕΙ., 

Γράφω αυτό το γράμμα γιατῖ ἔχω 
κάποιο πρόβλημα σχετικἁ µε ἕνα πρὀ- 
γραµµα διαχείρισης αρχείων που έχω 
γράψει σε ΒΑΦΙ6Ο. Μέσα σ᾿ αυτό το 
πρὀγραμμµα υπάρχει μία ρουτίνα που 
αναλαμβάνει το σβήσιμο κάποιων 
αρχείων απὀ τη δισκέτα, ανάλογα βὲ- 
βαια µε την επιθυμία του χρήστη. Το 
πρὀβλημἁ µου εἶναι το εξής: Πώς 
μπορούμε να δούµε στην οθόνη εκεί- 
να τα αρχεῖα που ἔχουν ἑνα καθορι- 
σμὲνο οχἰθηκίοη και ὀχι όλα τα αρ- 
χεία (πράγμα που κάνει η εντολἡ 
(ΑΤ); Αν αυτό δεν εἶναι εφικτό, εἶναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί µια εντο- 
λἠ του τύπου ΙΕ ΑΗΧΙ.ΡΑΤ ΝΟΤ 
ΕΟΟΝΡ ΤΗΕΝ (αυτό το δοκίµασα 


ΒΗΜΑΤΑ 


και δεν δουλεύει. Ο υπολογιστής µου 
εἶναι ο Απισίταά 6128. 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Β. Κουτσουρέλης 


Η λύση εἶναιη εντολή 1ΡΙΒ και ὀχιφυσι- 
κά η σύνταξη του τύπου [ξ.. ΝΟΤ 
ΕΟΟΝΗΏ ΤΗΕΝ που μοιάζει περισσότε- 
ρο µε αγγλικἠ γλὠσσα παρά µεΒΑΡΙΟΙ! 
Η εντολἠ !ΏΙΒ δέχεται σαν παράμετρο 
ἕνα σἰτίπα όπως το παρακάτω: ''"ΒΑΞ’ 
και, όπως φαντάζομαι θα κατάλαβες, 
τυπώνει στην οθόνη όλα τα αρχεία µετο 
οχἰθησίοη ΒΑ5. Μπορεὶς όμως να χρη- 
σιµοποιήσεις την εντολἡ αυτή και δια- 
Φορετικά δίνοντας 1ΟΙΒ, “ΕΧΕ”.Β22” ὁ- 
που τυπώνει όλατα αρχείαπου αρχίζουν 
απὀ ΕΧΒ και το πρὠτο γράμμα του ϱΧ- 
ἰθησίοπ εἶναι Β. 


1... 


Αγαπητό ΡΙΧΕΙ., 

Πρόσφατα αγόρασα ἕναν συμβατό 
υπολογιστή ΤΟΕΒΟ-Χ µε 640 και2 
Πορρίες. Με τον καιρό µου δηµιουρ- 
γήθηκαν οι εξής απορϊες: 

α) Όταν φορτώσωτο ΜΞ-ΡΟΡ 3.21 
και βάλω στο ἀτίνο Β μία συγκεκριμέ- 
νη δισκέτα µε παιχνίδια και δοκιµά- 
σω να τρέξω κάποιο απ᾿ αυτά, διαπι- 
στώνω ότιτο πρόγραµµα κολλάει τυ- 
πώνοντας µερικἀ ακατανόητα σὺμ- 
βολα στην οθόνη. Τι ακριβώς συµ- 
βαΐνει, 

β) Ὅταν λἐµε ότι ἕνας επεξεργαστής 
εἶναι 32-01: (π.χ. 68000) ἡ 16-01: (π.χ. 
8086) τι εννοούμε; Ποιά εἶναι η δια- 
φορά μεταξύ Ἱ6-μπιτων και 32-μπι- 
των υπολογιστών; 

γ) Πώς θα γίνει στον ΤΙΓΒΒΟ-Χ σὺν- 
δεση µε Ιονφίεὶς Χρειάζεται µήπως 


την κάρτα αΑΜΕ (ΟΝΤΒΟΙ ΑΡΑΡ- 
ΤΕΒΕ. 

Με εκτίµηση 

Τ. Μοστροὺς 


ᾳ) Μάλλον θα χρειαστεΐ να φορτώσεις 
κάποια παλιά νοτείοη του Μ9-ὈΟ5 για 
την οποία ἔχουν γραφτεί τα Παιχνίδια 
(δοκίµασε την 2.0). 

β) Το εὑροςτου ἀαία Όυς εἶναι αυτό που 
δίνει τον χαρακτηρισμό 32/16/8 δἱϊ σε 
ἑναν επεξεργαστή. Ο 68000 έχει ἀαία Όυς 
16 δἱί5 και, ως εκ τούτου, δεν εἶναι 32 Ὀἱί 
παρ᾽ ὁλοπου οικαταχωρητέςτου έχουν 


εὖρος 32 Οἱΐς. Ο 8086 έχει ἀαίᾶ Όυς και 
καταχωρητές 16 Οἱΐ5. 
Υ) Θα χρειαστεϊς οπωσδήποτε την κἁρ- 
τα αυτή, γιατῖο ΤΙ ΕΒΟ-Χ δεν έχει άλλη 
υποδοχή για Ἰον5ής]κ. 


το λλτλλε λε λλλλλλ» 


Αγαπητὸ ΡΙΧΕΙ. 

Ἑἶμαι κάτοχος ενός ΑΤΑΒΙ 
Ρ20ΞΤΕΜ και προσπαθώ να μάθω 
την 9Τ ΒΑΘΙ6 που δίνεται μαζί µετον 
υπολογιστή. Αντιμετωπίζω ὅμως µε- 
ρικἁ προβλήµατα: 

α) Η εντολή ΚΗ 1. «ὄνομα αρχείου» 
δε µου ἔφερε αποτέλεσµα. Μήπως υ- 
πάρχει κάποιο λάθος στη σύνταξη; 

β) Ὑπάρχει κάποια ειδική εντολήπου 
να τυπώνει κάτι στην οθόνη, χωρὶς 
αυτό να σβήνει κατάτην εκτέλεση του 
προγράµµατος, 

Π. Γερμάνης 


α) Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρὀ- 
βληµα µε την εντολἠ ΕΙ 1. Απλώς κοὶ- 
ταξε µήπως το αρχείο που θέλεις να σβή- 
σεις βρίσκεται µὲσα σε κάποιο {οἰάετ. 
β) Δεν καταλαβαϊΐνω πού υπάρχει πρόὀ- 
βληµα. Ὅταν τυπώνεις κάτι στο παρά- 
θυρο εξόδου δε σβήνει, εκτός αν σκρολ- 
λάρει το παράθυρο ἡ εκτελεστεί µια ε- 
ντολή ΟΙ ΕΑΒΙ). Συνεπώς, ελέγξε το 
πρὀγραμμά σου, µήπως περιέχει κάποια 
τέτοια εντολἠ. 


β ολους .ο9.ςς5 λος. 


Αγαπητὸ ΡΙΧΕΙ., 

Εἰμαι κάτοχος ενός 464 µε ἀτῖνο και 
πρόσφατα διαπίστωσαπως μία δισκὲ- 
τα µου εἶχε χαλάσει. Ἕτρεξα το 
ΡΙΡΟΟΙΟ(ΕΥ και ζήτησα να µου 
χαρτογραφήσει το χαλασμἑνο {τας]κ. 
"Ολοι οι 5θείοῖι παρουσιάστηκαν 
προβληματικοί, ἔχοντας το επίθεµα 
/ΏΕ και ἑνας εἶχετο επίθεμα /ΡΕ/ΗΟ. 
Θα ήθελα να µου εξηγήσεις τι σηµαϊ- 
νουν αυτοί οι χαρακτηρισμοϊ και πὠς 
εἶναι δυνατὸν να διορθώσω τη δισκὲ- 
τα µου. 

Με εκτίμηση 
Σ. Παπαδόπουλος 


Τοεπίθεµα/ΏΕ σημαῖνει Όαία Ειτοτ. Το 
πὠς δημιουργεῖται εἶναι αρκετά πολύ- 
πλοκο - στην περἰπτωσή σου έγινε τυ- 


ΕΣΥ έ1ΣΑι ΓΕ ΠοΥ 
μον έιωέξ ΜΑ ΜΗ Φο6ΑΔ) 
ΤΑ «οµβωτέβρ ΩΑΤΙ/ ΔΕΝ 
Αβγρβυσν)) 


ΜΜΕ ΠΙΜΗΙ 
ΠΜ 


χαῖα. Ο φοείοτ που εἶναι Ὠαία Ειτοτ δε 
μπορεί να διαβαστεϊ απὀ τις κανονικές 
ρουτῖνες του λειτουργικού. Μόνο προ- 
γράμματα σαν το ΡἱΦ0Οἱ ΟΟΥ έχουν 
τη δυνατότητα να τον διαβάσουν. Αν 
όμως δοκιµάσεις ναδεις τα περιεχόμενά 
τουθα διαπιστώσεις ότι κάθε φορά αλλά- 
ζουν γιατί ο 5θείο: ἔχει αποκτήσει µερι- 
κά ραἰς Οἱ. Δυστυχώς δε γίνεται να 
διορθωθεῖ ο 5θεἰο;, γιατὶ δε μπορούν να 
διαβαστούν τα περιεχὸμενάτου. Όσον 
αφορά το /ΗΏ αυτό σηµαϊΐνει Ηθαά ἂάξ- 
ἀτοςς οιτοτ. Αν παρατηρήσεις το [Ὀ του 
φοςίοτ, θα δεις ότι ο αριθμός της κεφα: 
λἠς εἶναι σίγουρα διάφοροςτου ϐ, πράγ- 
µα που απαγορεύεται στον Απισίταἁ, α 
φοὺ το ἀήνο του έχει µόνο μία κεφαλή. 
Τοχειρότερο βέβαια εἴναιπως οὗτε αυτό 
μπορεΐ να διορθωθεῖ. Μια και αναφἑρ- 
θηκα σε αυτά τα χαρακτηριστικἀ των 
φος(οἵ, εἶναι ευκαιρία να αναφέρω και 
μερικά ακόµα που µπορεὶ να συναντή- 
σεις. Αυτά εἶναι: 
α) /ΝΕ: Νο Ὠαία Ποὶἀ. Ο 5οείοτ εἶναι 
καταχωρισμἑνος στηδισκἑτα(υπάρχειτο 
[Ότου αλλά δεν υπἀρχειτοπεδίο δεδομέ- 
νων που ακολουθεῖ). 
β) /ΟΜ: Οοπίτοὶ Ματκ. Ο φοείοτ εἶναι 
σβησμἑνος (δεν υπάρχει [Ρ) αλλά υπάρ- 
χει µόνο το ἁλία Ποἰά. 
Υ) ΙΟ: Ἠτοπα ΟνΙιπάογ. Το[Ώ του 5ος- 
(ος ἔχει διαφορετικό αριθμό ἴσαςκ απὀ 
τον πραγµατικό. 

"Ολα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 


να «οριστούν» µόνο µε απ᾿ ευθείας προ- 
σπἐλαση στους καταχωρητές του «Οη- 
ἰτοῖῖτ. 


κ οσο οσο δα 


Θα ἠθελα να µάθωτι εἰναιτοΕΑΤ 
και τι ο δοοί Φοείοτ µιας δισκἑτας, 
Ἔχω ἕναν ΑΜΘΤΗΑΡ Ρ61640. 

Φ. Κόκκινος 


Το ΕΑΤ εἶναι ἕνα τµήµα της δισκέτας, 
στο οποίο καταγράφονται οι 5είοίςπου 
αποτελούν τα προγράµµατα που εἶναι 
αποθηκευμένα στον κυρίως χώρο της 
δισκέτας. Κάθε 5οείο αντιπροσωπεύε- 
ται απὀ ἕναν 12-μπιτο αριθµὀ. Αυτός ο 
αριθμός δείχνει τον επόμενο 5θείοτ και 
αυτός τον επὀμενό του κ.ο.κ. μέχρι να 
φτάσουμε στον τελευταίο, όπου µπαΐνει 
ἑνας ειδικὸς αριθμός που µαρκάρει το 
τέλος του αρχείου. 

Ο Ροοί φοείοτ εἶναι ο πρὠτος 566ἱΟΙ 
της δισκέτας. Περιέχει διάφορες χρήσι- 
µες πληροφορίες για τη δοµή της δισκὲ- 
τας, ὅπως τον αριθμό των ἰταςᾖς, το µή- 
κος των 5οςἴοτ5, τον αριθµό των 5θε{οι5 
που υπάρχουν σε κάθε ἰτᾶς] κλπ. Μερι- 
κὲς φορὲς εἶναι δυνατόν να υπάρχει και 
κάποιο πρόγραµµα το οποίο εκτελείται 
κάθε φορά που κάνει δοοί ο υπολΟγΙ- 
στής, Γι 
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ἆωτην Ελλάδα, οι περισσότεροι Φίλοι των αἀνεπίιτος προτιμούν αυτά που το σενάριόὀ τους 


στηρίζεται σε διαστημικές ιστορίες. Μας δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να δούµε την καλύτερη 
διαστημική Τριλογία που έχει υπάρξει μέχρι τώρα. 


Ι ονεὶ 9 αποφάσισε, απὀ τη στιγµή που 
ἔριξε το βάρος της στους 16-Ρἱἱ κο- 
μπιούτερς να ξαναγράψει μερικά απὀ 
τα καλύτερά της αἀνοπίωτο». Ἔτσι 
κυκλοφόρησε 3 τριλογίες: Το Ι]θννείς 
οί Ώατκποςς που περιέχει τα: (οἰοςςαί Αἀνεη- 
έτος, Αἀνοπίωτο Οιοςί ὅτ Ώωπαροη Αἀνεπίυτε, 
το Τίπιο απἀ Μααῖκ που περιέχει τα: [ οτάς οί 
Τίπε, Κοὰ Μοοη ὃς ΤΠο Ρηςεο οί Μααϊκ και το 
ΒΙΙεοπ Όχτραπις που περιέχει τα: Φποµθα[!, 


μας μμ ” κε 


εί Πε, Εῆς 


ἀλος. ΕΙ ο πο 


Βοαίυτη {ο Εἀθπ δε Το ἵλ/ουτι ἵη Ραταάἰςθ, προ- 
σθέτοντας σ᾿ όλα γραφικά και ταυτόχρονα µε- 
γαλώνοντας τις περιγραφές των κειμένων. 
Ηπιο ολοκληρωμένη και ενοποιημένη θεµα- 
τικά τριλογία εἶναι η 9Ιΐςοη Ότραπης. Αυτό που 
την κάνει δε να ξεχωρίζει εἶναι η τρομερή πο- 
λυπλοκότητα των γρίφων που τα 3 αἀνεπίμτθ 
περιέχουν. Το καθένα απ᾿ αυτά περιλαμβάνει 
ορισμένους γρίφους, τελείως πρωτότυπους, 
πολὺ λογικούς αλλά και αρκετά δύσκολους. 
Δεν εἰναιτυχαϊῖο ότι επανειλημμένα μερικοί απὀ 
τους γρίφους των 3 αυτών αἀνοηίυτος ἔρχονται 
πρὠτοι σ᾿ αντίστοιχους διαγωνισμούς που γί- 
νονται στην Αγγλία. Ας δούμε ὁμωςπιο αναλυ- 
τικἀ την πραγματικά ξεχωριστή αυτή τριλογία. 


ΣΕΝΑΡΙΟ 


Το πρὠτο θεματικά αἀνοπίυτο εἶναι το πονυ- 


του Ανδρξα Τσουρινάκη 


ὑαἱ[. Σ᾽ αυτό παΐρνετε το µέρος του Ἠίπι ΕΙπι- 
Ὀετίον. Γεννημένος στις 29/9 του 2172 μ.Χ. α- 
ναλαμβάνει να συνοδέψει το περιβόητο δια- 
στημικὸ σκάφος Φπονδα]ἱ στο πρὠτο του ταξί- 
δι. Το σκάφος εἶναι αυτοματοποιημένο στο 
βαθμό του δυνατού και έχει ἑνα ολιγομελὲς 
πλήρωμα για την περίπτωση που κάτι πάει λά- 
θος στα αυτόματα συστἠµατά του. Το σκάφος 
αποτελεῖται απὀ ἑνα περίπλοκο σύστημα 10 δἱ- 
σκων. Στο τεράστιο όμως αυτό ταξίδι κάτι δεν 


μα, εαςῖ, εουίΆ, νεςῖ 20 


, εασῖ, ουσ ο06 


πήγε καλά και το Φπονῦα]ἱ κινδυνεύει. Σεις 
λοιπὸν ο ΚΙπι ΚΙπισοι]ον καλείστε να σώσετετο 
σκάφος απὀ την καταστροφή. Ἑνα πολύ δὺύ- 
σκολο ἔργο, μετά απὀ ἑνα ταξίδι που κράτησε 
περϊπου 30 χρόνια. Ἕνα μόλις ἐτοςπριν απὀτο 
τέλος του ταξιδιού, ξυπνάτε µέσα στον ειδικό 
θάλαμο - κρεβάτι, ὀπου κοιµόσασταν όλα αυτά 
τα χρόνια. Η σωτηρία του σκάφους βρίσκεται 
στα χέρια σας. 


Το δεύτερο κατά σειρά αἀνοπίμτ, το Βοίυγη 
οί Εἀθπ, ξεκινά απὀ εκεὶ όπου το Φπονδα]ἱ στα- 
ματά. Το σκάφος μετέφερε 200.000 κειμώμε- 
νους αποἰκους στον Εἀθη, στον µόνο κατοικί- 
σηµο πλανήτη του αστροσυστήµατος ΕπαάΠί 
Α. Η ζωή του πλανήτη εἶναι μυθώδης και πιθα- 
νότατα εἶχε πρωτοκαλλιεργηθεῖ απὀ ἑνα εξα- 
Φανισμένο εἴδους πια αθης. Τα κτίσματα των 


πόλεων στον πλανήτη στην αρχή ἦταν εντάξει, 
αλλά αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται προ- 
βλήματα, καθώς τα χιλιάδες φυτά και ζώα ἁρ- 
χισαν να ξαναγεμίζουν τον πλανήτη. Ρομπότ 
ἐπαιρναν ὀλεςτις αποφάσεις μἐχριτο 2100 μ.Χ. 
και επεξεργάζονταν το πρὀγραμµα αποίκησης. 
Χειρίζεστε τον ΕΙπι ΚΙπιοοτ]ον͵ ο οποίος μόλις 
ἔσωσετο Φπονθα!! 9 απὀ την καταστροφή. Δυ- 
στυχώς οι αισθητήρες του οοπἰτοἰ Γοοπι σας 
αντιλαμβάνονται, καθώς µπαϊνετε και εκτοξεύ- 


ετε µία βόμβα και το δωμάτιο γεμίζει φωτιά. 
Σας βρίσκουν ἔνοχο και σας καταδικάζουν σε 
θάνατο. Τα ναἰάτοίάς ἔρχονται να σας συλλά- 
βουν και σεις αποφασίζετε να δραπετεύσετε µε 
ἕνα μικρὸ σκάφος διάσωσης και να κατεβείτε 
στον πλανήτη Εάρη. Το Φποωδα! 9, κυβερνώ- 
µενο απὀ ανθρώπους που σας θεωρούν ἔνοχο, 
µπαϊνει σε τροχιά. Δυστυχώς το σκάφος βρί- 
σκεται σε κίνδυνο, καθώς λόγω βλάβης αγνοεῖ 
ὁλατα σήματα πουτου στέλνουν απὀτη βάση. 
Θα μπορέσετε να γλιώσετε τον εαυτό σας 
κατ᾽ αρχἠν και µετά να σώσετε ξανά το Φπαν.- 
ὑαἱ 9: 


Στο τρίτο και τελευταίο ἀἀνοπίμτο, το Ἰλ/οΓπι 
ἵπ Ραταᾶϊςο η υπόθεση εξελίσσεται 100 χρὀνια 
μετά απ᾿ όταν ο ΚΙπι ΚΙπιυοτ]ον πρωτοπάτησε 
το πὸδι του στον πλανήτη Εάθπ. Τα ρομπότ 


ἔχουν ήδη κτῖσει πόλεις, σκεπασμένες απὀ τερά- 
στιους θόλους και όπου οι άνθρωποι ζουν, α- 
ποφεύγοντας την επαφἠ µε την παράξενη και 
επικίνδυνη φυτική και ζωϊκὴ ζωή του νέου κὀ- 
σµου. Εἶναι ήδη η τρίτη γενιά των Μπι και οἱ 
σκεπαστέὲς πόλεις κυβερνούνται απὀ μία γρα- 
Φειοκρατία, µια ελί που παρακολουθεί τις 
προθέσεις και τη δράση των πολιτών, µέσω 
πλαστικών κολλάρων που όλοι φορούν. Για το 
δικό τους καλό και τη δική τους ασφάλεια Φυ- 
σικἀ, αλλά ποιοί εἶναι αυτοί και ποιανών η ᾱα- 
σφάλεια προφυλάσσεται, Φάε το µήλο στην 
αρχή του αἀνοπίωτο και σκέψου πολύ και γερά. 


ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΓΡΑΦΙΚΑ 


Η ατμόσφαιρα και στα 3 αἀνοπίωτος εἶναι 
υποβλητική, ρεαλιστική και σεκερδίζει απὀ την 
πρὠτη στιγµή. Ας δούµε όμως πιο αναλυτικά: 


Α. που αἱ]: Ξεκινώντας βρίσκεσαι µέσα σ᾿ 
ἑνα θάλαμο - κρεβάτι, κατασκὀτεινο. Αφού 
βρεις τον μοχλό που τ᾽ ανοίγει, βγαϊνεις ἔξω, 
όπου βρίσκεις ἑνα ταμπλώὠ µε διάφορα κου- 
μπιά. Αν βγεις έξω υπάρχει ο κίνδυνος να πέ- 
σεις πάνω σε ἑνα μηχανικό πἰαμπααίς, που θα 
σε σκοτώσει. Το ασανσἑρ που συνδέει τους 
δέκα δίσκους του σκάφους δεν λειτουργεί στο 
δίσκο που βρίσκεσαι. Πώς θα ξεφύγεις, Πώςθα 
εξοικειωθεὶς µετα πολύχρωμα φώταπου υπἀρ- 
χουν μπροστά σε κάθε δωμάτιο, µε τα πολύ- 
χρωμα κουμπιά των διάφορων ταμπλώὠ και µε 
τις εκατοντάδες τοποθεσίες που αποτελούν τον 
κάθε δίσκο; Πώς θα χειριστεΐς τις δεκάδες των 
ρομπότ που κυκλοφορούν στο σκάφος; Καιτε- 
λικἀ πὠς θα φΦθάσεις στον πύργο ελέγχου για 
να σώσεις το ΦπονβαίΙ. Οι περιγραφὲς εἶναι 


θαυμάσιες και απὀ την πρὠτη στιγµή δεν σου 
αφήνουν κανένα περιθώριο αποπροσανατολι- 
σμού. Στην πορεῖα σου πρέπει να αντιµετωπί- 
σεις εἶκοσι ανάλογα καθήκοντα, ν᾿ ανοίξεις 
τον θάλαμο - κρεβάτι, να φτιάξεις ἕνα νέο, να 
Φθάσεις στην κορυφἠ του νεκροθάλαµου, να 
κάνεις μασάζ, να κατεβεῖς το Ον]αάάοτ, να 
χρησιµοποιήσειςτην οθόνη του κομπιούτερ, να 
χρησιμοποιήσεις το νίἀάρο, να γεμίσεις το κὺ- 
πελλο, να επιδιορθώσεις το ρομπὀτ επιστάτη, 
να πάρεις τη λόγχη, να συνεφἑρεις ἕνα μέλος 
του πληρώματος, να μάθεις τον κὠδικα του 
Ηαὐϊάοπηο, και τελικά να θέσεις σε λεπουργία 
ξανά τον αυτόματο πιλότο του σκάφους. Στην 
προσπἀθειἁ σου αυτή θ᾽ αντιµετωπίσεις πολ- 
λοὺς κινδύνους. Οι μεγαλύτεροι όμως εἶναι τα 
θανατηφόρα ρομπότ και ο αεροπειρατής στο 
τέλος που θέλει να καταστρέψειτο σκάφος. Το 


δεῖ µου) όουε 


τετ. 6, 
[2λν 


θώσεις να διασωθείς προσωρινά, πὠςθα μπορξ- 
σεις να διασχίσεις τη µολυσμένη επιφάνεια του 
πλανήτη και πολύ περισσότερο πώς θα μπορέ- 
σεις να περάσειςτο φράγμα που την περικλείει; 
Πολύ καλὲς περιγραφὲς, µε θαυμάσια κείµενα 
(η δύναμη της | ονοἰ 9) και πολύ µα πολὺ χιοῦ- 
µορ. Σ αυτό το αἀνοπίωτο οι Αμείίης βρίσκο- 
νται στις καλύτερὲς τους στιγμὲς. Για να επιβι- 
ώσεις πρέπει και εδώ να ολοκληρώσεις εἴκοσι 
διαφορετικά στάδια, αρχίζοντας απότο να σκά- 
ψεις στον λόφο, να κοιµηθείς στη σπηλιά, να 
Φυτέψεις το σπῖτι-ϕυτό, να ταῖσεις τον κολοσ- 
σὀ, να πάρεις το χάπι, να καταστρέψεις το τεῖ- 
χος, να καταστρέψεις τα ορυχεῖα και άλλα 
πολλά μὲχρι να κατορθώσεις να επιστρέψεις 
στο Φποµῦα και να κερδίσεις φθάνοντας στον 
πύργο ελέγχου. Το αἀνεπίωτο ἔχει περίπου 240 
τοποθεσίες, και τα γραφικά του βρίσκονται σε 


Ἶν κανε ἷν ὁ «ορίων µσσοφε υΙὁ εἰός ες ἰτ ὀερεεκάς. Εχἰῖς «τε αν ααί 
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μα ονε ἵν ο μονο οἱ εως µεαφος, Εκἰῖς εοε εαεῖ, εοσῖὰ, υεςῖ εαά | 
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μα οἵαί ἵν γω. 
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αἀνοπίυτο περιέχει πάνω απὀ 7.000 τοποθεσίες 
(ναι διαβάζετε σωστά) τις περισσότερες απὀ 
κάθε αντίστοιχο του εἴδους. Ἠταν το πρὠτο 
παιχνίδι που κατόρθωσε να δημιουργήσει (και 
μάλιστα στον παλιό ὀροείτπι) τόσες πολλὲς 
τοποθεσίες. Γεγονός που το κάνει αδύνατο να 
χαρτογραφηθει, εκτός και αν ξέρετε... Τα γρα- 
φικά του εἶναι αρκετά καλά, πειστικἁ και δὲ- 
νουν απόλυτα µετην ατμόσφαιρα καιτον μύθο 
των αἀνοπίωτο. Μην ξεχνάτε ότι όλη η δράση 
εξελίσσεται σ᾿ ἕνα τεράστιο διαστημόπλοιο. 


Β. ΚΕΤΟΕΝ ΤΟ ΕΡΕΝ 

Ξεκινὰς µὲσα στο µικρὀ σκάφος µετο οποῖο 
ἔχεις προσεδαφιστεί στον πλανήτη Εἀρπ. Ἑ- 
χεις λίγο χρὀνο να απομακρυνθεῖς πριν γίνει η 


ἐκρηξη. Αλλά πού θα κρυφτεῖς; Μαι αν κατορ- 


ικανοποιητικὀ επίπεδο. Βοηθούν το κείµενο και 
ενισχύουν την ατμόσφαιρα του αἀνοηίυτο. 


Γ. ΨΝΙΟΕΜ ΙΝ ΡΑΒΑΡΙΡΕ 


Ξεκινάς μέσα σε ἑνα κήπο. Πώςθα μπορέσεις 
να ξεφύγεις απὀ τις πρὠτες τοποθεσῖες; Όνει- 
ρεύεσαι αλλά δεν το ξέρεις και για να ξεκινήσει 
ουσιαστικά το αἀνοηίωτο, πρέπει να ΟλΟκλη- 
ρώσεις το ὀνειρό σου. Και τὀτε εἶναι που αρχί- 
ζουν τα προβλήµατα. Πώς θα αντιµετωπίσεις 
την ελῖτ που κυβερνά τώρα πια τον πλανήτη, 
πὠς θα μάθεις ποιοῖ εἶναι οι σκοποῖ τους και 
πὼς θα μπορέσεις να επιβιώσεις. Εἶναι το πιο 
πολιτικό (αν εἶναι δόκιμος ο ὁὀρος) αἀνεπίμτο 
της | ονοἰ 9. Περιέχει όλα τα στοιχεία οργάνω- 
σης µιας κοινωνίας και των νόμων που τη διὲ- 
πουν. Σκοπός σου τελικά εἶναι να φθάσεις την 


λὐγέριιμέε 


5ραἱ οί Ροψθίτης πόλης και να επιζήσεις κερδὶ- 
ζοντας πλούτη και δόξα. Πρέπει να µάθειςτους 
νόμους, να κερδίσεις χρήματα και να γίνεις 
μέλος της ελίτ που κυβερνά, μέχρι να κατορ: 
θώσεις τον τελικό σου σκοπὀ. 

Το χιούμορ που διαπερνἀ τα πάντα εἶναι φα- 
νταστικὀ, κἀνοντάς το - κατά την γνώµη µου - 
το καλύτερο της τριλογίας. Ἐχει πάνω απὀ 
1.000 τοποθεσίες, χάρις στο περίπλοκο Εάεῃ 
Τιαπδρογί ὀνκίεπι (Ε.Τ.), ενώ τα γραφικά του, 
για µια ακόµη Φορά, δένουν πολύ καλά µε τις 
περιγραφὲς των τοποθεσιών καιτις περισσότε- 
ρες φορὲς κατορθώνουν να δώσουν όλη τη 
δύναμη του κειµένου. Και για να πάρετε µια 
γεύση του ἰΓΠ6ΡΟΓί 5υ5ίαπῃ: «Βρϊσκεσαι σ᾿ ἑνα 
διάδρομο γύρω απ᾿ το Εάεῃ ΤΓαπδροΓ! δνσίοπῃ, 
ἑνα πλατύ δίκτυο αριθµηµένων τετραγώνων, 
το οποίο μοιάζει µε ἕνα θαυμάσιο στόχο των 
παιχνιδιών για βέλη. Η ἔξοδος οδηγεί βόρεια 
στα 12 δακτυλίδια του Ε.Τ. Μια άλλη έξοδος 
οδηγεί νότια. Το πάτωμα εἶναι κρυπτογραφικά 
χρωματισμέἑνο: κόκκινο, κόκκινο, µπλε, μαύρο, 
κίτρινο, πράσινο, βιολετί... Και ἑνα τελευταίο 
δείγμα υψηλής στάθµης περιγραφής: «παράξε- 
νο τατουάζ, κοιτάζοντας κοντύτερα διαπιστώ- 
νεις ότι εἶναι ἕνα ἐγχρωμο[. 0, Φυτευμένο στο 
κάτω µέροςτου καρπού σου. Η κινούμενη οθό- 


ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΙΙ. ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 5ΞΕΕΝΊΙΟΕ 


ΦΟΕΤΗ/ΑΚΕ ΒΕΜΟ Ρος Ο«ΕΝΤΕΚ 


Με µια επίσκεψη στην εταιρεία µας δείτε τα περισσότερα Ελληνικά 
Εμπορικά Προγράμματα και διαλέξτε αυτὸ που ταιριάζει στις ανάγκες σας 


ΑΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΩΣΕΙΣ 
ΝΕΟ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑΝ Η)Υ κα 

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΠΟ 6-6) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ! 


ΕΝΩΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚ4Σ 4/ΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ 


νη του δείχνει ότι η ώρα εἶναι 6.87 και ότι ἔχεις 
ακόµη 87 πιστωτικό υπόλοιπο». 


ΕΝΤΟΛΕΣ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΘ - ΔΡΑΣΗ 


Το λεξιλόγιο και στα 3 αἀνοπίυτο εἶναι πάρα 
πολὺ καλό. Καταλαβαίνουν ἐνατεράστιο πλού- 
το λέξεων (ξεπερνούν τις 700!!!) ἐτσι ὡστε να 
µην ἔχετε σχεδὀν κανένα πρόβλημα. Ὅτανθα 
πληκτρολογείτε διάφορες ερωτήσεις, θα παίρ- 
νετε ολοκληρωμένες απαντήσεις. Εάν κάτι δεν 
εἶναι απαραΐτητο στην πλοκή θα σας το λέει 
αμέσως, Εξετάστε την πόρτα στον κἠπο καιθα 
ἔχετε: «πόρτα, απλώς σενάριο ἡ «συντριβάνι, 
αγνόησέ το». 

Οι εντολὲς που χρησιμοποιεί περικλύουν ὁ- 
λεςτις γνωστὲςπου χρησιμοποιούνται: Φυσικά 
περιλαμβάνειτις Βαπι 9ᾶνο και Βαπι ΒΕΞΤΟΕΕ. 
που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιεΐτετη µνή- 
µη, καθώς και την εντολἠ ΟΟΡΕ µε την οποία 
γυρνάτε µια θέση πίσω. 

Και φθάσαμε εδώ που εἶναι η Φανταστική 
δύναμη των 3 αἀνοπίωτος. Στους γρίφους και 
στη δράση. Το καθένα απὀ αυτά περιέχει ορι- 
σµένους γρίφους μεγάλης δυσκολίας. Τελείως 
πρωτότυποι, λογικοί αλλά και πολύ δύσκολοι. 
Πιο αναλυτικά. 


Α ΘΝΟΜΒΑΙΙ. 


Το σκάφος µεταφἑρει αποίκους σε ειδικἁ 


ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΝ 10616 ΣΕ 19 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 


κρεβάτια-θαλάμους. Αυτά τα κρεβάτια εἶναι 
τακτοποιηµένα σε νεκροθάλαµους, 999 για κα- 
θένα νεκροθάἀλαµο. Μετη σειρά τους οι νεκρο- 
θάλαμοι βρίσκονται εντὸς των ψυκτικών δἱ- 
σκων. Κάθε δίσκος εἶναι σαν ἑνα παχύ { Ρ και 
περιέχει 9 επίπεδα νεκροθαλάµων. Σε κάθε ε- 
πίπεδο βρίσκονται 20 νεκροθάλαμοι κατά µή- 
κος ενὸς στρογγυλού διαδρόμου. Δηλαδή το 
σκάφος περιέχει 10 δίσκους, εννιά επιπέδων ο 
καθένας, το κάθε επίπεδο ἔχει 20 νεκροθαλά- 
μους, οι οποίοι περιέχουν 999 κρεβάτια ο καθέ- 
νας (10χθχ20χ9θο- 1.798.200 κρεβάτια). Τα 
Νιαηήπααἰος κυκλοφορούν στους µπλε νεκρο- 
θαλάμους στο άσπρο επίπεδο (εκεὶ που ξεκι- 
νάς). Οικωδικοί για κάθε κρεβάτι εἶναι χρώμα- 
τα. Το πρὠτο αντιστοχεί στον Δίσκο, το δεύτε- 
ρο στην τοποθεσία του διαδρόµου, τοτρίτο στο 
επίπεδο του δίσκου και τα τρία τελευταία εἶναι 
το «νούμερο» του κρεβατιού. 

Στο αἀνοπίυτε βρίσκεις ἕνα βραχιόλι, πουτα 
χρώματά του σου δείχνουν ποὺ εἶσαι. Θα βρεις 
δε δύο κώδικες που πρέπει να τους καταγρά- 
ψεις. Ο ἑνας εἴναιτου δικού σου δωματίου καιο 
άλλος ενός µέλους του πληρώματος που πρέ- 
πει να σώσεις. Όι κωδικοί αλλάζουν σε κάθε 
παιχνίδι. Για να βρεις τις τοποθεσἰες κάνεις τα 
εξής: Απ᾿ τον αεροδιάδροµο µετο κἰτρινοπλἠ- 
κτρο πας βόρεια. Κάθε φορά που βλέπεις µια 
ἔξοδο ἀονυπ, οχαπηίπο Ὀταςείθί - μέχρι το τἐταρ- 
το χρώμα του Ὀταςε]εί να εἶναι ἴδιο µε το δεύ- 
τερο χρώματου κώδικατου μέλους που πρέπει 
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ΑΜΡΦΤΑΑΡ 628 


1651 ΝΑΙ ὁ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 


ΑΜΦΤΕΑΏ 6128 εοἶους Ξ : 
στ. Σττ ΗΕ . Ὑγί ενεες Υπηρεσίες 
ΑΜΦΤΜΑΡ 1640 50 τ΄ «09 ΚΑΙ 6 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ επαγγελματιών για αγορά 


«ΟΝΤΕς Οοπιραίδίε υψηλών προδιαγραφών ἰ- ΕΚΠΛΗΞΗ μηχανογραφικού εξοπλισμού 


ΚΙΤ ΣΝΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 20 ἡ 30ΜΒ 


ὈΚκα 


111 ΚΑΛΙΟ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ !) ΗΟΤ ΙΙΝΕ ΞΕΒΝΙςΕ 
ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 31, ΚΑ : Γη 
ΣΕΙΡΑ ΕΙΗΞΤ Πλήρες εμπορικό Ξ 19 -- και 6 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ή .". ΝΕΝ Γοοις οςὐΒ 


ΝΕΝ 1Ο060Ις ΤΕΑΙΝΙΝΩ 
Σ(ςΗΟΟΙ. 


5ΦΙΜΚΟ(Ε) ΤΟ Θ4ΥΜΑΣΙΟ ΕΠΙΠΛΟ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΑΡΑ4ΟΤΕΟ 

ΣΠΙΤΙ Σ4Σ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ 4 
ΛΙΑΝΙΚΗ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ/ ο 


ΑΜΡΤΑΛΕΡ ΡΡΟ ΦΟΡΗΤΟ 45.075 ΚΑΙ 6 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ μη 
Ο/ 4ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ Ο44 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 


ΑΡΟΓΟ ΣΕΡΒΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤ)ΠΕΙΑΣ 


ΣΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ᾽ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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πλήρης υποστήριξη 


------Είστε σε καλά χέρια 


9ο] Ῥιχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ «48 


να σώσεις. Ὅταν τα χρώματα ταιριάξουν, 
ἀον/Π, τώρα πας οᾶςί μέχρι να βρεις το ασαν- 
σὲρ, ρτο55 Ὀμίίοη, 5, Ρίθ55 (το τέταρτο χρώμα 
του κώδικα), Ν, (απὀ δω και πἐρα όταν ακού- 
σεις τον θόρυβο του ΝιϊαηΗπααἰο βρες µια πὀρ- 
τα, απὀ την αντίθετη µεριά όπου ἔρχεται ο θό- 
ρυβος, ορθη ἀοο, οηίοι και “ΙΛΑΙΤ” µέχρι ο 
θόρυβος να περάσει. Τότε βγαϊνεις έξω και πη- 
γαΐνεις ΕΑΞΤ μέχρι να βρεις µια πράσινη πὀρ- 
τα, οχαπηίπο ΙίαΏίς (τα χρώματα πρέπει να εἶναι 
το 29, 30 και 4ο του κώδικα. Αν όχι συνεχίζεις 
ανατολικά μέχρι τα χρώματα να ταιριάξουν). 
ΟΡΕΝ ΡΟΟΛΑ, Ν, (το ταμµπλώὠ περιέχει πλήκτρα. 
Θαπιέσειςτοδο, 6ο και Ίοτου κὠδικα- δηλαδή 
τα 3 τελευταία). ΡΒΕΦΡ 50, ΡΒΕΦΕ 60, ΡΒΕΦ5 7ο, Ν, 
ΤΑΚΕ Ο0ΟΕΕΙΝ, 5, ΟΡΕΝ Ρ00ΛΑ, 5, Ε µέχρι να βρεις 
ἑνα πλήκτρο στο πάτωμα και τότε, Ν(ἑνα µηχά- 
νηµα ανοίγειτο κοφἰνι και βλέπεις το µέλοςπου 
πρέπει να σώσεις) ΙΝΕ ΙΙθυΙΌ σου δίνει τον 
κὠδικα του ΗΑΒΙΡΟΜΕ). 

Αυτός ογρἰφος εἰναιτο δυσκολότερο σημείο 
στην πλοκἠ του οπομῥδα|Ι. Αλλά µην νοµίσετε 
ὅτι τα υπόλοιπα εἶναι εὐκολα. 


Β. ΚΕΤΟΒΝ ΤΟ ΕΡΕΝ 


Θα σταθούμε σε δύο Ιδιαἵτερους γρίφους.Ο 
πρὠτος εἶναι ἑνα ξύλινο ασανσἑρ(;). Αποτελεϊ- 
ται απὀ 2 διαφορετικἀ σώματα. Ὅταν πας στο 
ἑνα για να ανεβεί, πρέπει το ἆλλο να ἔχει κα- 
τἆλληλο βάρος για να σε σηκώσει ψηλά. Ζυγἰ- 


ζεις όσο 5 συνηθισμένα αντικεΐµενα, οπότε το- 
ποθέτησε 6 στη νότια πλατφόρμα, πήγαινε στη 
βόρεια χωρίς να κρατάς τίποτα και τράβα τον 
μοχλό. Η νότια πλατφόρμα θα πάει κάτω και η 
δικιά σου θα ανεβεἰ πάνω. Αν θέλεις να κουβα- 
λάς ἕνα αντικείµενο, τότε πρέπει να τοποθετή- 
σεις στη νότια επτά κλπ. Σημειώστε ὅτι τα ῄα 
ἰραί και το 5ίοπο {τηῖϊ έχουν µη συνηθισμένα 
βάρη. 

Ο δεύτερος γρίφος εἶναι οἱ ερωτήσεις που 
σου βάζει ο ΟταυπεΠ. Για κάθε σωστή απάντη- 
ση παίρνεις 100 οιθαῖί5, µε σύνολο 900 (9Χ1090). 
Εἶναι απαραΐτητο για τη συνέχεια ν᾿ αποκτή- 
σεις αυτά τα χρήματα. 

Οι απαντήσεις εἶναι: Τα πόδια ανήκουν στον 
ΜΑΝ, ο πλούσιος θέλει ΝΟΤΗΙΝΕ. Τα αντι- 
κείμενα που δεν κοιμούνται εἶναι: ΤΒΕΕΕ», ο 
τυφλός θεός εἶναι: |. ΟΝΕ. Αυτό που δεν εµπι- 
στεύεσαι εἶναι ΝΕΝ/5 ἡ ΒΙ)ΜΟῦΒ, οθεραπευ- 
τής εἶναι ΤΙΜΕ, το πνεύμα στο κουτὶ εἰναιοΟΜ- 
Ρ0ΤΕΒ, αυτό που δεν νιώθεις εἶναι 1 ΙΕΕ, καιτο 
πεινασμἑένο που τρώει εἶναι ΕΙΒΕ. 


Γ, ΝΟΕΜ ΙΝ ΡΑΒΑΡΙΡΕ 


Εδὠ βρίσκεται ο καλύτερος γρίφος που ἑ- 
χουμε δει μέχρι τώρα. Εἶναι αδιαφιλονίκητα ο 
πιο ἔξυπνος και ο πιο δύσκολος. Δεν εἶναι τυ- 
χαΐο ότι µόνο ο Μίκο Αυςίίη μπορούσε να κα- 
τασκευάσει ἑναν τέτοιο, σαν μαθηματικός που 


ϱ][1(0Ν ΒΑΝ» 


εἶναι, Και αυτὸς δεν εἶναι άλλος απὀ το Ε.Τ. 
«υςίοπη. Στην Αγγλία τα περιοδικά εἶχαν κατα- 
κλυστεΐ απὀ γράµµατα που ζητούσαν να τους 
εξηγήσουν τη λειτουργία τους. Γι ᾽ αυτό δε ᾱ- 
κριβώς το λὀγο οι Αυςῄης, ἐφτιαξαν ἑνα μικρό 
πρὀγραμμµα, για τους κατόχους του ὀρθςίταπῃ 
και του Οοπιπιοάοτο 64, ὁπου, τυπώνοντας 
τους κώδικες των χρωμάτων, σου δίνει αμέσως 
την ακολουθία των κινήσεων που χρειάζεσαι 
για να φτάσεις στη διεύθυνση που θέλεις. Ας 
δούμε όμως πιο αναλυτικά: 


Οικώδικες χρωμάτωνπου βρίσκεις δείχνουν 
πού θέλεις να πας µὲσα στο Ε.Τ. δυκίοπι. Κάθε 
χρώμα αντιστοιχεί σ᾿ ἑνα αριθμό µε τη σειρά: 
δἱαςὶκ (0) Ότονη, Τθά, οἵᾶΠαθ, ψεἰον;, αἴθοῃ, 
Ό]αο, νἱοἰθί, αἴον και ὴίΐο (9). Για παράδειγµα 
Ότοννη, νοἱίον;, Ὀἰβείς, αιθθη, Νίί6, Ὀἱας]ς, οΓαΠ- 
ᾳο σημαΐϊνει 1405903. Τα 4 πρὠτα χρώματα α- 
ντιστοιχούν σεποιὀν Ε.Τ. εἶσαι. Υπάρχουν τρία 
τέτοια συστήµατα και σ᾿ όλα Φθάνεις απὀ το 
ποτίπογηπιοςί Βουπάαῦου (για να γυρίσεις πί- 
σω στα Βαυπάαῦου{, συνέχισε να πηγαϊνεις νό- 
τια απὀ την τοποθεσίατου Ε.Τ. δυςίοπι, όπου τα 
θτελευταΐα χρώματα είναι όλα μαύρα). ΤοΕ.Τ. 
θυσίοπι περιλαμβάνει 13 δακτυλίδια γύρω απὀ 
ἕνα κεντρικό σημείο (πι), το Ὀυ[[-ονο. Πηγαϊ- 
νοντας βόρεια σε οδηγεί στο κέντρο και νότια 


ΘΙΡΠΦ{ΕΙΟΏ χτ τιιδο Θ40ΚΒ 


ΟΟΝΜΡύὐώΤΕΗ ΘΥΘΤΕΜΝΜΘ 


Ἓνα τέλειο οοπιρυίθί, που για τις επαγγελματικές του 
προδιαγραφὲς και τον εξοπλισμό του κατατάσσεται στην 


κορυφή των ΧΤ συµβατών Η/Υ. 


ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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12 ΜΗΝΩΝ 


ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΝΗΣ 


ΑΤΛΗΙ 
1040 »ἵ 


Συμβατὸς 
µε ΙΒΜ και 
Συµβατός 
µε Αρρίε 

Μαοἰπίοδῃ 


ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ/ΛΙΑΝΙΚΗ 


ΑΜΙΑ 500, ΑΜΘΤΒΑΟ ΟΡΟ 6128, ΡΟΝ 8512, 9ΙΝΟΙΑΙΒ ΟΙ, ΔΡΕΟΤΗύΜ -. 
Εξαρτήματα και περιφερειακά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 
Κάρτες, τροφοδοτικά, Ε/;ίνΘ5, πληκτρολόγια, πιοπίἴοιΒ, πιοάθπ!5, εκτυπωτές, καλώδια όλων των ειδών, κ.λπ. 
Αναλώσιμα: Δισκότες, χαρτί εκτυπωτών, µελανοταινίες. 


ΦΕΗΝΙΟΕ για ὅλα τα ΒοΠΘ οοπιρωίογς κα; Ρζ65. 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 ἃ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 


Ξ Ξι (παραπλεύρως εισόδου ΕΛΚΕΠΑ), Τηλ.: 3639511 - 7771007 


ΜΙςΒΟ ΖΟΜΡύΤΕΗΦ 
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στον εξωτερικό δακτύλιο. Δυτικά και ανατολι- 
κά κινεΐσαι δεξιόστροφα ἡ αριστερόστροφα α- 
ντιστοίχως. Διαγώνιες κινήσεις υπάρχουν. 
Ν.Ε. εἶναι σαν ναπας Νοτίῃ και μετά ΕΑΦΤ.Τα 
6 τελευταία χρώματα δείχνουν την τοποθεσία 
γύρω απὀ το Ε.Τ. 5υ5ίοπι (0-999999). Μία µέθο- 
δοςγια να πας εκεϊπουθες εἶναι µε ἐνα]ωπιρ να 
Φθάσεις το κέντρο. Μετά επανάλαβε τα ακό- 
λουθα για κάθε δακτυλίδιτου Ε.Τ.: ουί και μετά 
ρᾶσί ἡ Μοσἰ μὲχρι να φτάσεις στον κώδικα του 
προορισμού. Τότε ουί στο επὀµενο δακτυλίδι, 
ρᾶδί ἡ Μο5ἱ ξανά και οὕτω καθ’ εξής. Εάν πας 
οασί σ᾿ ἑνα δακτυλίδι, πήγαινε Μο5ί στο επόὀµε- 
νο, µετά θᾶδί στο ἆλλο, μέχρι να φτάσεις τον 
εξωτερικό δακτύλιο. Το µόνο πρόβλημα εἶναι 
όταν σηµειώνεις πὀτε περνάς τον προορισμὸ 
σου κάθε φορά. Επεξεργαζόµενος τον προο- 
ρισμό σου και κάθε θέση σαν αριθμό εἶναι 
αργός τρόπος αλλά εὐκολος (για παράδειγµα 
εάν πας για 10 ἡ πας ανατολικἁ απὀ ὃ στο 32 
έχεις περάσει τον προορισμό σου). Ανατολικά 
ἡ δυτικἁ η κίνηση παίρνει µια τοποθεσία στο 
δακτυλίδι, 3 στο επόμενο, 9 στο ἆλλο, 27, 81, 
943 κλπ. (για απλούς μαθηματικούς λόγους.) 
"Όμως το { -9 δακτυλίδι εἶναι κλειστό για επι- 
σκευὲς ἔτσι το 3 εἶναι δίπλα στο 27. Μετά απ᾿ 
όλα αυτά δεν έχετε παρά παϊζοντας το ἀἀνθ- 
πίωτο και αφού µάθετετις διευθύνσεις - κώδικες 
που θα χρειαστείτε π.χ. του Εἰοηῖςί ἡ του Φοςἶᾶ- 
ἰδί ή του Τταναἱ Ααεπί κλπ. να πειραματιστεΐτε 
µετο Ε-Τ Φυδίρπι, στη βάση των όσων παραπά- 
νω καταγράψαµε. Στην αρχή ἴσως σας φανεὶ 
λίγο δύσκολο, αλλά πιστέψτε µε εἶναι διασκε- 
δαστικότατο και αξίζει τον κόπο. 

Αν λοιπὀν θέλετε τα καλύτερα διαστημικά 
αἀνοπίωτος και μάλιστα σε µια τριλογία, µονα- 
δική ατμόσφαιρα, θαυμάσιες περιγραφές, πανέ- 
ἔυπνους γρίφους δεν ἔχετε παρά να αγοράσετε 
το σοι Ὠίθαπ]ς. Θα περάσετε αμέτρητες ὦ- 
ρες, προσπαθώντας να λύσετε τις δεκάδες 
πραγματικά θαυμάσιους γρίφους των Αυς/ίης. 
Και µην ξεχνάτε. Πριν βγουν σαν τριλογία τα 
αἀνρηίωτος αυτά όλα ἦταν Νο Ἱ. Σίγουρα θα 
ἔχετε αποκτήσει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το µο- 
ναδικὀ στον χώρο των αἀνεπίητος 


ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ : 10 
ΔΡ : 


ΑΣΗ 10 
ΛΕΞΙΛΟΠΙΟ 10 
ΓΡΑΦΙΚΑ 8 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ : 10 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 


ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΟΡΥΕΝΤύΒΕΣ 


Α. ΔΝΟΨΝΒΑΙΙ. 

εχᾶπίπθ, ρυ]! Ι6Υ6Ι, ουἱ, Ν. Ρύ5Η ΒΕΌ ΒυΤΤΟΝ, ΡΗ5Η 
ΒΕΏ ΒύΤΤΟΝ, Ρύ5Η ΒΕΌ ΒύΤΤΟΝ, 8, υΡ, υΡ, Ν, ίπε- 
ρίμενε μὲχρι το πἰαΏΗπααἰο να απομακρυνθεί), 
ΟΡΕΝΡΟΟΒ, Ν, Ε, ΡΟΦΗΒύΤΤΟΝ, 5, Ὀ, Ὀ,ΤΑΚΕΤΟΟΙ- 
ΒΟΧ, 0Ρ, υΡ, ΡΗΕΞ5 Βἰ ΑΟΚΒυΤΤΟΝ, Ν, Ν, ΑΝ, Ν, 0,5, 
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αι μα κα ἐν ὂν υπό η. 


τος νωρος νακμῤιώμηίμα 
μώμωύκαί 


ο ο λος ο αλ ολλ... 


κ χμ κα” 


955,9, 9,8, 9,ΡβΕο5 ΥΕΙΙΟΝ ΒυΤΤΟΝ, », 5, Ὀ, Ὀ, 
(500ΒΕ. 150/1000) υ, υ, 5, ΝΑΙΤ (μέχρι ἑνα 
ΦΟΒυΕΕΥ ΒΟΒΟΤ 6ο ΡΟΜΝ ΤΗΕ ΟΥΙΑΡ. 
ΡΕΒ), Ὁ, 8, Ὀ, ΝΕΑΒ ΥΙ50Β, Ι00Κ ΑΤ2, ΒΙΝΚ (η 
οθόνη δίνει μηνύματα), ῳ, 5,ΦΕΑΒΟΗ ΒΟΟΥ, ΝΕΛΒ 
ΙΕΟΤΑΒΌ, ΨΕΑΗ ΝΕΟΚΙΑΟΕ, ΝΕΑΗ ΒΑΑΟΕΙΕΊ, Ν, Ν, 
Ν, ΕΧΑΜΙΝΕ ΤΑΒΙΕ, ΤΑΚΕ ΥΙΕΥΕΑ, Ν, ΤΑΚΕ ΜΕΜΡΑΚ, 
ΙΝΦΕΗΒΤ ΜΕΜΡΑΚ, ΕΧΑΜΙΝΕ ΥΙΕΜΕΗ (κατάγραψε 
τους 2 κὠδικες - εἰδικἀ αυτοὺς που πρέπει να 
σώσεις) ΟΡΕΝ ΤΟΟΙΒΟΧ, ΤΑΚΕ ΦΡΑΝΝΕΑ, ΤΑΚΕ 
Φ0ΒΕΨΌΒΙΝΕΒ, ΡΒΟΡ ΥΙΕΨΕΑ, 5, 5, Ε, Ν, Ε, Ν, ΤΑΚΕ 
ΙΑΝΡ, ΙΝΦΕΑΤ ΒΑΤΡΑΚ, ΤΑΚΕ ϱυΡ, 5, ΙΝΦΕΑΤ ΟυΡ, , 
Ι00Κ υΝΡΕΒ ΒΕΌ, ΤΑΚΕΙΕΟΌ, 5, ἸΝ, ἡ), 5, Ν, Ν, Ὁ, Ὀ, Ὁ, 
5, 5, ὑ, ἩἩ, Ν (το ἁἆαπιααεά τοῦοί ζητά ἑνα 5ρᾶ{θ 
ρατί, ΙΔΙΑΙΤ μέχρι να το κάνει) ΑΤΤΑΟΗ ΡΒΟΒΕ, 
(σημείωσε τι ζητά - αυτό αλλάζει κάθε φορά - 
µετά ακολούθησε τη διαδρομή, μάζεψε ότι σου 
ζητά και επἰστρεψέ το στο ἁἀτοῖς) Ε, Ν, Ν, ἵΝ, 9, 9, 
ΙΝΕ. (ό,τι σου ζήτησε. Αυτό σου δίνει ἕνα Πο- 
πιοί), ΡΒΟΡΡΒΟΒΕ, Ε, 0, Ὀ, Ε,Ε,ΤΑΚΕΒΕΟ ΤΙΟΚΕΤ, Ν, 
Ν, Ν, ΤΑΚΕ ΘΒΕΕΝ ΤΙΟΚΕΤ, Ν, ἩΝ, ΑΙΝΕ ΒΕΟΌ ΤΙΟΚΕΤ, 
6ΕΤΗΕΡ ΕΟΒΜ, 5, 5,5, ΙΝΕ ΘΒΕΕΝΤΙΟΚΕΤ, ΘΙΝΕΒΕΟΌ 
ΕΟΒΜ, ΤΑΚΕ ΟΒΑΝΟΕ ΕΟΒΜ, Ε, Ε, ΤΑΚΕ ΒΕΌ ΤΙΟΚΕΤ, 
Ν, Ν, Ν, ΤΑΚΕ ΘΒΕΕΝ ΤΙΟΚΕΤ, ἨΗ, Ν, ΙΝΕ ΒΕΌ ΤΙΟΚΕΤ, 
ΘΙΝΕ ΟΒΑΝΘΕ ΕΟΒΜ, ΤΑΚΕ ΥΕΙΙΟΝ ΕΟΒΝ, 5, 5, 8, 
ΙΝΕ ΘΒΕΕΝ ΤΙΟΚΕΙ, ΙΝΕ ΥΕΙΙΟΝ ΕΟΒΜ, ΤΑΚΕ 
6ΒΕΕΝ ΕΟΒΜ, Ε, Ε, ΤΑΚΕ ΒΕΌ ΤΙΟΚΕΤ, Ν, Ν, Ν, Ν, Ν, 
ΘΙΥΕΒΕΟ ΤΙΟΚΕΤ, ΘΙΥΕ 6ΒΕΕΝ ΕΟΒΜ, ΤΑΚΕΙΑΝΟΕ,5, 
υ,ΟΡΕΝ Ρ00ΛΑ, ῦ, ὑ, Ν, ΡΗΕ55 ΒύΤΤΟΝ (ΥΕΙΙ ΟΙ) 
Ν..... 


Β. ΒΕΤΟΒΝ ΤΟ ΕΡΕΝ 


ΙΝ, ΤΑΚΕ ΒΑΌΡύΙΤ, ΤΑΚΕ ΘΕΙΘΕΒ, ΤΑΚΕ 60ΜΡΑΔδ», 
ΝΕΑΗ ΒΑΟΌΣυΙΤ, ΟυΤ, ΡΟΝΝ, ΕΑΡΙ, 0ἱ6, ΡΟΝΝ 
ΡΟΝΝ, 0ΟΝΝ, ΕΑΦΤ, 5ΟύΤΗ (όταν αρχίζεις να νυ- 
στᾶζεις, 5ἱΕΕΡ (9008ΒΕ 100), ΝΟΒΤΗ, ΕΑΦΤ, υΡ, 
ΕΑΦΤ, ΤΑΚΕ ΦΡΑΡΕ, ΝΕΤ, Ώἱ6,ὑβ(στην ερώτηση 
ανθες να περιμένεις απάντησε) ΥΕ8,ΕΑΦΤ, Ε.Ε, Ε, 
ΒΕΜΟΥΕ ΒΑΌΣυΙ1, Ε, ΕΑΤ 6ΕΒΑΝυΜ, 5, ΕΑΤ ΒΕΑΝ 
(αποκτάς δύναμη να µεταφἑρεις περισσότερα 
αντικείμενα. Ὅταν ακούσεις το ελικόπτερο 
μεῖνε ακίνητος μἐχρι να φύγεις. Χρησιμοποίησε 
συνέχεια το ΕΑΜ ΦΑΝΕ και ΒΑΜ ΕΕΣΤΟΕΕ, 
γιατὶ στο πρὠτο μἑρος μπορεί ἡ να σκοτωθείς, 
ἡ ο παπαγάλος να σου κλέψει πολύτιμα αντι- 
κείµενα), 9, ΤΑΚΕ ΡΕΑ, (το Ωυα θα σου πάρει 
τοΡΕΑ καιθα αφήσει ἕνα αυγό), ΕΙ Ε86,ΡΙΑΝΤ 
Ε6, ΙΝ, ΤΑΚΕ ΕυΝαύ5, ΟυΤ, ΕΤ ΤΕΙΕΞΦΟΟΡΕ, ΕΧΑ- 
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ΜΙΝΕ ΤΕΙΕΦΟΟΡΕ, ΡΒΟΡ ΤΕΙΕΦΟΟΡΕ, ΜΕΡΙ, ΘΕΤ 
ΕΒὺΙΤ, Ν, ΤΑΚΕ 5ΕΕΌ, Ν, Ε, Ε, ΤΑΚΕ 9ΤΕΜ, Ν, ΝΕ, Ν, 
ΤΑΚΕ ΙΙΗΒΟΝΕ, Ἡ, ΤΑΚΕ ΤΗΒΕΒΣ (για να περά- 
σειςτον ποταμὀ χρειάζεσαιτα ΕΙΡΗ ΕΟΝΟύῦ5, 
ΦΤΕΜ, ΤΙΒΕΕς. Αν κάποιο απὀ αυτά στο ἔχει 
κλέψει ο παπαγάλος ξαναδοκίµασε. Είπαμε 
συνέχεια ΒΑΜ ΦΑΝΕ καιβΑΜΕΕΡΤΟΕΕ. Ὁ.- 
τι ἆλλο και να πάρει δεν πειράζει, θα το βρεις 
αργότερα), Ν, ΙΝΕ ΕυΝΕύ5,(500ΡΒΕ 200), Ν,ΕΑΤ 
ΡΙΗ., Ν, Ε, Ἡ, 9 (η Φωλιά του παπαγάλου. Εδὠ θα 
βρεις ό,τι έχεις χάσει), 5, ΕΤ ΕΟΧ 61ΟΥ ΕΡ, Ν, ΕΝ, 
9, 5, 9, ΤΑΚΕ 108, Ν, ΔΩυΕΕΖΕ Ι.06, ΤΑΚΕ 9ΗΟ01, 
ΡΟΝΝ (5008ΒΕ 300) τώρα εἶσαι ασφαλἠς απὀ 
τα ταπάοπι στοιχεία. 


Γ,. ΝΙΟΒΜ ΙΝ ΡΑΒΑΡΙΡΕ 


ΤΑΚΕ ΒΕΝΟΗ, 90υΤΗ, ΕΑ5Τ, ΒΒΟΡ ΒΕΝΟΗ, 5ΤΑΝΟΌ 
ΟΝ (ΟΝ ΒΕΝΟΒΗ), ΕΧΑΜΙΝΕ ΤΗΕΕ, ΤΑΚΕ ΑΡΡΙΕ, 
(τώρα ακολούθησε το ΙΛΙΟΒΜ), ΝΕΦΙ, ΝΕΦΙ, 
ΨΕΦΤ, ΝΟΒΤΗ, ΚΙΟΚ ΒΕΗΕΜΟΤΗ, ΝΟΒΤΗ, ΕΡΤ, 
ΜΑΙΤ, ΝΟΒΤΗ, ΝΕΤ, ΝΕΦΤ, ΙΑΙΤ, ΜΕΦΤ, ΕΧΑΜΙΝΕ 
ΒΕΗΕΜΟΤΗ, ΤΑΚΕ 90ΛἱΕ5, ΕΡΤ, ΝΟΒΤΗ, ΝΟΒΤΗ, 
ΝΟΒΤΗ, ΝΟΒΤΗ, (ΕΙΒΞΤ ΡΒΕΑΜ), ΡΒΟΡ ΥΙ50Β, 
5ΟὐΤΗ, ΕΧΑΜΙΝΕ ΤΗΑΌΟΙΑΟΌΡ, ΕΧΑΜΙΝΕ ΒΗΟΟΟΗ,(ο 
κώδικας εἶναι η διεύθυνση του σπιτιού σου), ΝΕ, 
ΜΕΛΑ, ΥΙ5ΟΒ (2ο όνειρο. Παίρνεις πληροφορϊί- 
ες), ΏΒΟΡ ΨΙ5ΟΒ, 9ΥΗ, ΝΝΗ, ΥΕΛΗ ΥΙ50Β (3ο ὀνειρο), 
ΡΒΟΡ ΥΙ5ΟΒ, 5Ε, Ε, ΊΝΕΛΗ ΥΙ5ΟΒ (4ο ὀνειρο), ΒΒΟΡ 
ΥΙΦΟΒ, ΝΕΞΤ, 5Ε, ΝΕΑΗ ΥΙ5ΟΒ (5ο ὀνειρο), ΡΒΒΟΡ 
ΥΙΦΟΒ, ΕΦ, 5Ε, ΊΝΕΛΗ ΥΙ5ΟΒ (6ο όνειρο), ΒΒΟΡ 
ΥΙΦΟΒ, ΝΟΑΤΗ, 5Η, ΝΕΛΗ ΥΙ5ΟΒ (7ο ὀνειρο), ΡΒΟΡ 
ΥΙΦΟΒ, ΝΕ, ΝΕΞΤ, ΕΡΤ, 50ὐΤΗ, 50υΤΗ, 50υΤΗ,- 
50υΤΗ, 9ΟὐΤΗ, ΝΕΦΤ, 50ὐΤΗ, 50υΤΗ, ΕΑΡΤ, ΕΑ9Ί, 
50ὐΤΗ (έξω απὀ το νοσοκομείο), ΙΝ, 9Ε, (όταν 
ρωτηθείς αν θα πουλἠσεις τα 5ρ8ἵΘ ΟΓ44Π5 {ΟΙ 
πιοπον απάντησε), ΥΕ8, τώρα ἐχειςλεφτά για να 
ξεκινήσεις οχίτα Πἰπί5: 

1. Όταν ἕνα φδἱθδάΓοἰἁ, ἱυΓῃ μρ Π5 πο»θ, σημαίνει 
ότι βρωμάς και πρἑπει να πας σπίτι σου να 
πληθεῖς. Στο σπίτι σου, στο ΝΟΖΖΙΕ - ΦΑΥΟΝ 
2. Μην αγοράσεις γρήγορα το 48θΦεΙ. Κάθε μὲ- 
ρα που περνά η τιµή του πέφτει 100 µονάδες. 
8. Στη δουλειά απαντάς ΥΕΡ, µετά ΝΟ, ΥΕΦ, μετά 
ΝΟ, ΝΟ, ΥΕ5, ΥΕ5, ΥΕ5, και µετά ΝΟ, ΝΟ, ΥΕ8, ΥΕΡ, 
ΝΟ, ΥΕ5. Τότε σαν ΜΝΑΙΙ.ΡΒΟΙΌ παίρνεις το Υ8ἱΝ6. 
4. το εισητήριο το παΐρνεις αφού γίνεις μέλος 
των Βἱ68οη», Τότε παίρνεις και τη δουλειά σαν 
πιθΠᾶρ6Ι, αφού απαντήσεις, ΝΟ, ΝΟ, ΥΕ5, ΥΕ», ΝΟ, 
ΝΟ, ΥΕ5. 

5. ανάμεσα στις 10 και 3 απαγορεύεται η κυ- 
κλοφορία στα Ρ8άΜΔΥ. Πρωί θεωρείται η 3 ὦρα, 
οπότε και αρχίζει η δουλειά. 

6. Στο μουσεῖο, όταν η οθόνη σηκωθεί, μόλις οἱ 
τουρίστες φύγουν, ΕΤ ΗΕΙΜΕΤ ΑΝΟ ΙΕΟΤΑΡΟ, 
ΒΕΜΟΥΕ ΤΑΑΌΟΙΑΌ5, ΝΕΑΗ ΙΕΟΤΑΒΌ, ΝΕΛΗ ΤΗΛ- 
Ρ6ἱΑ05, ΒΕΜΟΥΕ ΒΑΤΡΑΚ ΕΒΟΜ ΡΛΘΘΕΤ (καλό εἰ- 
ναι να᾽ χει γῖνει απὀ πριν), ΡΟΤ ΗΕΙΜΕΤ ΙΝ 0Λ6- 
6ΕΤ. . 


ΓΗ ΕΡΙ5 


ΤΩΡΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ 


ΔΗΚΕΙΑ 
ΠΑΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 


ια ΔΙΣΚΕΤΑ διαφορετική. Γιατί αντιµετω- 
πίζει µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
τις ανάγκες σας. Γιατί διαθέτει την οργάνωση 
καιτις δυνατότητες που μπορούν να ανε- 
βάσουν την ποιότητα και την εξυπηρέτηση και να 
χαμηλώσουν τις τιµές. 
Αυτή είναι η ΔΙΣΚΕΤΑ Ε.Π.Ε. Η μόνη που προσφέρει: 
9 Δισκέτες όλων των τύπων απὀ 15 διαφορετικούς 
κατασκευαστές. 
ο Πλήρης σειρά απὀ µελανοταινίες για Εκτυπωτές. 
ϱ Μια ατέλειωτη γκάµα από καθαριστικά και αξεσουάρ 
και ότι άλλο αναλώσιµο υλικό ἡ εξοπλισμό απαιτούν 


ΔΙΣΜΕΤΑ Φ 


οι ανάγκες σας. Και φυσικά, σε τιµές που «βρίσκονταυ 
με τις ανάγκες σας και μάλιστα εγγυημένα 

Αυτή είναι η ΔΙΣΚΕΤΑ Ε.Π.Ε. Η µόνη που κάθε µήνα 
έχει και µια προσφορά - έκπληξη για σας 

Γι᾽ αυτό λοιπόν, όταν πρὀκειται για αναλώσιμο 

υλικό, µην «αναλώνεστε» ψάχνοντας 
Ελάτε στη µόνη ΔΙΣΚΕΤΑ 

που µπορεί να καλύψει 

όλες τις ανάγκες σας. 


ΚΑ; Τωρα 


] 


ΔΙΣΚΕΤΑ Ε.Π.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 485 - (4ος ΟΡ.) «ΤΗΛ. 7239756-7224 277 
ΔΙΑΘΕΣΗ: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 23 (Ίος ΟΡ.) « ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 65 ἃ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ ο ΤΗΛ. 3235 649-3233 988 


1700 άτοµα σήµερα λένε: 
«,, εἱμαι εΙδικός στα οοΠ]ριΘΙ5...» 


ΓΙΑΤΙ: Σπούδασα στη 0.6.9.ιαπέκτησα το επάγγελµα Του μέλλοντος και δεν µε φοβίζειτο 1992. 

ΓΙΑΠΙ: Η 0.0.5. έχει αποδεδειγµένη πολυετή πείρα των στελεχών πης στην εκπαίδευση Πληροφορικής και υπολογιστών. 

ΓΑΠ: Την 0.0.5. εμπιστεύπηκαν 50 και πλέον εταιρίες για την εκπαίδευση και επιμόρφωση Των στελεχών της. 

ΓΙΑΤΙ: Από πῃν 0.6.9. ζητούν εταιρίες να προσλάβουν σπουδαστές της. 

ΠΑΠ: Η6.6,9.διαθέτειόλα τα σύγχρονα µέσα, άριστο διδακτικό προσωπικό καιἐχειπροσαρµόσειτις σπουδές της σε κολλεγιακό επίπεδο. 


ΤΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 6ΟΝΡύΤΕΒΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΥ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 


Για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει Για κάθε ενδιαφερόμενο τουλάχι- Για κάθε ενδιαφερόμενο προγραµ- 
να µάθει το σωστό χειρισμό ϱ0- στον απόφοιτο Λυκείου που θέλει µατιστή που θέλει να γίνει ολοκλη- 
πιρυίοις για να αξιοποιήσει πλήρως να γίνει ικανός καιπερι ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ρωμένος και σύγχρονος 
τις δυνατότητες και τα πλεονεκτή- ζήτητος επαγγελματίας αναλυτής συστηµάτων 


µατα του υπολογιστή του. Το τµήµα προγραμματιστής µε σίγουρη επαγ- µε ειδικές γνώσεις στην Πληρο- 
εἶναι ολιγοµελές. γελµατική αποκατάσταση. φορική. 


ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 13 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΑΡΙΑ » ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΕΜΙΝ ο ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ Ρ0’5 ΚΑΙ ΟΒΜΘ 
ο ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ο ΣΕ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 


ΟΟΝΡΙΑΝΤΙΝΟΙ «ΟΜΡΗΤΕΕ 5ΤΙΡΙΕ» 


υπεύθυνες σπουδες 
Γεν. Δ/νση - Δ/νση Σπουδών Δρ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3249152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (απέναντι από το «ΥΓΕΙΑ») ΤΗΛ. 6822152 - 6841214 - 6846613 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ουν ΤΝ νο ο τες ΤΗ ΝΕΝ 


Για σὲνα που ἔχεις ηλικία 19-16 ετών) 


ΜΛΟΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
1. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΦΙΟ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΡΙΟ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ 
Με ἁριστη εφαρµογή και πολλές ασκήσεις. Χειριζόμενος συνεχώς μόνος σου υπολογιστή Ρίζ ΙΒΜ 
και Απισίταά που θα σου διαθέσουµε. Διάρκεια τμήματος ὁ0 ώρες, ολιγομελές τµήµα 12 ατόμων, χορή- 
γηση 3 βιβλίων στα ελληνικά που υπερκαλύπτουν τα θέµατα. Εποπτεία των σπουδών απὀ το διευθυντή 
και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης τῶν σπουδών. 
Επίσης Νέα Μαθηματικά Ἱμήματα Υπολογιστών. 


4, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μ»5 ΡΟ»/Ρς Ρ0»5 ΓΙΑ ΙΒΜ Ρς ἄ ΑΜΣΟΤΕΑΡ 
4. ΓΛΩΣΣΑ ΡΑΣ(ΑΙ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 


ΜΗΝ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ: 


Προσωπική φροντίδα του διευθυντού κ. Ε. Κωνσταντίνου. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΟΝ5ΤΑΝΤΙΝΟύ 6ΟΜΡύΤΕΚ 5ΤυΡΙΕ5 
(6605.) Κηφισίας 3234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ), ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6821151, 6841214, 6842344 


Ες] 


' ιθρΗίο». 
ὀυιμερικά ο]μτί 


"Όποιος έχει δει τα συμμετρικά σχέδια του ΕΦΟΠΕΙ δεν μπορεί παρἀ να αναρωτη- 
θεί πὠς µπὀρεσε άνθρωπος να συλλάβει τέτοια πολυπλοκότητα συμμετρικών 
σχηματισμών. Αυτό το µήνα παρουσιάζουμε ἑνα προγραμματάκι, µε τη βοήθεια 
του οποἰου θα μπορέσετε να σχεδιάσετε σχήµατα που έχουν τις βασικές Ιδιότητες 
των περίφηµων συμμετρικών σχεδίων του ΕΦΟΠΕΙ. Μόνο που αυτὀς δεν εἶχε, οὖτε 
χρειάστηκε, υπολογιστή για να κάνει τα δικά του... 

ο ΤΟΥΝΙΚΟΥ ΝΑΣΟΥΦΗ 


ων 


ρὲς συμμετρῖες του, αλλά εκείνα στα οποΐα ἔχει σχεδιάσει 
συνειδητά αντικείµενα που στην πραγματικότητα δεν µπο- 
ρούν να υπάρξουν, εκμεταλλευόμενος διάφορες ψευδαισθήσεις. Δεν µπο- 
ρεἱ, κάπου θα έχει πάρει το µάτι σας τον «ποταμό που χύνεται στις πηγὲς 
του» ἡ την «ατέρµονη σκάλα». Απλώς δεν θα συνειδητοποιήσατε ποιανού 
εἶναι το ἔργο που εἶδατε. Ο Εδεῄοι δημιούργησε πολλά - πάρα πολλά - 
σχέδια, όλα ἔχουν όμως κάτι κοινό. Καθένα παρουσιάζει κάτι ασυνήθιστο, 
κάποιο οπτικὀ κόλπο ἡ µια Ιδιότητα της προοπτικής απεικόνισης που 
οδηγεί σε παράδοξα. Ο Εδεῄοι δεν ενδιαφερόταν να απεικονίσει αντικεῖ- 
µενα ἡ να εκφράσει κάποιο βαθύτερο μήνυμα µετα έργατου. Αυτό πουτον 
ενδιέφερε ἦταν η ἴδια η διαδικασία της αναγνώρισης εικόνων απὀ το 
ανθρώπινο μάτι και οι διάφοροι τρόποι µετους οποίους μπορούσε να την 
εκμεταλλευτεὶ, για να δημιουργήσει ἑναν πίνακα - γλωσσοδέτη, όπως εἶναι 
όλα σχεδὀν τα έργατου. Το θέµα που τον ενδιέφερε περισσότερο απ᾿ όλα 
ἦταν το πρόβλημα της συμμετρίας. Παρατήρησε δηλαδή ὁτι ορισμένα 
σχήµατα εἶχαν την Ιδιότητα να εἶναι «σε αρμονία» µετον εαυτότους, ενώ τα 
υπόλοιπα, οἱ κοινότυπες περιπτώσεις, δεν ἦταν. 
Το πιο απλό παράδειγµα συμμετρίας εἶναι η συμμετρία του καθρέφτη, 
ὁπου το εικονιζόµενο αντικεῖμενο αντιστοιχεί στο εἰδωλό του. Μπορεί να 
τα τοποθετήσει κανεῖς το ἑνα πάνω στο ἆλλο και να τα ταιριάξει απόλυτα. 


Τ α γνωστότερα σχέδια του ΕΦεῄαι δεν εἶναι οι διάφορες καθα- 
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Αυτό εἶναι όμως ἑνα εἶδος «αυτόµατηο συμμετρίας; που δεν παρουσίαζε 
πολύ ενδιαφἑρον. Αν όμως απαιτήσουµετο σχήμα µας να μπορεΐ να σταθεὶ 
δίπλα στον εαυτό του, χωρἰς να υπάρχει το παραμικρό κενό, τότε προκύ- 
πτει κἆτι πολύ παράξενο. Τα δύο σχἡματα ταιριάζουν το ἑνα στο ἆλλοσαν 
να ἦταν κομμάτια ενός παζλ. Αυτό σηµαίνει πως, αν ταιριάζει το δεύτερο 
δεξιό του πρώτου, τότε ἕνα τρίτο όμοιο σχήμα θα μπορεί να τοποθετηθεί 
ακριβώς δίπλα στο δεύτερο, χώρὶς να αφήσει κανένα κενό κ.ο.κ. Αν 
μπορούμε να κάνουμε το ἴδιο πάνω και κάτω απὀ το αρχικό σχήμα, τότε 
συμβαίνει το εξἠς παράξενο: Μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουμε, χρησι- 
µοποιώντας σαν «τούβλο» το σχήµα µας, και σιγἁ σιγἀ να καλύψουν 
μεταξύ τους µε επανάληψη ενός και µόνο δομικού στοιχείου. Η πιο απλἠ 
τέτοια περίπτωση εἶναι βέβαια το πραγματικό τούβλο, το οποίο ἔχει αυτἠ 
ακριβώς την ιδιότητα. Μπορούμε να τοποθετήσουµε πολλά μαζι, δίπλα 
δίπλα, χωρὶς να αφήσουμε καθόλου κενό. Το ΐδιο ισχύει για ἐναισόπλευρο 
τρίγωνο 


Τι γίνεται όμως αν απαιτήσουμε το δομικό µας στοιχείο να εἶναι κάτι 
πολύπλοκο, όπως για παράδειγµα η σιλουέτα ενός πουλιού ἡ ενός καβαλά- 
ρη; Τι λέτε, μπορούμε να «χτίσουμε» µε τέτοια παράξενα τούβλα; Κατ᾽ 
αρχἠν εἶναι βἐβαιο ότι δεν µας κάνει κάθε σχήμα. Χρειαζόμαστε κάτι 
ειδικό. Αλλά υπάρχει κάτι που να ἔχει τη µορφή που θέλουμε; Ἡ µήπως 
µόνη λύση στο πρόβλημα εἶναι απλὲς γεωμετρικές μορφές, όπως αυτές 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω; Αν εξετάσετετο πρόβλημα µε λίγη προσοχή, 
θα διαπιστώσετε ότι εἶναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευάσει κανείς ἑνα 
τέτοιο δοµικὀ στοιχείο στο μυαλό του, ἡ µε μολύβι και χαρτί. Κάθε φορά 
που πάμε να πλησιάσουµε το επιθυμητό, η απαΐτηση της συμμετρίας µας 
αναγκάζει να αλλάξουμε δρόµο, λες και η φιγούρα στο χαρτί έχει δική της 
θέληση. 

Γεγονός πάνως παραμένει ότι το πρόβλημα ὀντως ἔχει λύσεις και τις 
λύσεις αυτὲς τις βλέπει κανεἰς εκτελεσμένες άψογα στα έργα του ΕΦςῇοι. 
Πώς θα μπορούσαμε όμως να σχεδιάσουμε εμεὶς κάτι παρόμοιο; Προφα- 
νὼς το όλο πρόβλημα ανάγεται στην κατασκευή του βασικού δομικού 
λίθου, απὀ την επανάληψη του οποίου θα προκύψει το σχἑδιο. 


Γιατο σκοπό αυτό γράφτηκε καιτο ακόλουθο πρὀγραµµα. Ο υπολογιστής 
κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε στο μυαλό µας. Ξεκινάμε 


ΡΕΕΙΛΕΕ 508 ρείαίη () 

ΡΕΟΙΛΕΕ 508 ατἴαεὴ (11, 121) 

ΡΕΟΙΑΔΕ 508 ομ]11πε (ΧΣ, ΥΣ) 

ΡΕΟΙΑΑΕ 508 αἁά]1πα (ρτον{ωςΣ, χΙχ, Υ]Χ, κ2χ, Υ21) 
ΡΕΟΙΛΕΕ 508 «Λον] {πες () 

ΡΕΟΙΑΑΕ 508 κπεῖρος (ευσ5οςχ()) 

ΡΕΟΙΛΕΕ 5ὐ8 το]αῖ{νο (κΣ, ΥΣ, Εἰ, π{ηχκχ, αἱ ΥΣ) 


ΡΕΡ ΕπὺΧ (αχ, ὉΧ, «Χ) 

Ρπυχ «0 

18 (αχ «ὉΧ) ΑΝΌ (οχ » αξ) ΑΝΌ (εχ «ΡΣ) ΤΗΕΝ ΕΡπὺΣ -Ἱ 
15 (αχ »- Όχ) ΑΝΌ (οἵ 2- ΡΣ) ΑΝΌ (εΧ «- αχ) ΤΗΕΝ ΕΠΟΣ - | 
Ἐνυ ΡΕΡ 


απὀ κάποιο βασικό σχήμα, στην προκείµενη περίπτωση απὀ ἑνα τετράγω- 
νο. Στο βασικὀ σχήµα ικανοποιεῖται η αρχή της συμμετρίας. Τώρα αρχί- 
ζουμε, µε τη βοήθεια του προγράµµατος, να παραμορφώνουμε το τετρά- 
γωνο, μεταβάλλοντας κάποια γραμµήτου. Αυτό το κάνουμε μετακινώντας 
τον ειδικό δρομέα καιτοποθετώντας τον στο σημείο απὀ το οποίο θέλουμε 
να «αρπάξουµε» τη γραμμή. Μετά πατάμε το 5ρᾶς8, οπότε ο υπολογιστής 
καταχωρεῖ το σηµείο που διαλέξαµε και για να το δείξει αυτό αλλάζει το 
σχήμα του δρομέα. Τώρα πάμε εκεί που θέλουμε να καταλήξει η γραµµή 
καιξαναπατάµε ςραςθ. Η αρχική ευθεῖα γίνεται τεθλασμένη, η οποία ξεκινά- 
ει απὀ το πρὠτο άκροτης ευθείας, φτάνει στο νἑὲο σημεῖο και καταλήγει στο 
δεύτερο ἀκρο. Κάνοντας όμως αυτή την αλλαγή, καταστρέψαµετη συµµε- 
τρίατου σχήματος. Υπάρχουν δὐο τρόποι για να διορθωθεί η καταστροφή. 
᾿Η να αναιρἑσουµε την αλλαγή, πράγμα που φυσικά δεν θέλουµε, ἡ να 
κάνουμε και µια δεύτερη αλλαγή σε άλλη γραμμή, τέτοια ὡστε να αποκα- 
ταστήσουµετη χαμένη ισορροπία. Αυτό θατο κάνειγιαµαςο υπολογιστής, 
΄ὍΟιτι και να κάνουµε στο σχήμα, ο υπολογιστής προσθέτει πάντα µια 
δεύτερη µεταβολή, που εξισορροπεΐτη δική µας, µετρόπο ώστε να παραμέ- 
νει η συμμετρία. Μπορούμε να δουλέψουμε µε διάφορους τρόπους. Ἡ 
συνειδητά προσεγγίζουµε κάποιον προδιαγραμμἑνο στόχο, π.χ.τη σιλουέ- 
τα ενὸς ψαριού, ἡ κάνουμε αλλαγές στην τύχη, μέχρι να προκύψει κάποιο 
ενδιαφἑρον σχήμα. ἵαι οι δύο μέθοδοι εἶναι αποτελεσματικές και καθεμιά 
ἔχει τα υπὲρ της. 


Τα σχήµαταπου προκύπτουν μποροῦν να εἶναι απίστευτης πολυπλοκότη- 
τας, κι όμως πάντα ταιριάζουν µε τον εαυτό τους, σαν τα κομμάτια ενός 
παζλ. Ὅταν εἵμαστε πια ικανοποιημένοι, μπορούμε να τοποθετήσουµε 
πολλὲς κόπιες του σχἠματός µας, τη µια δίπλα στην άλλη, µε τη βοήθεια 
µιας ειδικής επιλογής. Ακόμη, μπορούμε να µεγεθύνουμµε ἡ να σμικρύνου- 
µετο δομικό λίθο κατά βούληση και να τον χρωµατίσουµε μαὐροή ἁσπρο. 
Τα ωραιότερα αποτελέσµατα βγαίνουν παίρνοντας δομικά στοιχεία µε 
µέγεθος μισό απὀ το μέγεθος σχεδίασης και εναλλάσσοντας λευκά µε 
μαύρα, πάνω σε άσπρο φόντο. Δοκιμάστε το. 

Το πρόγραµµα εἶναι γραμμένο σε Ομίςκ Βαθίς και σας συνιστώ να το 
τρέξετε σε Ηετευ]ος Οταρβίος (ατά, διότι εκεί θα ἔχετε την ψηλότερη 
ανάλυση και τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Το Ιίίπφ: 


Εσεῖνες Ραϊίετη Όεςέσπετ 
(6) 1988 ΒΥ Νίκος Νασσυρηίς 


1π41: 
ΡΙΗ ευτσος1χ(100) 
ΡΙΗ «υςφοτς2χ(100) 


ἀχΣ - 10ο 
ἀγχ «10 
κχ «100 
γχ - 100 


γατ{1αῦ]ες ἔοτ β]οῦα] εωτσος 


ΚαΥΦ -"" 0Α5Ε ”." 
ΡΑΙΝΤ (κΧ, Υ), 
.1ηχχ 0 6Α5Ε Εἰ5Ε 
1] ΕΧΙΤ ϱο 
λπίηκχ «0 Ενυ 5ΕΙΕ0Τ 
1π1ηΥΣ 0 1φΟΡ 
εις 
ΡΙΝ 11χ(100, ϐ) 60Τ0 παΐη 
2 -» Εεςί ροίπί 0Α5Ε Εἰ5Εε 
{34 -» δεςοπἁ ροίπῖ 60Τ0 παΐῃ 
ο. -» Ῥοΐηίος ἴἵο ποχῖ 11πα 
 ῶ -» Ῥοΐπίας [ο 11ηκοά Ἱΐπα 
1ρχ «0 { Ουστεηῖ Πέπε 
οπ1χΣ «0 { ἵάπα ροίηϊῖος {5 οὐ 


{Αν δεν εχετε Βετςυ]εφαντικαταστηστε την 560ΑΕΕΝ 32 µε 50ΛΕΕΝ 2 
{ Ρεέΐπε «υφοςς 


ν ΡΗ . 
για ΟΒΑΡΗΙΟ5 Ο0ἱ0Α και 50ΆΕΕΝ 12 για ΕΟΑ ο ο, 10), 5 


ὁ, Ρ5Ετ (10, 10) 
5ΟΑΕΕΝ 3 σετ (5, 5)-(15, 15), ευσαος]Χ 
ΙΝΕ (5, 5)-(15, 15) 
νε (5, 15)-(15, 5) 


60508 ἀοθετσοη --ὖ- (5, 5)-(15, 15), «ωςφος2χ 


"Φοῖυρ ἑπάτ τα] Ἱΐπες 
ζλΙΗΙ. «πον] {πας  ὁόλ1πο((1ρ5). 
ολ, κεῖρος(ευσκος1Σ ολΗΙ, αὁό]1πε((101), 
ο ον ο σλΙΙ αἀδ]άπο((19Σ), 
ωτ -- νοκ ιση ὁ τὸὰι 

ολ, οπ14 κχ, ΥΣ 1, αἰταδςλ(], 2) 
1 ντ σνσὶν --- ' ΟΛΗΙ, ατ{αςλ(3, 4) 
ΡΕΕΡ οις 
ολ, πεῖρος(ευςσος2χ()) 
1Ρ ΚΕΥΣ -""ΤΗΕΝ ΛΕΤύΜΝ 
ολ. αἀάλ! Χ, κξ, ΥΣ, 1ηΧ(οπ1Σ, . 11ηΧ , 
σον αν ς κ ΙΧΗΝ 5ὐ8 αἁἁ]ΐπο (ρεΣ, κΙΣ, ΥΙΣ, κ2Σ, Υ2Σ) 
14ηχ(οη1 Σχ, ϐ) ΥΣ ΦΗΛΑΕΌ 1ρΣ, 14ηΧ() 


ταρὶχ - Πηχ(οπ1Σχ, ϐ) ταρχ -0 

ταρ2χ - 1ρ αρχ -1ρξ. Ἱ 

ηχχ -«κχ - 1ηχ(οη1Σ, 1) ο 1 ηχ(τπρὶχ, 1) 15 ρεχ » 0 ΤΗΕΝ τπρξ - ΠΠ ηχ(ρεχ, 5): 11ηχ(ρεΣ, 5) - ἐξ 
ηΥΣ -ΥΧ - ἨΗηχ(οπ1χ, 2) ο 1ηΣ(1πρ]χ, 2) 1ΗΣ{1ΡΣ, 1) - κὶχ 

ολ, αἀά]{πε(ἴαρ]Σχ, ηχΣ, ΥΣ, 14ηχ(ταρ]χ, 3), Ἱηχ(τπρ]Χ, 4) 14Χ(1ρΣ, 2) -ΥΙΣ 

11ηΧχ(τπρὶσ, 3) - ηκχ 14ηΧ(1ΡΣ, -. κος 

14ηΣ(ταρ]Σ, 4) - ηΥΣ ο Ὃ 

ολ, αἴταςλ({πρ2χ, 19) αχ ελρα. ς 


Ενυ 508 


5ὐ8 ατταςὴ (11Σ, 121) 
ΦΗΑΑΕΟ 11η) 
1ΗΣ(11Χ, ϐ) - 121 
14ΗΧ(12Χ, ϐ) - 1ΙΣ 
Ενυ 508 


ολ 508 Κεϊπίη . 
ε! - ρα ΦΗΑΑΕΟ 14 ηχ(), α{ηκΣ, Π1ΠΥΣ, Ἰπ1ηκχ, ἸπηΥΣ 
υ] 
ολ, πεῖρος(ευςςος2χ() .{ηχκχ - 100 
5ΕΙΕΟΤ 0Α5Ε ΚαΕΥ5 .4ΥΣ - 100 
οε” ” 1Σ-] 
ολΗΙ, το]ατ{να(χΣ, ΥΣ, Εἰ, π{ΩΧΣ, .1ΠΥΣ) .4η0: . ἡ 
εἰ « 50Α(11ΩΣ(4Χ, 1) 2 ΜΗΧ, 2) 2) 


ϱΑ5Ε "»" - . 
ε! εἰ . 2 τ2 «5ΟΚ(11ΠΧ(1Χ, 3) 2 Ἠηχ(1χ, ϐ) ΄ 2) 
5ουνο 2221, «ἳ τ « 50β(πάηχς 2 αίηΥΣ ΄ 2) 

ΟΑΣΕ "«" 1Ρ εἰ «τ ΤΗΕΝ 
ει εἰ / 2 .{ωχς « 1ηΧ(1Σ, 1) 
5ουνο 2232, «] πίωνΣ - 14ηΧ(1Σ, 2) 

μπ{ηχς - Ι1ηΣ(11ηΣ(11, 


0Α5Ε’ 0” 
κ -κξ - (πχ - α1ηχκΣ) ! ἸπίηΥΣ - 1ηΣ(11ΗΧ(1Σ, 


0Α5Ε 8” 
Χ-Υχ 1π1ηΥχ - πΙΠΥΣ ! τς ΤΗΕΝ 
0Λ5Ε ο. . : ή . αάηκχ - Ππχ(1χ, 3) 
κχ -κΧ » (1π1ηΧΧ - π{ΠΧΣ) ! .4ΠΥΣ -11ηΣ(1Σ, 4) 
1π4ωκς «14πχ(11ηΣ(4Σ, 


σλ5ε "7" 
νχ -Υξ «(1πΙηΥΣ - α1ηΥΣ) ! 1π{ωΥΣ - 11ΗΧ(11Χ(4Σ, 


00 ΤΗ ΕΑΡΤΕΝΝ 
68 1, 1, Ἐ 8 Ἡ 


ΟΟΥΕΑΝΕΌ ΒΥ ΤΗΕ ΑΜΕΛΙΓΑΝ ΟΟἱ1.ΕΟΕ ΟΡ 6ΟυΤΗΕΑΦΤΕΛΝ ΕυΛΟΡΕ. 
ΕΦΤΑΒΙΙ5ΗΕΌ ΙΝ ΤΗΕ ΟΟΜΜΟΝΜΕΑΙΤΗ ΟΡ ΜΑΞΦΑ(ΟΗυΣΕΤΙΣ υ5. 


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1988-1989 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για απόφοιτους Λυκείου 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣΗΣ ΕΔΚΟΤΗΤΕΣ 


(οπιριθ{ 9ο/ἱΝ/ἴΘ 
6οπιριίθι Ηα(άναίθ 
(6οπιριίθί [πίοιπιαίίοη 9γ5ίεπς 


9 Πρωτοπόρο στην Ελλάδα στην 
Υψηλή Τεχνολογία και Επιστήμες 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 


9 Αμερικάνικο Ακαδημαϊκό 
Πρόγραµµα, µε διδασκαλία στην 
Αγγλική Γλώσσα. 


α ο Πλήρες Κολλεγιακό Πρόγραμμα, 
διαρκείας τεσσάρων ετών. 


9 Εντατικό Επαγγελματικό 
Πρόγραµµα, διαρκείας δύο ετών 
(Εουγ Θεπηθςίθ/ ΡΓΟΦΓ8ΠΙ οη 
Αρρίίθά Φοίθποθ απά ΤθσΠποΙοργ). 


Δυνατότητα ειδικού 
προπαρασκευαστικού τµήµατος 
Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογίας. 


Περιορισµένος αριθµός 
σπουδαστών, µικρές τάξεις, 
πλήρης διοικητική μέριμνα. 


Άριστος εξοπλισμός σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εργαστήρια ηλεκτρονικής 
Ψηφιακής λογικής και 
αρχιτεκτονικής Η/Υ. 


Ειδικό τµήµα Ηωππ8η Βθ5δου/οθς 
Μαπαφοπηεη!, για την προώθηση 
των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας. 


Πέντε κτίρια, στην Κηφισιά και 
στην Πλατεία Συντάγματος 
γεοκλασικά, µε άριστη 
λειτουργικότητα. 


πε στα 


το] ρα 


9 Πρωϊνά, απογευµατινά και 
βραδυνά τμήματα. 


Το ΞΟυΤΗΕΑΡΤΕΗΝ Ο0Οἱ1.ΕΟΕ είναι β/Πίαίθ πιθπηθθί του Απιθής8η Ξοοίείγ {ου 
Εποἰηθθήπο Εάυσαίίοη και του Απιθήσᾶη Οουποί οη Εάυςβίίοη. 
Το ΦΟΙ/ΤΗΕΑΞΤΕΗΝ Ο0Οἱ1.ΕΟΕ λειτουργεί στην Ελλάδα σαν Εργαστήριο 
Ελευθέρων Σπουδών του ΝΔ 9/9-10-1935. 


ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Αμερικής ἃ Βαλαωρίτου 18, 106 71 Αθήνα, 
τηλ. 96.15.5963, 96.49.405, 96.02.0586, 96.17.6081 
ΜΕΤΑΟΡΟΙΙΤΑΝ ΟΕΝΤΕΒ: Αμαλίας 8 ἃ Ξενοφώντος, Αθήνα, 
τηλ. 32.50.84, 92.50.89, 92.50.985, 92.50.798 
ΟΑΝΜΡυ5 ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Λ. Τατοῖου 59, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, τηλ. 8070252 
Β. Εμμ. Μπενάκη ὁ8, Ο. Δεληγιάννη 11, |. Λεωφ. Κηφισίας 299 


ΕνΌ 508 


Ενυ 1Ρ 
4χ - Ἠηχ(1χ, 5) 
18 4Χ » 0 ΤΗΕΝ Ο0Τ0 απο 


508 ᾳεῖρος (εωςσοςζ()) 


ΞΗΛΑΕΟ 
111 


κΧ, ΥΧ, ἀκχ, ἀγΣ, ΚΕΥ5 


1Ε χς » 5 ΑΝΌΟ κξ «7ἱ5 ΑΝΟ ΥΣ 2 5 ΑΝΌ ΥΣ «345 ΤΗΕΝ 
ρύτ (αχ - 5, ΥΣ - 5), εὐςκοςχ, ΧΟΚ 
Ενυ ΤΕ 


: αὖ - ΙΝΚΕΥΣ: ΙΕ αἱ - Ι" ΤΗΕΝ Ο60ΤΟ κεῖκεν 


ΕΝΟ 508 


1Ε κχ » 5 ΑΝΌ κἅ «715 ΑΝΌ ΥΣ » 5 ΑΝΟΌ ΥΣ «345 ΤΗΕΝ 
Ρύτ (αχ - 5, Σχ - 5), «υςφοςχ, ΧΟΕ 

Ενυ 1 

5ΕΙΕΟΤ ΟΑ5Ε αἳ 


6Α5Ε 15 - 0ΒΑΦ(0) ον 0ΗΝΦ(2Η48) 
ΥΣ «ΥΣ - όγχ 
σοτο 1] 


0Λ5Ε 15 - 0ΒΑΦ(0) ο» ζΒΕΦ(4850) 
ΥΣ ΥΣ » 4γχ 
60το 11 


0Α5Ε 15 - 0ΒΕ5(0) « ΟΒΕΦ(2Η68) 
αχ - κΧ - ἀκχ 
σστο 1 


0Α5Ε 15 « 0ΗΑ5(0) ν 6ΒΑΦ(2Η40) 
κὰ - κ ν ἀκχ 
σσοτο 1 


ζΑ5Ε "ο" 
ἀκχ «10 
ἀγχ «10 
σστο 1 
ΟΑΣΕ "-- 
ὁκχ -Ἱ 
ἀνχ «Ἱ 
σοτο 1] 


0Λ5Ε ΕΙ5Ε 
ΚΕΥΣ -α5 
Ενῦ 5ΕΙΕΟΤ 


508 οπ]11πα6 (ΧΧ, ΥΣ) 
ΦΗΑΔΕΌ 11ηΧ(), οπ]1Χ 


13: 


14: 


οϱ]χ -0 
ΙΧ ] 


κΙΧ - 1ΠΧ(41, 1) 
ΥΙΧ «14ΗΧ(41, 2) 
κ2χ «11ΗΧ(41Χ, 3) 
Υ2χ  11ΗΧ(4Χ, 4) 
15 Υχ «» ος ΑΝΟ ΥΣ «» Υ2χ ΤΗΕΝ 
κα) / ΟΙΣ - ΥΣ) 
τσ) { 0925 - ΥΣ) 


ΥΣ) / (αἲχ - κα) 
ΥΣ) / (κ2χ - κχ) 


- τ2)« «1)ΑΝΟ(ΡαῦΣ(ΧΙΧ, κ2χ, κΧ) - Ι)}ΑΝΟ(ΡΠΟΣ(Υ1Σ,Υ2χ, 
ου1Χ - 1Χ: 60το 14 


1Ρ 
11 - 1ηΧ(1Χ, 5) 
ΙΕ 4Χχ » 0 ΤΗΕΝ 60ΤΟ 13 


508 τε]αῖίνε (κΧ, ΥΣ, Εἴ, π1ηκΣξ, ΥΣ) 


5ΗΑΒΕΌ 
λε]: 


11ηΧ() 


1χ «1 


κὶΣ « (14ΗΧ(4Χ, 1) - αακχ) «ΕΙ ο κε 
ΥΙΣ «(11ΗΧ(411, 2) - α1ηΥΣ) ΑΕ «ΥΣ 
κ2Χ «(1ΗΗΧ(11, 3) - α.ηΧΣ) ΑΕ) ν κχ 
Υ2χ -(11ΠΧ(4Χ, 4) - .1ΗΥΣ) “ Εἰ «ΥΣ 
ΙΝΕ (ΧἰΣ, 11) -(κ2Χ, 21) 

4Χ - ἨηΧ(11, 5) 

1Ε {1χ » 0 ΤΗΕΝ 60ΤΟ 1τ] 


5ύ8 «ον]1πες 
5ΗΑΒΕΟ 11ηχ() 


12: 


1χ - ] 


ΙΝΕ (11ΗΧ(4Χ, 1), 11ΗΧ(11, 2) -(11ΗΧ(1Χ, 3), ΗΠΧ(1Σ, 4)) 
1Ρ 11ΗΧ(1Χ, 5) «» 0 ΤΗΕΝ 1Χ - 1ΗΧ(1Χ, 5): 60το 12 


αν 


κ Ακος ω ο  α Α ο πι ο οκ 


ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΧΟΣ Σ10 ΔΙΚΟ Σ0Υ ΡΥΘΜΟ 


πιβχΕΙΗ 


[9885 48 


Μοντέρνα, κλασική, ελαφρά, ἡ όποιο είδος μουσικής προτιµάς, έχεις σίγουρατο δικό σου 
ρυθµό. Τώρα έχεις καιτις νέες, δυναμικές κασέτες της ΜαΧθΘΙ. 

0051 ΒΗΡΕΒ 9 Νέα ΕΕΒΗΒΙΟΒΥΦΤΑΙ μαγνητικά µόρια 9 ΄Άψογος ήχος σε µεσαίες και υψη- 
λές κλίμακες 9 Νέο επαναστατικό μηχανισμό που ελαττώνει τα παράσιτα και το θόρυβο 
απ’ το γύρισμα της κασέτας 9 Προσεγµένος σχεδιασμός και παράθυρο σε σχήµα τόξου. 
υ0ῇ ΒΗΡΕΒ ο Ειδικά κατασκευασμένη για τη θέση χρωμίου του μαγνητοφώνου, εξασφα- 
λίζει απαλότερη μουσική µε υψηλότερα ρήπΠ8, χωρίς το υλικό χρωμίου που Φθείρει τις 
κεφαλές 9 Με όλα τα πλεονεκτήματα της 016. ΧΙ 9 Νέο μαγνητικό υλικό «ρυ!θ θρίϊ8- 
Χί8ἱ» για καθαρό Φυσικό ήχο 9 Τριών διαστάσεων διασταυρούµενη κόλλα για υψηλότερο 
επίπεδο αντοχής ακόµα και σε οποιαδήποτε θερµοκρασία ο Νέος υψηλής ακρίβειας 
μηχανισμός µε διαφανή θήκη (οναἰ κήπαονι) για μηδενισμό παραμόρφωσης ήχου και θορύ- 
βου από τους κραδασμούς. 


Μην ΑΚΟΥΣ ΤΠΙΟΤΑ ΑΛΛΟ. 


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ἃ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ᾱ ΠΟΙΑ Ε 


ΣΥΓΓΡΟΥ 236. ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΗΛ. 3514241 
ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 21 ΠΛΗΣΙΟΝ ΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΛ. 4179018 


ΥΠΙΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΑΚ ΑΜΥΝΗΣ 7 - ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 225922 


δώ ως 


Ἴα γνωστά πλέον, για την άριστη σχέση τιµής-ποιότητας προϊόντα της ΗΥυΒΡΑΙ, 
διατίθενται από την ΕΟΦ ΑΕ, που τα προσφέρει στην Ελληνική αγορά, µε όλη 
την υποστήριξη που εγγυάται η δεκάχρονη παρουσία της στο χώρο της 
Πληροφορικής. Μάθε σύστηµα ΗΥυΒΡΑΙ συνοδεύεται από 
οτο ΡΟ5 2.20, την ΝΝ-Βα5ίς (µε οπαἰγιαί βιβλία), 
οτΟ Ελληνικό Εγχειρίδιο τού ΡΟ» 5.20, 
. Εγγύηση της Αντιπροσωπείας-12 µηνων 
. Συμβόλαιο συντήρησης µε άριστη Τεχνική 
υποστήριξη και άµεση τυχόν 
αντικατάσταση εξοπλισμού. 


να ου 
Εμ. -ς 3 
--- τ ' μΜἲ”Ώ..ῶὀῶ.:”.-- 
ου. τ ο - ή σσ πὔἹὭὩμξµῴµ)λµ-ᾱ- 
αι. -υ----- -- - 
-. αν. να - - 
δα 
9 ςιρεκ1286ς 
- ᾳ 3 
στ ωοανανισιο ικα 
ν] [] ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
|| ΟΡΙ) 80286 . 
(8/10 ΜΗΖ), 
512 έως 1 ΜΒ ἕ 
οη ὈοβΓά, 
. Βθα[-Τίπιθ 
ξ ῇ Οἶοοκ νήη ο 
Ιδανική λύση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βαἴἴθηγ Β8οκ υρ, 
για κάθε εφαρµογή 8088-1 Ορηίτοπἰο5 
σε Δίκτυα Η/Υ. ε (4 77/10 ΜΗ7Ζ), ἕ ΡαΓαἰθΙΙ ρογί, β 
Υποστηρίζει Νονθἰ 640 ΚΒ ΒΑΜ, 2 «ρ/αἱ Βς9-292 6, 
και περιέχει Ρηπίθ Ροή 6 ΙΟ Εχρεβηςδίοπ 
Ειἠοθιποί Νθίννοικ «Η9 2326, θἱοἵς, 
Νοαθ και Νονεἰ Β98ἰ-Τίπιθ θέσεις για σκληρούς 
Νθίννοιίκ Αμϊοοοοί Ρ/οΠ. έ ΟΙοοκ/Ο8ἰΘΠααΠ, η Δίσκους εσωτερικά, ἥ 
Βαἴϊθηγ, Πληκτρολόγιο 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5 Εχρθηςίοη 9ἱΟἱ5, 102 πλήκτρων. 
ΙΒΜ ΡΟ ΟοπιραϊθΙθ. ᾷ ἘΏο Οορ]τοῦο ἅ ἣ 
80868-2 ορ. «360 ΚΒ ΕΊΟΡΡΥ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 
Ρήπίθι Ροµ!, Η9-232 Ο. 1.2 ΜΒ ΕΙορργ Οἱςκ. 
4 Εχραπείοη 909ἵ8. Ν ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ἃ 1.2 ΜΒ ΕΡΟ Ἡ ΕΓΓΙΗΜΕΝΟ 
256-640 Κ ΒΑΜΙ. 1 ΕΟΟ 360 ΚΒ. 20/90/40/60 ΜΒ 5ΕΒΝΙΟΕ 
Εἰπεππεί 10Μ Βΐ5 ἅ 2 ΕΡΌ 960 ΚΒ. 4 Ηαια ΟἱςΚ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΡΤΙΟΝΞ ΕΡΩ/ΗΡΟ 20 ΜΒ Ηαιαά Πἰ5Κ Τ8ρθ 9ΙΓΘΠΙΘΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 


---«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ --------------------------------- 


ΠΟ 


στ Ἑρμού ἃ Φωκίωνος 8, Σύνταγμα, Αθήνα 109663 ο ἃ Φωκίωνος 8, Σύνταγμα, Αθήνα 105-653, 
Τηλ: 32.25.426-92.59.899, ΤΙ Χ: 223996 ΕΟΦ ΘΒΗ., ΕΑΧ: 32.29.822 


Ελληνικό 


ον « 
 λλλ Βιβλίο 
ρο5 
ΖΗΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ 


ών ον νο να τὸ 


σὰν Ῥπὸ ον 


ΤΠ 


τν ντ νκ., 


τι τν 


Πάει καιρός που 
ο Μάρκος Βαμβακάρης έγραφε τα τραγούδια του 
µε το αυτί και κάνα µολυβάκι. Οι σημερινοί μουσικοί 
έχουν στη διάθεσή τους, εκτός απ᾿ τα φανταστικά 
ουηίἠοείζοιο τους και τη δυνατότητα επικοινωνίας µε 
κάποιον υπολογιστή. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι 
καλωσορίσατε στον µαγικὀ κόσµο του πια! 


Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ! 


του Α. Λεκόπουλου 


ο ἳ Ίταν περίπου στα µὲσα του 1982, όταν ο διάσηµος μουσικός 
.. Ἰ5ιονῖο Ἰλοπάοτ ζήτησε απ᾿ τον Κιτζψοί] να του φτιάξει ἑνα 
λάς ηλεκτρονικό µουσικὀ όργανο που να μιμείται ακριβώς τον 
, Ὁ ἠχο του πιάνου ἡ οποιουδήποτε άλλου όργανου της ορχή- 
.  Ὁ Ἱστρας. Βέβαια υπήρχαν ήδη δνηἰηρείζεις, αλλά ο Φίενίε δεν 
ἦταν και τόσο ικανοποιημένος απ᾿ αυτά: οι ἦχοι που παρήγαγαν δεν ἦταν 
τόσο σύνθετοι, οὐτετόσο πλούσιοι, όσο αυτοΐτων φυσικών οργάνων. Από 
εκεΐνη τη στιγµή (και λίγο νωρίτερα για να είμαστε ακριβείς) η οοπιρυ(οτῖ- 
Ζ6ἆ μουσική άρχισε να γίνεται αρκετά δηµοφιλής. Ταυτόχρονα ξεκίνησε 
και µια εξελικτική πορεΐα των δνπἰηεκἰζοις, μέχρι τις μέρες µας, όπου τα 
ηλεκτρονικά αυτά όργανα έχουν μετατραπεί, πραγματικά, σε μαγικά πλη- 
κτρολόγια, που κάνουν θαύματα. Φυσικά, ηλεκτρονική µουσικἠ δεν παρά- 
γουν µόνοτα δνηἰΜἰ. Υπάρχουν και οι άταπι ππαςμίπος και φυσικά οἱ υπολο- 
γιστὲς. Ὅλα αυτάτα ὀργανα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και 
ν᾿ ανταλλάξουν πληροφορίες µέσα απ᾿ το Μάϊ. 


αφ/εοσωσαάα 


θεωρία του Μία 


Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών µουσι- 
κὠν οργάνων εἶναι σεµορφή ψηφιακών ηλεκτρονικὠν σημάτων. Τα σήμα- 
τα αυτά περνάνε µέσα απ᾿ το ΜΙάϊ. Το Μίάϊ (Μιβίοαἱ ἱηδίτωπιοπί Ὀιαϊίαὶ 
Ιπίοτίαςς) εἶναι στην ουσία µια θύρα επικοινωνίας που υπάρχει τόσο στα 
θυπἰἡοκίζετς, όσο και σε μερικούς υπολογιστὲς. Βέβαια, εδώ υπάρχει ἑνα 
μικρό πρόβλημα: επειδἠ τα νηἰηοείζοτς δεν εἶναι υπολογιστὲς, για να 
μπορούν να ελέγχουν την ροἡ πληροφοριών απὀ µια θύρα (ΙΝ/ΟῦΤ απὀ 
την ἴδια θύρα), πρέπει να υπάρχουν διαφορετικὲς θύρες για εἴσοδο και 
ἔξοδο. Πράγματι υπάρχει η ΜΙάϊ ἵπ καιη Μίά! ΟυΙ. Οιθύρες αυτὲς ἔχουν τη 
εἰαπάατὰ µορφή πενταπολικὠν ΡΙΝ βυσµάτων και θα τις βρεῖτε παντού, 
µόνο µε αυτή τη µορφή (ευτυχώς). Ὅπως καταλαβαίνετε, απ᾿ την πρὠτη 
θύρα έχουμε εισαγωγή πληροφοριών και απ᾿ τη δεύτερη εξαγωγή. Ὑπάρ- 
χει και µια τρίτη θύρα Μίάϊ, η Μίάϊ Τητω. Χρησιμεύει στο εξής: (σχήμα 1) 


Ας υποθέσουμε ὁτι το 9υΠίΛ Α στέλνει μηνύματα στο Μίάϊ ΟυΙ. Τα 
μηνύματά του πηγαίνουν στο Ξνπίῃ Β µέσω της θύρας ΜΙάΙ Τη καιτο Ὀνπί] 
Β παϊζει. Το Ο τώρα, δεν κάνει τίποτα, γιατὶ το Β δεν στέλνει κανένα 
µήνυµα στο Μίάϊ Ομί του. Σε αυτἠ την περίπτωση το Ὀνπίῃ Α εἶναι το 
κεντρικὀ όργανο. Αν όμως κάνουμε το Ὀνπίῃ Β κεντρικὀ όργανο, τότε 
αυτό θα στείλειτα μηνύματάτου στο απ᾿ την ΜΙάϊ Ομ. Το τώρα (αφοὺ 


Όεςκ ΕἰΙε Ραϊτογη Ἰγδςκ ἨίόΙ Εὰσῖ-βεεεςς Γ]ὰφ5 κ. 


κ ΡΑΛ-74/ΤΜΕΝΙΊΥ-ΕΟΑ ν. 108. 3 


ην [οι ον [ονΠοι]ααἸαἸα]α]α]αἸα]α]α]αια]α]σία σα. 


Η κεντρικἡ οθὀνη εργασίας του προγράµµατος ΡΓΟ-24. 


φυσικά παϊξει) θα στείλει µέσω της ΜίΙάϊ Τητι τα ἴδια μηνύματα στο Ξνπίῃ 
Α. Μελἰγαλόγια η ΜΙάϊ Τητα χρησιμεύει στο να συνδέουµε αρκετά 5νηίἩο- 
οἶζθις παράλληλα. Βέβαια θύρα ΜΙάϊ Τητω δεν έχουν οὖτε όλα τα θνη/]ιθεί- 
Ζ015, οὗτε όλοι οι υπολογιστές. Για µια τέτοια περίπτωση υπάρχουν αρκε- 
τὲς λύσεις. Κατ᾽ αρχἠν κυκλοφορούν κάποια κουτιά που λέγονται ΜΙάϊ 
Τητι Ῥοχος. Τα κουτιά αυτά μπορούν να πάρουν σήµα απὀ κάποια θύρα 
ΜΙάϊ Οιέ και νατο διακλαδώσουν ανάλογα. Επίσης μερικά δνηἰΒί ἔχουν τη 


δυνατότητα να στεῖλουν ταυτόχρονα στη ΜΙάϊ Οι! ό,τι παίρνουν απ᾿ τη 
ΜΙάϊ ἵπ. Κάποια άλλα έχουν τη Μίάϊ ἵπ θύρα τους ἔτσι ώστε να λειτουργεὶ 
ταυτόχρονα και σαν ΜΙάϊ Τµτµ. Βέβαια, οι ειδικοί του χώρου υποστηρίζουν 
ὅτι η θύρα ΜΙάϊ Τήτα δεν ἔχει καμιά απολύτως χρήση, αφού μπορεΐ ν᾿ 
αντικατασταθεῖ, ακόµη και απὀ ἕνα απλὀ καλώδιο που µπορείτε να το 
Φτιάξετε μόνοι σας!!! 


Κανάλια και Μοάθε λειτουργίας του Μία 


Ἓνα καλώδιο ΜΙάϊ μπορεῖΐ να μεταδώσει μηνύματα σεπερισσότερα απὀ 
ἕνα όργανα, λόγω του ὅτι ἔχει παραπάνω απὀ ἑνα κανάλια. Το διεθνές 
ςἰαπάσγά για τα κανάλια του ΜΙάΙ εἶναι 16. Με αυτό τον τρόπο μπορούμενα 
ορίσουμε ἑνα δνπίΒί σαν πιοίμετ Κονῦοατά καιμέσα απ᾿ αυτό να ελέγχουμε 
διαφορά άλλα Κονυοατάς. Προσέξτε το σχήμα 2: 


ΦΥΝΤΗ 6 
(6Ἠ-3) 


ΜΟΤΗΕΒ 
ΚΕΥΒΟΑΒΟ 


ΦΥΝΤΗ Β 
(0Η-2) 


Αν το πιοίποτ Κονυοᾶτά στεῖλει κάποιο μήνυμα στο κανάλι ὃ, τότε θα 
παΐξει το δυπἰΒἰ Ο καιτα υπόλοιπα δεν θα κάνουν τίποτα. Το ΐδιο φυσικά θα 
συνέβαινε αν στη θέση του ποί]αι κονΌοατά υπήρχε κάποιος υπολογιστής. 
Κάτιπου θα πρέπει να προσέξουμε εδώ εἶναι καιτο ότι µερικά δνηἰηρείζοις 
ἔχουν κάποια ἡ κάποιο κανάλι του ΜΙάϊ τους απασχολημένο για 
συγκεκριμένο σκοπὀ, ἆρα δεν μπορεΐ να χρησιμοποιηθεί γιατους σκοπούς 
του «δικτύου». 

Τώρα, ο χρήστης μπορεί να κανονίσει το πὠς θα λειτουργεί το Μίάι, 
χρησιµοποιώντας ἕνα απ᾿ τα πιοὰες λειτουργίας του. Τα πποἀος αυτά 
(Οπιπί Μοάος) ἔχουν να διαπραγματευτούν µετο ποιά κανάλια θα λαβαϊ- 
νουν σήματα, ποιὲς Φωνὲς θα παΐζουν κ.λπ. και εἶναι τα εξής ἔξι: 
ΟΜΝΙΟΕΕ; Το ςνπΙἡή δέχεται όλα τα σήματα στο κανάἁλιπουτου στέλνονται. 
ΟΜΝΙ ΟΝ: Το ονπἰΠ αναγνωρίζει τα σήματα ολων των καναλιών χωρίς 
διάκριση. 

ΜΟΡΕ { (0ΜΝΙ ΟΝ.ΡΟΙΥ):Το ονπἰἡί δέχεται όλα τα σήματα και βγάζει στον 
αέρα πολυφωνικοὺς ἠχους. 

ΜΟΟΕ 2 (0ΜΝΙ ΟΝ.ΜΟΝΟ): Το ονπἰπί δέχεται όλα τα σήματα απ᾿ όλα τα 
κανάλια, αλλά βγάζει στον αἐρα μόνο ἔναν ἦχο, µονοφωνικά. Το πιοἀθ 
αυτό δεν χρησιμοποιεῖται Ιδιαίτερα και σεµερικά δνπἰΠοσίζει5 δεν υπάρχει 
καθόλου, λόγω του ότι τελευταία ακούμε µόνο ...σίοτθο. 

ΜΟΟΕ 3 (0ΜΝΙ ΟΕΕ.ΡΟΙΥ):Το »νπἰΠί δέχεται όλα τα μηνύματα στο κανάλι 
που ἔχει οριστεί απ᾿ το πιᾶςίετ ΚονΌοατά και τα βγάζει στον αξρα πολυφω- 
νικά. 


ΜΟΡΕ 4 (0ΜΝΙ ΟΕΕ.ΜΟΝΟ): Αυτό το πιοάε εἶναι χρήσιμο όταν ἑνα πολυφω- 


ΜΟΥΣΙΚΗ ἂ 
ςΟΜΡύΤΕΗ» 


και 
όπως πάντα 
με την 

ΕΓΓΥΗΣΗ και 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ της 


παλ ΕΜΜ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΔΗΣΑ.Ε.Β.Ε. αὔκ οδὁ 
θα ΚΩΛΕΤΤΗ 11, 10681 ΑΘΗΝΑ, ον ελ μά κ 
ον 
ΤΗΛ.: 3634.480-3603.598, ο 
σα ΤΕΙ ΕΧ: 225351 8ΙΕΙ. ΟΒ. κά 
απὀ το 1970 ὰ 


νικό ονπἰΠἰ ελέγχει πολλά µονοφωνικά. Προσέξτε αυτή τη σχέση: ΝΗΜ-1. 
Το Ν εἶναι κάποια κανάλια, ορισμένα απ᾿ το πιασίογ. Σε αυτά τα κανάλια 
πηγαϊνουν τα σήματα και βγαίνουν στον αέρα µονοφωνικά στη φωνή 1 
µέσω του Μ. Το Μ εἶναι και αυτό φωνή, ο αριθµός της οποίας καθορίζεται 
απ᾿ το πιᾶσίοι Κονῦοατά. 

"Οπως καταλαβαίνετε τα πιοάρς λειτουργίας του ππἰά! εἶναι πολύ χρήσι- 
μα σε περίπτωση που έχουμε ἕνα πιαςίοι ΚονΌοατά ἡ κάποιον υπολογιστή 
που ελέγχει άλλα 5νηἰηεκίζοις. Σε µια τέτοια περίπτωση ο χρήστης µπορεί 
να κανονίἰσει ἔτσι ώστε κάθε ΚονΌοατά να παϊζει διαφορετικά πράγματα, σε 
διαφορετικούς τόνους, διαφορετικούς χρόνους κλπ. Τα αποτελέσµατα 
κάποιας τἐτοιας συνεργασίας εἶναι σίγουρο ότι τα ἔχετε ακούσει αρκετές 
φορές σε κάποιο μουσικό κομμάτι. 


Χρησιμότητα και σημασία του ΜίάΙ 


Αν θέλουµε να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο επιστημονικούς όρους, θα 
πρέπει να πούμε ὁτι το ΜίΙάΙ εἶναι ἑνα διεθνὲς φίαπάατά που επιτρέπει την 
επικοινωνία ' πιυκίσαἱ ρεΓίογπιαπορ” μεταξύ ηλεκτρονικών μουσικών οργά- 
νων, µε τη µορφή ψηφιακών σημάτων. Χωρίς το πιἰάϊ η επικοινωνία εἶναι 
δύσκολη και περιορισμένη. Βέβαια, µε την πρώτη ματιά, αν κάποιος δεν 
εἶναι γνώστης του θέματος, δεν μπορεῖ να καταλάβει τη σημασία και τη 
χρησιμότητα αυτής της επικοινωνίας. 

ἛἜνα απ᾿ τα χρησιµότερα, ἴσως, χαρακτηριστικά του πιἰἁϊ εἶναι ότι 
μπορεί να συγχρονἰσει δύο όργανα ώστε να παϊζουν τους ρυθμούς που 
ἔχουν στη μνήμη τους µετο ἴδιο Ὀθαί, το ἴδιο ρπιρο κλπ. Ας υποθέσουμε ότι 
ἔχετε ἑνα ἀτιπι πιαεΠίπο και ἕνα δυπἰηεείζετ που ἔχουν δύο ρυθμούς 


/ 


ΠΠ: ρα από 


«οπος Ἑνὺ ΜΚΤΩΡΕΡ. 


αφ/εῶωώωαά 


αποθηκευµένους στη µνήµη τους. Αν τα οδηγήἠσετε σ᾿ ἑνα μίκτη και τα 
βγάλετε καιτα δύο στον αἐρα ταυτόχρονα, θα παϊΐξουν τους ρυθμούςτους 
το καθένα µε τα δικά του στοιχεία. Αν όμως τα συνδἑσετε µέσω πηἰάϊ (ο 
µίκτης παραμένει) µπορεΐτε να συγχρονἰσετε απόλυτα τα ὀργανα μεταξύ 


Ο ΑΙςηί 9Τ συνδεδεμένος μ᾿ ἑνα τωπι πιθοῃ(πθ και το πρόγραµµα πα. 


τους. Μέχρι τώρα, όταν αναφερόµασταν στο ππἰάϊ, μιλούσαµε µόνο για 
θνηἰηοκἰζοις. Αυτό εἶναι λίγο ἁδικο, µια και ἑνα µη ηλεκτρονικό μουσικό 
όργανο μπορεῖΐ να βγάλει σήμα πιἰά!ϊ και να το στείλει οπουδήποτε. Αυτό 
γίνεται µε τη βοήθεια µίας συσκευής που ονομάζεται πιἰάϊ Ὀοχ. Μέχρι 
σήµερα ππίά! Όοχος ἔχουν κυκλοφορήσει σχεδόν για όλα τα ὀργανα, εκτός 


μμ υὔύμ, 


Τα προϊόντα της 
ΗΙ-Τ6σΗ ΡΙΧΕΙ. 
Βομϊῖαμο 


«περιμένουν τους φίλους του 
Ὀνεὶ 


Σουλτάνη 17 (κάθετος Στουρνάρα), 
τηλ.: 3601.761 
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αφ/εώσαα 


Φυσικά απ᾿ τα άτυπης, αφού υπάχουν τα ἀτωπῃ πιαςῄίπος, που αναπαράγουν 
τέλεια τους ήχους των ἀτωπης. Πάντως για την καλύτερη πληροφόρησή 
σας, σας λέμε ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότερα όργανα µε το πηίάϊ 
ενσωματωμέἑνο. Μάλιστα, πριν λίγο καιρό (παρουσιάστηκε στην στήλη 
ΗΙ-Τος]) εἶδαμε και το πρὠτο πιά! σαξόφωνο!!! 

Μὲσα απ᾿ τα 16 κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει το πηίάϊ περνούν 
διάφορα μηνύματα και σήματα, ὁπωςλέγαμετόση ώρα. Τα περίφημα αυτά 
μηνύματα εἶναι δύο ειδών: τα εΏαηπποί πιρςςᾶαος και τα 5ν5ίρπη Π]θςςᾶαος 
(σχήµα 8). 


Τα μηνύματα αυτά, γενικώς, ἔχουν τη µορφή δυαδικών αριθμών. Τα 
ϱΠαπηθἱ Μοςσααος περιέχουν πληροφορϊες για τον αριθµό των καναλιών 
που ελέγχονται, καθώς και πληροφορίες γιατο πληκτρολόγιο. Αναλυτικό- 


τερα τα μηνύματα καναλιού περιέχουν τα οΐορ Μοφςααος και τα Μοάε|{ 


Μοςςαφο». 

"Οσον αφορά τα πρὠτα, ἔχουν να κάνουν κατ᾽ αρχήν µετα χαρακτηρι- 
στικἁ κάποιας νότας, ποιά δηλαδή παίζεται, πόση εἶναι η διάρκειά της καιη 
ἑντασή της, καθώς και το Ρίο Ὀρπάςτ. Τα υπόλοιπα μηνύματα καναλιού 
ἔχουν να κάνουν µε τα προγράµµατα (ραίοΏ ῥΓοσταπηπις) του δυπἰΠί σας, 
καθώς και µε διάφορες «περιφερειακές µονάδες», όπως κάποιο ροάαἱ κλπ. 

Τα Μοάρ Μοθςαᾳος τώρα, δεν εἶναι τίποτ᾽ ἆλλο απὀ το σε ποιό Οπιπί 
Μοάο λειτουργεί το ουπἰμί σας. 

Περνώντας στα 9νδίοπι Μος5ᾶαος να πούμε ὅτι εἶναι μηνύματα που 
μπορούν να σταλούν χωρίς να καθαριστεί κἀποιο κανάλι επικοινωνίας και 
ἔχουν να κάνουν µε θέµατα συγχρονισμού (τι λέγαμε προηγουµένως;) και 
µε θέµατα επίλυσης τεχνικὠν προβλημάτων, πως ας πούμε να κανονἰ- 
ζουν τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιο δνηἰΒ παῖζει συνέχεια την τελευ- 
ταῖα νότα επειδή ξεσυνδέθηκε κλπ. 


0 υπολογιστής στο δἱυα[ο 


Φυσικά, όπως εἴπαμε μέχρι τώρα, πιἰάϊ ἔχουν και μερικοί υπολογιστές, 
Ἴσως να µην εἶναι αρκετά σαφὲς σε πολλούς απὀ εσάς σε τι ακριβώς 


λ 


ἵ 


χρησιμεύει ἑνας υπολογιστής και το πιάϊ του. Μην ανησυχείτε και θα || 


εξηγηθούµε αµέσως. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ἑναν υπολογιστή µε ππἰάϊ και 
θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε ανάλογα. Τον κατεβάζετε στο 5έμάϊο και 


απ μμ τ. μοι 


«ο ιὰ θες βατ λος επ. 


Ανακαλύψτε και απολαύστε τον ζωντανό κόσμο 
του μοντελισμοῦ! 


..«Το ευχάριστο και δημιουργικό 
ΠΟΒΡΒΥ, που εξελίσσεται ακολουθώντας 
την τεχνολογία 


ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ 
αερομοντέλα 
ναυτομοντέλα 

μοντέλα αυτοκινήτων 
συσκευὲς τηλεχειρισμού 
κατασκευὲς 


3 ειδικἀ καταστήµατα στη διἀθεσή σας: 
7. ΑΘΗΝΑ: Φειδίου 6 (όπισθεν κ/ν/φου ΠΕΧ)Τηλ. 3604991 


2. ΠΕΙΡΑΙΑΣ’ ΓΠλατ. κοραή (Δημ. Θέατρο) Τηλ. 4176191 
3. ΜΑΡΟΥΣΙ: Λ. Κηφισίας 10-12 Τηλ. 6846258 
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ἡ 
| 


ροκ Ευηςτίοης ΕάῑΙ Ενεπί Ε]δᾷς δεογες Ἀδηβε: 
4 ΡΑ/-24/ΤΜΕΝΙΥ-ΕΟΙΑ υ, 2.8 ω 


ο ΤΙ 1 κ πείς: ΕΕ ΑΙ /1 18 Κερ: 1 8 


Η γραφική απεικόνιση κάποιου ππἰά! κομματιού. 


τον συνδέετε µε το (ἡ τα) δνπἰηρείζετς σας. Αυτό που σας χρειάζεται τώρα 
εἴναιτο κατάλληλο πρόγραµµα. Τέτοιου εἴδους προγράµµατα μπορούν να 
κάνουν διάφορα πράγματα, ἔχουν όμως όλα ἑνα κοινό χαρακτηριστικό: 
αποθηκεύουν στη µνήµη τους τα σήματα ππίά! και μπορούν να τα επεξερ- 
γαστούν και να τα ξαναστεῖλουν πίσω. Βέβαια, ἴσως να πάει το μυαλό σας 
σε περιορισμένες χωρητικότητες λόγω µνήµης κλπ. Περιορισμὸς φυσικά 


αφ/ερωώα 


Όοσκ Ειωπεῖίοης ΕάῑΙ Ενοπί Εὰφς ὅεογες Ἀδηφε: 
ΕόΙΤ-Η1 160 


Μια άλλη µεγάλη βοήθεια απ᾿ το πάί: πέρασμα σε παρτιπούρα κάποιου 
τραγουδιού που βρίσκεται στη μνήμη. 


υπάρχει, οι άνθρωποι ὁμωςπου ρωτήσαμε καιπου ἔχουν δουλέψει αρκετά 
µε πιά! δεν συνάντησαν μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα. 

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ρωτήσαμε δουλεύουν µε ἑναν ΑἰαπΠ 9Τ 
(και το πρόγραµµα Φἱ6ἰπῦοτα ΡΕΟΦ4) και ἕνα Υαπιᾶπα Μ9Χ ΟΧ5Μ μετ᾽ 
ανάλογα μουσικά οαγἰήἁαθς της Ὑαπιαίια. Στην περίπτωση του Αἰατί, το 
συγκεκριμὲνο πρὀγραμµα του δίνει 24 κανάλια πηἰάϊ. Τι σηµαίνει αυτό; 


ΤΩΡΑ ΤΟ ΧΔΛΑΝΔΡΙ ΕΧΕΙ 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΑΙΑ»ΠΟΡ 


ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ 


Σύγχρον” Φιλνη 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 


Μενόλη 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΡΕς Ξ ΗΟΜΕ 


ΕΡΘΟΝ κ ΦΤΑΒ 
ΑΜΦΤΗΑΡ 

6ΑΤΕ 

ΟΟΜΜΟΡΟΒΕ { ΑΤΑΗΙ 


ΤΙΜΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΕΙΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΡΕΑΙΕΗ: ΕΡΘΟΝ - 5ΤΑΗ- ΑΜΦΤΕΑΟΡ - 6ΑΤΕ - ΑΤΑΗΙ- (ΟΜΜΟΡΟΒΕ 


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΑΚΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΩΝ ΠΛΑΖΑ 


ὶος ΟΡΟΦΟΣ ” ΠΔΑΤΩΝΟΣ 7 
192 34 ΧΔΛΑΝΔΡΙ 
ΤΗΛ.: 6826593 


Χονδρικά ότι έχετε στη διάθεσή σας ἑνα εικοσιτετρακάναλο κασετόφωνο. 
Σεκάθε ἑνα απ᾿ αυτά τα24 κανάλια μπορεῖτε να ηχογραφήσετε όποιον ἦχο 
θέλετε και κατόπιν να ακούσετε ὁποιο ἡ όποια απ᾿ τα κανάλια θέλετε. 
Ὅμως, επειδἠ το πηίάϊ ἔχει µὀνο 16 κανἆλια, όπως καταλαβαίνετε, δεν 
μπορείτε να διώξετε µὲσα απ᾿ τον Αἰατί τους ἦχους και των 24 καναλιών. 
Γι αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ειδικά περιφερειακά που κάνουν 
την εξής δουλειά: παίρνουν κάποια ακουστικά πιἰά! 5ἰαηαίς, οσαδήποτε, και 
αφού λάβουν την ανάλογη διαταγἠ απ᾿ τον χρήστη τα μετατρέπουν σε 
αναλογικά και τα στέλνουν σε κάποια ακουστική πηγἠ για ηχογράφηση 
(κασετόφωνο, µπομπινόφωνο κλπ) ἡ για άμεση αναπαραγωγήἠ (τελικός ἡ 
προ-ενισχυτής). 

Στο Μ9ΦΧ τώρα, η δουλειά που γίνεται εἶναι κάπως διαφορετική. Κατ᾽ 
αρχήν τα προγράμματά του (τουλάχιστον αυτά που εἴδαμε) εἶναι φτιαγμέ- 
να αποκλειστικἀ για τα δυηἰηρείζοτς της Ὑαπιαμα. Εδὠ ο υπολογιστής 
παϊζει κυρίωςτον ρόλοτου ΚονΌοατά «οπἰτοἰίοτ. Για παράἀδεΊγµα, το ΥΒΜ- 
103 ΓΧ7 Ψοϊείπα Ῥτοσταπι, που εἶναι Φτιαγμὲνο για το δημοφιλὲς ΓΧ7 
βνηἰΠοαίζοι της Ὑαπια[ᾶ, δίνει στον χρήστη μερικούς ἑτοιμους ήχους, οἱ 
οποίοι μπορούν να μεταφερθούν στο δνηἰμοαίζετ και να βγουν στον αέρα 
µετις μουσικές του δυνατότητες. Από κει και πἐρα όμως μπορεί ο χρήστης 
να κάνει θἁϊϊ (σημειώστε το αυτό) στους ἦχους αυτούς και να τους διαµορ- 
φώσει όπως θέλει ἡ να φτιάξει τελείως καινούργιους, ξεκινώντας απ᾿ το 
μηδὲν και εξαντλὠντας τα ὁρια της Φαντασίαςτου. Κατόπιν οι ἠχοι αυτοί 
μπορούν ν᾿ αποθηκευτούν σε κάποια - κοινή - κασέτα ἡ Φυσικά να σταλούν 
στο θνηίΠ, 

ἛἜνα ἆλλο µεγάλο πλεονέκτημα που προσφἑρει το πιά! εἶναι και το θαΙέ 


αΑφ/εσωώωαα 


που μπορεί να γίνει στους ἦχους που δημιουργούνται. Σε τι εξυπηρετεί 
αυτό; 

Ας υποθέσουμε ὅτι ἔχετε φτιάξει ἑνα μουσικό κομμάτι στο οποίο λαμβά- 
νουν µέρος δύο δνηἰηοείζθτς και ἑνα ἁτωπῃ πιαςΒίπο. Μόλις τελειώσετε τη 


οπιρωῖθςυγς 


(4 9Τ.ΡΑΟΡΘ. 
ΔΑ ΛΑ Ν 


ο 


ΑΝΕΛΛΗΣ 


ΟΟΜΡὐΤΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΙΑ ΑΤΑΗΙ 5Τ 


1040 9ΤΕ 

ΜΕΑ 2595Τ 

ΜΕΑ 49Τ 

ΑΤΑΒΙ ΙΑΡΕΗΒ ΡΒΙΝΤΕΗ 
ΗΑΒΟΏΌ ΡΟΙΘΚ 9Η204 
ΗΑΝΚ ΘΟΑΝΝΕΒΗΒ 

ΟΙΞΚ ΡΒΙΝΕ 9.5” (1ΜΒ) 
ΡΙΞΚ ΡΒΙΝΕ 5.25” (1ΜΒ) 
Καλώδια σύνδεσης µε πιοπίίο: - Τ.Ν. : 


: 172.000 
:. 278.000 
: 385.000 
: 310.000 
: 132.000 
: 260.000 
39.000 
45.000 
3.500 


ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ 


Μεταλλάκτες για δύο ρήπίετ, 
για δύο πιοπ[ϊογ και για 


τρία ΦΚ ἀῑίνθ. 


Μοάυ|αϊοις 

γιάθο ἀἰφίίίζει 
ΕΡΓΟΠΙ ΡΓΟΦΓ8ΠΙΠΙΘΙ 
ΕΡΙΟΠΙ ΕΓ856Γ 
Ρολόι οβγ]άᾳθ 


ΚΑΝΕΛΛΗΣ Αθ. ἃ ΣΙΑ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ὅ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΤΗΛ.: 031/236101, ΕΑΧ: 031/536935 
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σύνθεση ἔρχεται η ώρα για την τελική εκτέλεση του κομματιού. Παΐρνετε 
λοιπὀν τις παρτιτούρες και κάθε εκτελεστής κάθεται μπροστά απ᾿ το 
μουσικό του ὀργανο. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, Φυσικό εἶναι να 
γίνουν κάποια λάθη (άνθρωποι εἴμαστε) ἡ να παιχτούν μερικὲς νότες 
λάθος. Αν το ἔχετε στεῖλει σε κάποιον υπολογιστή καιτο ἔχει αποθηκεύσει, 
µπορεΐτε άνετα να κάνετε θάϊϊ και συγκρἰνοντάςτο µετην παρτιτούραἡ µε 
οποιοδήποτε ἆλλο τρόπο νομίζετε καλύτερο, να κάνετε τις ανάλογες 


ον Ἱ κ 


Ο Α. Λεκόπουλος, µε τους ιδιοκτήτες του 5ἱμα[ο... την 
της δουλειάς. 


ώρα 


«οπου ΜΚΤΩΡΕΡ. 


αφ/ εβρ «α 


διορθώσεις. Με λίγα λόγια γλιτώνετε και σε χρόνο (αφού το κομμάτι 
παϊζεται μόνο µια φορά) και σε εκνευρισμὀ, αφού δεν πετάτε απ᾿ το 
παράθυρο τον δύστυχο που ἐκανε λάθος την πεντηκοστή φορά που επα- 
ναλαμβάνατε το κομμάτι. Αφού το περάσετε στον υπολογιστή και κάνετε 
τις απαραϊτητες διορθώσεις, μπορεῖτε κατόπιν νατου δώσετε εντολή νατα 
αναπαράγει µέσω των κατάλληλων οργάνων (τα οποία θα φροντίσετε να 
ἔχετε συνδέἑσει επάνω του) χωρίς λάθη αυτἠ τη φορά και να το ηχογραφή- 


Οι τρεις θύρες πα, που εἶναι βέβαια »ἰ8ηά8Γαά, πάνω σ᾿ ἕνα ΑΚάίΐ 
ΡΓο(βΦΦΙΟΠΑΙ. 


Σχολικά εἴδη 
με υπογραφή 
ΡΙΧΕΙ. 


«περιμένουν τους φίλους του 
Γι ει 


Σουλτάνη 17 (Κάθετος Στουρνάρα), 
τηλ. 3601.761 
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σετε. Η χρησιµότητατης δουλειάς αυτής γίνεται πιο εμφανής αν η ηχογρά- 
Φηση γίνεται σε κἀποιο 5ἰμάϊοτο οποίο πληρώνετεµε την ώρα. Αντὶλοιπόν 
ναπαϊἰξετετο τραγούδι σας ν φορὲς(ν3 1199) καινα πληρώσετετα μαλλιά 
της κεφαλἠς σας (η τιµή των 5000 ανά ώρα εἶναι πολύ λογική για κάποιο 
«καλό» ἰμάϊο) μπορεΐῖτε να ἔχετε ἐτοιμο το κομμάτι σας σε µια δισκετούλα 
και αφού πάτε στο 5ἰμάϊο να το παίξετε µια και μοναδική φορά ἡ να 
προσθέσετε φωνή κλπ. Να εἶστε σίγουροι ότιθα σας ἐρθει πολύ φτηνότερα. 

Κάτι ἆλλο που αφορά το οἀϊῆπα και που µου επισήμαναν εἶναι και το 
εξής: ἔχοντας μπροστά σας ολόκληρη τη γραφική απεικόνιση του κοµµα- 
τιοὐ μπορεΐτε να αλλάξετε τη θἐση µιας νότας ελάχιστα (1/128) και να 
δημιουργήσετε συνδυασμούς που ἴσως µε το μυαλό να µην τους σκεφτό- 
σασταν. Την τεχνική αυτἠ έχει εφαρμόσει σε αρκετά µεγάλο βαθμό ο - 
ελπίζω γνωστός σε όλους σας - Βήαπ Επο. 

Βέβαια οι δυνατότητες που προσφἑρει η συνεργασία του υπολογιστή µε 
τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, αλλά και η μεταξύ τους συνεργασία, 
εἶναι κάτιπου δεν μπορεί να γραφτεῖ σε όλο του το μέγεθος παρά µόνο απὀ 
ανθρώπους που ἐχουν ασχοληθεί πολλά χρόνια µε το εἶδος αυτό. Ακόμη 
όμως και αυτοί θα χρειάζονταν πολύ χρὀνο και πολλές σελίδες για να µας 
αναλύσουν όλες τις δυνατότητες. Πάντως τ᾽ αποτελέσµατα εἶναι εκπλη- 
κτικἀ. Ακούστε τις υπέροχες συνθέσεις του ᾖθαπ-ΜΙςΠοἱ ἶαττο και του 
Βαγγέλη Παπαθανασίου και θα καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Η ηλε- 
κτρονικἠ και οἱ μικροὔπολογιστὲς έχουν ανοίξει πραγματικά νέους και 
µεγάλους ορίζοντες στη µουσικἠ έρευνα. Ἰζαι κάτι ἆλλο: η νέα τεχνολογία 
και το πι]ά! (όσο δαπανηρά και αν εἶναι καμιά φορά) δεν απευθύνονται 
µόνο σε επαγγελματίες μουσικούς. Οποιοσδήποτε ασχολεΐται ερασιτεχνΙ- 


τα 
ο ΓΠΠΡΙΤΕΕ 


οραιριέετ θἶκορ στα δικά σας µέτρα 
εν Κυρεση 


“φ/εορωσαα 


Για τα τέσσερα χρόνια 


Ι σε φανταστικὲς τιμὲς. 


ο] 
{0ΠΡυΤεΚκ 


Ένα οοπιριίετ 6Ίιορ στα δικά σας µέτρα 
ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ 13 ἃ ΚΥΨΕΛΗΣ 51 ο ΚΥΨΕΛΗ ο ΤΗΛ.: 8826.862 


κἁ και για να κάνει το κέφι του, µε τη μουσική δημιουργία μπορεί να 
εκμεταλλευθεί το συνδυασµὀ δυνατοτήτων υπολογιστή - δυπἰηθείζοι. 
"Αλλωστε αρκετά μουσικά προγράµµατα, καθώς και πιά! προγράµµατα 
ἔχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν το κομμάτι που υπάρχει στον υπΟ- 
λογιστή σεουτςθ οοάρ Ὀασίς ἡ ἂδεοπηδίν ἡ Ο ἡ οτιδήποτε ἆλλο, ἔτσι ὦστε 
να μπορεΐτε να το χρησιμοποιήσετε στα δικά σας προγράµµατα. 

Πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο να ψάξετε - 
αν βέβαια ασχολεΐστε µε τη μουσική - την υπόθεση του ππἰά!, Αξίζει πραγ- 
ματικἀ. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Φώντα Ξενιό και Τάσο Λιραντζή, 
Ιδιοκτήτεςτου Ψοίςος Φίμάϊο (ἀρπιο 5ἰμαϊο, Θήρας 63, τηλ. 8649013) γιατην 
πολύτιμη βοήθειά τους και για τις ὧρες που µου διέθεσαν. [ 


λειτουργίας µας, σα5 


ΑΤΑΗΙ 9Τ. Ρ.ς, 
ΟΟΜΜΟΡΟΗΕ 64 
Εκτυπωτὲς σΙΤιζεν. 


ΜΟΝΙΤΟΗ ΟΟΜ 
Μο 
ΡΗΙΙ{ρς --- 


ΞΑΜΙΟΑ. 


Εγγύηση απὀ 
τις επί 
επ ροσωπείες ᾱ ο. σφάἀλ 
ὑον αν Και κλοπής για ο εί 
γιστἡ 
να στη σας στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
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ΡΕΕΚ ἃ ΡΟΚΕ 


ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
7 9ΡΕΟΤΑυΝ 


Ἡ ρουτίνα που σας παρουσιά- 
ζουμε αυτό το µήνα σας δίνει τη 
διεύθυνση στη µνήµη κάποιας α- 
ριθµητικἠς ἡ Φἰήπα μεταβλητής, 
που το ὀνομά της έχει ἑνα γράµµα. 
Αν δεν υπάρχει η μεταβλητή, σας 
δίνει 0. 


ΕΙ ΗΕΙΟΗΤ 


ΑΙΛΒΙ οἶ 


Αυτό το πρόγραµµα σας δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσετε διά- 
φορα μεγέθη γραμμάτων. Αφού 
πληκτρολογήσετε το πρὀγραμµα, 
µπορεΐτε να πειραματιστείτε (μετα δ- 
ρορομεγέθη) αλλάζοντας τον αριθµό 8 
στη γραμμἠ 4600, 
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Για να τη χρησιμοποιήσετε, πλη- 
κτρολογήστε και τρέξτε το πρὀ- 
γραµµα του δήπα, αφού έχετε α- 
ντικαταστήσειτη μεταβλητή ΧΧΧΧΧ 
µε την αρχικἠ διεύθυνση που θέλε- 
τε να µπει η ρουτίνα. 

Για να βρείτε τώρα τη διεύθυνση 
μεταβλητής, κάντε ΡοΚκο στη διεύ- 
θυνση ΧΧΧΧΧ:5 τον κωδικόὸ του 


ΣΧΧΧΧΚ 
} Ἀχλ« 
Ῥοκο 
Ῥοκε 
Ῥοχκε 
Ῥοκε 
νάἱ5υ 


γράμματος που εἶναι το ὀνοµματης Ρήπι 5Η ΧΧΧΧΧ ἡ ΙΕΤ χ- υ5Η 
μεταβλητής (κεφαλαίο γα δ/ήΠΩΑ, µκρόγαῦ-  ΧΧΧΧΧ 
ρθµηπκές) και καλέστε τη ρουτίνα µε 


854,1938,4.90 
194 9059/9991 


ΧΧΧΧΧ ΟΕΊἹ ΗΕΙΕΗΤ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ - ΧΧΧ 
0οπ0χ1, 107 

6ΟοωΏγ]42,0 

0οπ0τ]ήάθ6, 1 

ποια, 8 

5(1) 


Μάθε µήνα απὀ αυπὴ τ] στήλη σας δίνονται µερικές χρήσιμες Ιδέες και ρουτνες γΊα τους πιο δημοφιλείς Ποπιο ΠΙΟΙΟ». 
Μέσα απὀ αυτὲς πιστεύουμε ὁπ θα βρεῖτε τρόπους να βελπώστε τς προγραµµαπσπκές τεχνικές σας. Αυτό το µήνα οἱ 
ρουτνες αφορούν τους υπολογιστές ΦΡΕΟΤΗ)Μ, ΑΤΑΒΗΙ 9Τ, ΑΜΡΤΕΑΡ κα (ΟΜΜΟΡΟΒΕ 1ᾷ. 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΥΨΟΥΣ 


ΑΜΟΤΗΛΟ 00 ” οβδΙΙ 8ΒΑΗΙΟ,ΑΡΓΕΙΙ Γοαά8 
᾿. Ῥγιπς αουιῦσ1ε ΠβθἰιΠΠπΙ οπαγβοζεΕγςξ 
.. 30/8/1388 
Η παρακάτω ρουτίνα τυπώνει ϐΦ ΠΕΠΟΕΥ 8ΑΗΟΕ : αἀατ”-8βΗ1ΙΟ 
τους χαρακτήρες µε διπλὀ ύψος. ΒΕΑΩΏ 8Φ:ΙΕ ΒΦΞ"ΕΝΠ’ ΤΗΕΝ 7ο ΕΙΞΕ ΡΩΚΕ 


Δίνοντας ΟΑΙ1. 42009, ἀπυχοβδΟ! ααάτ, υρῖς"8”4αΦ): αάάς-ααάατ 1 
κδκόςτουχφακήἠρατυπὠνεταιστηνεπὀ- ΘΕΟ ΘΩΤΩΟ 50 
µενη θέση του δρομέα ο χαρακτή- 70 ΕΝΠ 


ρας διπλού ύψους. Για νατυπώσετε ο 

ολόκληρο εἰήπα, δώστε: ΕΟΒΚΞ1 ΒΟ ΠΑΤΑ ΕΕ,ΟΙ,ςΟ,ΓΒΡ,08,Β38,Ε5,ΠΓ,7Ε,ΟΟ 

ΤΟΙΕΝ (αὔ): ΟΑΙΙ. 42000, Α5Ο (ΜΙ- 3Ο ΠΡΑΤΑ 00Ώ,45,ΒΒ,ὈῦὈ,81,340,3805ς,086,08, 7Ε 

Ὠδίαβ, Κ, 1)): ΝΕΧΤ. 1 ΏΑβΤΑ ΡΕ,77,00,98,893,Π8,77,00,Ώ8Ώ, 53 
Όρια 5ο 196.565. Ε1 0.0 898.3Ε ΣΕ, ΕΙ 
πορτα 1ο. 55. 50.88.ΒΒ.3Ε. ΕΕ 51.179 
ΏΑΤΑ Γ0Ώ,0β8,ΒΒ, 3ΞΕ, ΕΕ, ΓΒὈ 958, ΒΒ, ΞΕ, ΟΑ 
ΏΑΤΑ 0ΓἨΏ,5Ξβ,ΒΒ,3Ε,08,ΓΏ,95β,ΒΒ, ΞΕ, ΕΕ 
ΠΑΤΑ ΓἨΠΏ,58,ΒΒ, (38, ΕΝΩ 


(ΙΠΟάΟΙ8 ϐ4 


Οι δύο αυτὲς ρουτῖνες εἶναι ιδιαῖ- 
τερα χρήσιμες σ᾿ ὀποιον θέλει να ΒΕΜ « ΗΕΧ ΡΑΤΑ Ι1ΙΝΕΘ «ΒΕΛΤΟΒ ΒΥ ΟΗΒΙ9Τ08 3 


ο . φ ΕΕΜ 
ενσωματώσει στα Βαείς προγράμ- ΙΝΡυΤ "ΘΤΛΗΤ ΛΡΗΕΘΘ",8:1ΝΡυΤ " ΕΝΡ ΑΌΒΕΘΒ":Ε.ΙΝρυτ " ΕΙΗΘΤ ΙΗΙΝΕ"ΙΕ 
µατά του κὠδικα μηχανής ἡ προ- 1νρυτ " ΙΙΝΕ ΘΤΕΡ" ΙΙ ΙΝΡΟΤ ' ΕΒΥΤΕΘ/ΙΙΝΕ' ,Β 
ῥ ἡ η 6 -0:ΡΒΙΝΤ 0ΗΒΦ(147) !ΙΜΙΌΦ(8ΤΗΦ(Ε),2):" ΌΑΤΑ '; 
σχεδιασμένα γραφικά καιςρηίο».Η ΕΟΒ ΥΞ1 ΤΟ Β:ΙΡ 82 ΤΗΕΝ Ν -0:Β9 -"ΧΥ"Ι60ΤΟ 62070 
πρωτη µετατρεπει τα περιεχοµενα ον Ν «ΡΕΕΚ(8) :608υ8Β 62130:58 -551 
µιας περιοχής µνήµης σε Ὠσαία-σει- ΡΗΙΝΤ Β4;”,",.ς -(034Ν) ΑΝΟ 255:ΝΕΧΤ Υ 
. Β δκααδά 68 Ν -σ:608ύΒ 62130:ΡΒΙΝΤ Β8:ΙΕ 8)2Ε ΤΗΕΝ 62120 
ρὲς, µε τα Ῥψίος σε Ὀεκαεζαδική ΡΗΙΝΤ 0ΗΗΦ(19) ,ΟΗΗ5(17) !0ΗΒ8 (17): "8-"/8: "1 ΕΕ: "ΕΙ" Εν, εωπμωςνΒ5 1 Β 
µορφή. Οι σειρὲς που δημιουργού- κε» ΡΒΙΝΤ 0ΗΗ4(417) ,0ΗΒΦ(17) ;, "6ΟΤΟ 62040" :ΡΟΚΕ 198,6:ΡΟΚΕ 631,19 
: : ια ΡΟΚΕ 632,13:ΡΟΚΕ 633, 13:ΡΟΚΕ 634,13:ΡΟΚΕ 635,13:ΡΟΚΕ 636,13:ΕΝΟ 
νται περιέχουν πάντα στοθερὀ α ΡΟΚΕ 198.4:ΡΟΚΕ 631.19:ΡΟΚΕ 632,13:ΡΟΚΕ 633,17.:ΡΟΚΕ 638, 17:ΕΝΌ 
ριθμό Βνίος. Ἔτσι, αν προκύψουν ΝΗ «ΙΝΤ(Ν/16) «ΝΙ, «Ν-ΝΗ.16:84 -ΟΗΒ9 (484ΝΗ- (ΝΗ9) «7) 
κενά, συμπληρώνονται µε τα ΒΦ «ΒΦ0ΗΒΦ(484ΝΙ.-(ΝΙ.29)Α7) :ΒΕΤΗΟΒΝ 
γράµµατα "ΧΥ”. Ο αριθµός των 
Ενίος ανά σειρἀ µπορεί να εἶναι το 
πολύ 22. Η δεύτερη ρουτίνα κάνει 
την αντίστροφη δουλειά. Διαβάζει ο. 
έτοιμες σειρὲς και αποθηκεύει τα 8 -«ΘΤΛΗΒΤ ΑΡΌΒΕΘΘΙΕ -ΕΙΒΘΤ ΙΙΝΕΙΙ, «ΙΙΝΕ ΘΤΕΡ:ΙΒ “ΒΥΤΕΘ/ΙΙΝΕ: Ε «ΕΝΟ ΛΡΒΕΘΘ 


: 6 -Ο0:ΕΟΒ Υ-1 ΤΟ Β:ΒΕΛΌ Β6.ΙΕ Β4-"ΧΥ" ΤΗΕΝ Ν -Ο:86ΟΤΟ 63050 
Βνίος στη μνήμη. Οι μεταβλητὲς ϐΦ 60808 63090:ΡΟΚΕ 8,Ν:8 «551 


στην αρχή της ρουτίνας πρέπει να 9 ο -(6034Ν) ΑΝΡΟ 255:ΝΕΧΤ Υ 
ϱ ἕ : Ἶ ϕ ΒΕΛΟΌ Β9Φ:608υ8Β 63090:1Ε Νς206 ΤΗΕΝ ΡΗΒΙΝΤ "ΡΑΤΑ ΕΒΒΟΒ ΙΝ ΙΙΝΕ"; Ε:ΕΝΟ 
πάρουν τις διες τιμές που εἶχαν δο ΙΕ 98ς-«Ε ΤΗΕΝ Ε -Ε9Ι,:6ΟΤΟ 63030 


θεί στην πρὠτη ρουτίνα για τη δη- ΕΝΌ 
ο. ο ο ο 


ΒΕΜ " ΗΕΧ ΌΑΤΑ Ι.1ΙΝΕΘ ΒΕΛΡΕΒ ΒΥ 06ΗΒ1Ι95Τ08 3” 
ΒΕΜ 


των ρουτινών αυτών υπάρχει στη 
στήλη των επεμβάσεων. εν 
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φία; 1462410 


Ο θἱα: Ι(ῶ410 εἶναι ἑνας ετυπωτής ἀΟί ππαίπχ που χρησμοποιεί κεφαλή 24 ακίδων και δίνει, κατά 
σνέπεα, πολύ µεγόλη ποιόπιτα επύπωσης. Πέρα απ᾿ αυτά όμως, έχει να προσθέρε πολλά πλεονε 
κπίματα στον αγοραστή, μεταξύ των οποίων και η πολύ καλή σχέση κόστους προς απόδοση. 


!. µέχρι τώρα πιο συνηθισμένοι 
“Ποπιθ” εκτυπωτές ἦταν κάποιοι 
ου εἶχαν κεφαλές 9 ακίδων (ρίη). 
Για να πετύχουν καλύτερη ποιότη- 
τα εκτύπωσης, οι εταιρίες που τους 
κατασκεύαζαν, καθώς και εκεῖνες που φτιά- 
χνουν 5οῄψΜα{9, ἑκαναν διάφορες αλχημεῖες. Βέ- 
βαια, υπήρχαν πάντα καιοι εκτυπωτές που «Φό- 
ραγαν» κεφαλές 24 ρἰῃς, πλην ὁμως ήταν αρκε- 
τά ακριβοί για το βαλάντιο του Ποπιθ µ56γ. Η 
5ίαἵ ἦταν η πρὠτη εταιρία που κατόρθωσε να 
παντρέψει την ποιότητα 24 ακίδων µε τη χαµη- 
λἠ τιµή. Φυσικά, τα πλεονεκτήματα του 
Ι 62410 δεν εἶναι µόνο αυτά. 


ΤΟΥ Α. ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ 


ΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 


0 Ι 02410 εἶναι µια αρκετά συµπαθητικἡ συ- 
σκευἠ, στο μέγεθος, περίπου, του ΝΙ.10, και 
ζυγίζει 6,5 Κα. Η θίατ ἔχει «κρύψει» τους ἰτᾶς- 
(οτ5 κάτω απὀ ἑνα πολύ πρακτικό καπάκι, βελ- 
τιώνοντας ἐτσι την εμφάνιση του εκτυπωτή. 
Προσέξτε όμως µην µπερδευτεῖτε, µη βρίσκο- 
ντας τους ἰταςίοί5, και νομίζετε ὅτι ο προµη- 
θευτἠς ξέχασε να σας τους δώσει (συνέβη και 
αυτό). Στο δεξί πλαϊνό µέρος, βρίσκεται η υπο- 
δοχἠ παράλληλου Ιπίριίαςο, για τη σύνδεση µε 
τον υπολογιστή. Ἡ υποδοχή αυτή, μαζί µε το 


διακόπτη ΟΝ-ΟΕΕ (που εἶναι στο μπροστινό 
µέρος), εἶναι τα µόνα «εξωτερικά» σηµεία στα 
οποία πρἐπει να ἔχετε πρόσβαση. Αυτό σημαϊ- 
νει ότι δεν πρέπει να σκύβετε κάτω απ᾿ το 
τραπέζι, αφού τραβήξετετον εκτυπωτή καιτον 
αποσυνδέσετε, κατεβάζοντας τα μισά βιβλία 
της βιβλιοθήκης και σηκώνοντας σύννεφα σκό- 
νης, τραβώντας κατά λάθος την μπαλαντέζα 
του πιοπίίοΓ και σβήνοντας το Φωτιστικό του 
δωματίου, κάθε φορά που θέλετε ν᾿ αλλάξετε 
κάποιο αρ 5ιήίςΠ. Εὐκολη πρόσβαση στο εσω- 
τερικό του εκτυπωτή (μέχρι εκεί που πρἐπει να 
φτάσετε) ἔχετε αν σηκώσετε το κύριο καπάκι 
του [ 02410. Εκτός απ᾿ την κεφαλή, τον κύλιν- 


δρο και τη µελανοταινία, βλέπετε (και αγγίζετε 
αν θέλετε) τα αἳρ 5ήίσῃες. 

Ο 162410 δἔχετα συνεχὲς μηχανογραφικό 
χαρτί ἡ απλές κόλλες Α4. Το σηµαντικὀ σ᾿ 
αυτή την υπόθεση εἶναι ότι μπορεῖτε να τυπώ- 
σετε µια µονή σελίδα Α4, χωρίς να βγάλετε το 
μηχανογραφικό χαρτί. Αυτό επιτυγχάνεται χά- 
ρη στη µεγάλη απόσταση των ἰταςίοις απ᾿ τον 
κύλινδρο, αλλά και χάρη στο πολύ χρήσιμο 
χαρακτηριστικό Ραρε: Ρα{]ς, που εἶχαμε δει και 
στον | 610. Να πάμε όμως στο μπροστινό μὲ- 
ρος του εκτυπωτή, που βρίσκεται ο πολύ κα- 
λός... 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 


0 πίνακας ελέγχου (οοπἰτοἰ ραπε)του [02410 
εἶναι απ᾿ τους καλύτερους που ἔχουμε δει. Εἰ- 
ναι αρκετά πλήρης και μπορεΐτε να κανονἰσετε 
απ᾿ αυτὀν όλες σχεδόν τις Παγάννατε ρυθμίσεις. 

Κατ᾽ αρχἠν, έχουμε τα κλασικά ΟΝ/ΟΕΕ 
Ιµπο, Ραροι Εθράἀ κλπ. Κατόπιν ἔρχεταιτο πολὺ 
χρήσιμο Ρᾶρο: ραγί«. Τι εἶναι αυτὀ2 Ας υποθέ- 
σουµε ότι, ενώ δουλεύετε µε συνεχὲς µηχανο- 
γραφικὀ χαρτί, θέλετε να τυπώσετε κάτι σε µο- 
νἠ σελίδα Α4. Ε, θα µου πεῖτε, βγάζω το µηχα- 
νογραφικὀ χαρτί και βάζω τη σελίδα. Ὅμωςτα 
πράγµατα δεν εἶναι πάντα ἐἔτσι. Μπορεί αφ᾽ 
ενός µεν να µη θέλετε να βγάλετετο χαρτί γιατὶ 
ἐχετε τοποθετήσει τον ρήπίθι κάπως περιεργα, 


.- και εἶναι δύσκολη η πρόσβαση, αφ᾽ ετέρου δε 
-το βγάλσιµο του μηχανογραφικού χαρτιού εἷ- 


γαι απὀ µόνο του φασαρία. Τι κάνετε σε µια 
τέτοια περίπτωση» Βγάζετε τον | 02410 οῇ Ιἴπο 
και πατάτε το ανάλογο πλήκτρο. Το µηχανο 
γραφικό χαρτί τραβιέται πίσω και βγαίνει απ᾿ 
τον κύλινδρο εκτύπωσης, χωρίς όμως να βγαί- 
νει και απ᾿ τους {ταςίοις. Τώρα, εσεῖς περνάτε 
τη μονή σελίδα στον κύλινδρο και κάνετε τη 
δουλειά σας. Μόλις τελειώσετε την εκτύπωση, 
πατάτε το ανάλογο πλήκτρο στο «οπίτοἱ ραΠ6ἱ 
καιτο χαρτί επανέρχεται στη θέση του. Μπορεί 
το χαρακτηριστικὀ αυτό να µην σας Φαϊνεται 
σπουδαίο, σκεφτεῖτε όμως τι γίνεται μ εκεϊ- 
νους που εἶναι υποχρεωμένοι να τυπώνουν κά- 
θε λίγο και λιγάκι σε απλό χαρτί! 


Επίσης, απ᾿ το «οπίτοἱ ραπθἰ μπορεῖτε να κα- 
νονίσετε τι τύπος γραμμάτων θα τυπώνεται 
(οουτίατ, ΡΓθ5/ἱᾳ6, ΟΡΔΙΟΥ, 5οΠϊρί, ορίίοη, ἰἰα[ἱοφ), 
πράγµαπου σεἆλλους εκτυπωτές γίνεται µετα 
ἀἱρ 5ίςμες. Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηρι- 
στικὀ που ἔχει ο 102410 και που κανονἰζεται 
και αυτό απ᾿ το «οπἰτοἱ ρᾶπεἱ εἶναι το Ουἱθί 
Μοάο. 


Ἐκτύπωση σε 


Εκτύπωση σε ΡῬγος{]1ρο 


Ἐκτύπωση σε ΟΡΑΤΟΒΗΒ 


Αν λοιπὀν για κάποιο λὀγο θέλετε να μειώ- 
σετε το θόρυβο που κάνει ο εκτυπωτής, πατή- 
στε το πλήκτρο Ωιϊθἰ Μοάρ. Μ' αυτόν τον 
τρόπο, ορηπίθς χρησιμοποιεί µόνοτις 9 απ᾿ τις 
24 ακίδες του, για εκτύπωση, χωρίς όμως να 
ρἶχνει την ποιότητα. Απλώς αυξάνει ο χρόνος 
εκτύπωσης, γιατὶ και η κεφαλή κινείται κάπως 
πιο αργά, αλλά και η κάθε γραµµή «περνιέταυ 
περισσότερες Φορές. 

Κάτι ἆλλοπου θα πρέπει να σημειώσουμεγια 
τον 2410 εἶναι και το ότι µπορείτε να παρακάἁμ- 
ψετε τις εντολὲς που ἔρχονται απ᾿ τον υπΟλο- 
γιστή και αλλάζουν τον τύπο γραμμάτων ἠ το 
στυλ της γραφής. Ας υποθέσουμε π.χ. ότι ἔχετε 
γράψει ἑνα κείµενο και θέλετε να το τυπώσετε 
όλο α[ίς5 και οουγίθτ. Στον επεξεργαστή κειμὲ- 
νου όμως ἔχετε ορίσει να τυπωθεί το κείµενο 
απλά. Ἔχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την 
εκτύπωση που θέλετε απ᾿ τον πίνακα ελέγχου 
να «κλειδώσετε) τον ρΠπίθ: και να τυπωθεί το 
κείμενο όπως εσεῖς θέλετε. 

Βέβαια, οιλειτουργίες του εοπἰτοἰ ρ8Π6Ι εἶναι 
πολύ περισσότερες απ᾿ αυτὲς που αναφέραμε 
(που εἶναι και οι κυριότερες). Να κλείσουμε τα 
σχόλιά µας γι᾽ αυτὀν, λέγοντας ὅτι εἶναι πολύ 
εὐχρηστος και ευέλικτος και αποτελεί ἑνα µεγά- 
λο συν για τον 2410. 


ΡΥΒΕΕ ΜοάθῬ. 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβυδεζςηθικήμνςιοπρσςτυφχψ 
Ἐκτύπωση σε σουσ1εσ (Ρρἱ{σῃμ 15). 

ΆΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΕΣΤΥΦΧΨΩαβΥδεζηθικλμνξοπρσςτυφχῳ 


(Ρ1{οεἡ 15). 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΗΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβΥδεζηδικΛμνξοπρσςτυφχψ 


(Ριτοη 15). 
ΛΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΗΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΟΩαβΥδεζηδικλμνξοπρσςτυφχψ 


Ἐκτύπωση σε δοπὲρὲ (Ρ{έολ 15). 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβΥδεζηδικΛλμνξοπρσςτυφχψ 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 


Η επικοινωνία του [02410 γίνεται µέσα απὀ 
µια θύρα «ρηἰτοπίος. 

Δέχεται διάφορους τύπους χαρτιού, αυτόµα- 
τα ἡ µε το χέρι. Κατ᾽ αρχἠν μπορεῖΐ να δεχτεί 
συνεχὲς μηχανογραφικό χαρτί πλάτους 140 ως 
216 πηπι. Για την τροφοδοσία του χαρτιού χρη- 
σιμοποιούνται και οι δύο μηχανισμοί ({Ποίοπ/ 
(τὰς Ιοπ), ανάλογα µετο χαρτί που χρησιµοποι- 
εἶτε (στην περίπτωση της µονής σελίδας χρησι- 
µοποιείται το [οοπ). Ὅπως καταλαβαίνετε, 
ο Ι.02410 δεν μπορεὶ να τυπώσει σε σελίδα 
πλατύτερη απ᾿ την Αά. 

Στην περίπτωση που ενδιαφἑρεστε να τυπώ- 
νετε περισσότερα απὀ ἑνα αντίγραφα της σελἰ- 
δας που βγαίνει, να σας πω ὅτι ο εκτυπωτής 
παΐρνει µέχρι τρεις σελίδες, πάχους 0.10 Π1Π1η 
καθεμιά. Από κει και µετά... φρακάρει. 


Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει σίγουρα η 
κεφαλἠ εκτύπωσης, που, πως εἰπαμε, έχει 24 
ακίδες. Λόγω του γεγονότος αυτού, έχει αυξη- 
θεῖ κάπως καιτο µἐγεθόςστης, ενώ εἶναι «ντυμέ- 
νη» μ᾿ ἑνα πλαστικό «πουκάμισο», προφανώς 
για τους άτυχους µ56ι5 που θα την ακουµπή- 
σουν µετά την εκτύπωση. Η µελανοταινία του 


Εκτυπωτή εἶναι κάπως νέα κι αυτή, αφού δεν - 


5ΤΑΗ Ι.02410 


Αντιπρόσωπος: ΙΝΕΟΩυΕΟΤ (Λ. Συγγρού 7, πηλ. 9028448). 
Τύπος: οἱ Μαἰήχ Ρήπίε:. 
Αριθμός ακίδων κεφαλής; 24 
Κατεύθυνση εκτύπωσης: Δύο κατευθύνσεων (θἰάΙΓθοίίοπᾶἰ ρηπίίπφ) µε λογική αναζήπιση στην εκτύπωση 
κειµένου, Μίας κατεύθυνσης (μπίἀϊ(θοίίοπαἰ ρήΠΙίπβ) σπιν εκτύπωση γραφικών. 
Ταχύτητα εκτύπωσης: 142 0Ρ5 (άΓ8Η ρἱοβ) 


4Ί 0Ρ9 (ἱ0 ρἱο8) 


Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης: 960 ἀρί (ᾳΙ8ρΗίο5 πιοάθ). 
Οικογένειες χαρακτήρων: Οουή6:, ΡΙβ6Ιἰᾳ6, 0Ρ8ίΟΙ, δδήΡί, ορίίοη, ἰἰδ[ίο. 


Μέθοδος τροφοδοσίας: Εήο[ίοπ/Τιβο(ίοη. 
Ιπἰαήαοθ: ΟβηΙοπίο5 


Μνήμη: 7Κ ΒΑΝ, µε δυνατόπιτα γα ΒΑΝ ΟΛΑ). 


Τιμή: 99 000 ὁρχ. 
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κα /ΙΚΡΟ 


Ν. 


μὴ 1. 


ΠΡΩΤΕΥΣ ῥυΝΙΟΒ 


Το μικρό μεγάλο κομπιούτερ, για οικονομικό ξεκίνη- 
μα στην Πληροφορική χωρίς να στερηθεἰ ο νὲος α- 
παιτητικὸς χρήστης τις υψηλές επιδόσεις, τα κοµ- 
φὀρ και την επεκτασιµότητα των μεγάλων. 


Ο ταχύτατος κεντρικὸς επεξεργαστἠς Ν20, ο κορυ- 
φαὶος εξοπλισμός του και οι επαγγελµατικὲς προ- 
διαγραφἑς του τον τοποθετούν στην κορυφἠ των ΧΤ 
συμβατώὠν υπολογιστών. 


Εἰναι ο ταχύτερος ΑΤ συµβατὸς υπολογιστὴς υψη- 
λώὠν επιδόσεων µε επεξεργαστἡ 80286 32 ΡἱΙ. Προ- 
σφέρεται για χρήστες που απαιτούν πολύ γρήγορες 
απαντήσεις, απὀ πολύπλοκα προγράµµατα, για ορ- 
γάνωση δικτύων σαν {4 9θγνοι και γενικά για επἰλυ- 
ση σύνθετων μηχανογραφικών οργανώσεων, µε επι- 
λογἡ 6/8/10/12 (1ΜΒ ΒΑΜ). 
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Το απόλυτο κομπιούτερ, η τελευταία λέξη της τεχνο- 
λογίας, µε επεξεργαστἡ 803686 αρχιτεκτονικἡ 32 δἱι 
και 32 δἱἱ Όυς επιλύει και τις πιο σύνθετες περιπτώ- 
σεις µηχανογράφησης εἶτε σαν ἑνα σύστημα πιω! 
υφο: εἶτε σε Δίκτυο, µε επιλογή 6/12/21 ΜΗΖ(2Μ8 
ΒΑΝ). 

α όλα τα μόνιτορ του ΠΡΩΤΕΑ εἶναι διπλἠς συχνότητας 


ΜεαΒδοΗ 


Δώστε στον 
Υπολογιστή σας τα 
φτερά του Ερμή θ 


ΙΚΡΟΛΜΦΙκΝ 


ΕΝΩΤΙΚΩΝ 9-546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ο κ ισνς 
ΤΗΛ/(Ο31) 5250 92- 534460 γ 
ΤΙΧ, 410119 


Το ... τέρας των 24 ακίδων, που Κάνει πολύ καλή δουλειά, Στερεωμένη Πάνω στην κεφαλή 


βρίσκεται η µελανοταινία, 


εἶναι η κλασική κασέτα, αλλά πιο µικρή. «Δέ- 
νευ επάνω στο σύστημα κίνησης της κεφαλής 
και ταξιδεύει µαζί της. 

Την πρὠτη φορά που άκουσα για εκτυπωτὲς 
24 ρἱη5 αναρωτήθηκα πόση διάρκεια ζωής θα 
χουν τόσο οι ακίδες όσο και οι µελανοταινίες. 
Τατεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει η Φἱ3Ι για 
τον {02410 υπόσχονται 200.000.000 χτυπήµα- 
τα για την κεφαλή και 2.000.000 ἀτα[ χαρακτή- 
ρες για τη µελανοταινία. 

Ο εκτυπωτής πηγαϊνει στον αγοραστή ἐχο- 
ντας 7Μ ΒΑΜ Ὀι/αι και πἑντε {οηί5. Βέβαια, 
υπάρχει πάντα η δυνατότητα για κάποια ΕΑΜ 
τά. Στη 5ἰαπάατά µορφή του, ο [02410 σας 
επιτρέπει να κάνετε ἀονπίοαά μὲχρι 50 δικούς 
σας χαρακτήρες, που μπορούν να γίνουν μέχρι 
22] µε την προσθήκη της ΒΑΜ κάρτας. 

Τα 16 ἀἱρ 5ήίςῃες του εκτυπωτή σας επιτρὲ- 
πουν να κανονἰσετε ποιό 5οἱ χαρακτήρων θα 
χρησιμοποιήσετε, αν θᾳ κάνετε ἀονπίοᾶά χα- 
ρακτήρες, αν θα δουλέψετε τον ρήϊπίθ: σε ΦἱὰΓ 
ἡ ΙΒΜ πιοάἀρ κλπ. Να πούμε εδώ ότι ο [02410 
μπορεῖ να εξομοιώσει (εκτὸς βέβαια απ᾿ τον 
εαυτό του) τον Ερδοπ [0800 καιτον ΙΒΜ ΡΕΟ 
24. 


ΤΑ... ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΙ 2410 


0 | 2410 εἶναι µια πολύ συμπαθητική µηχα- 
νούλα. Φυσικά συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 
πρόγραµµα στἐλνει κάτι στον εκτυπωτή. Υπο- 
στηρϊζει το 5ἰαπάατὰ Α9ΟΙΙ σετ χαρακτήρων, 
καθώς και εκείϊνο του ΙΒΜ, πράγµα που σημαϊ- 
νει ὅτι έχει συνολικἀ 244 σύμβολα (Α9(1!, διε- 
θνεἰς χαρακτήρες, µαθηµατικἀ σύμβολα και 
ὈἱοςΚκ αταρΠίςς). 

Εκεϊνο που θα σας κάνει εντύπωση εἶναι η 
υψηλἠ ανάλυση εκτύπωσηςπου δίνειο{[ 02410 
σεπιοὰρ γραφικών. Για να μιλήσουμε όμως µε 
νούμερα, να πούμε ότι η µεγαλύτερη ανάλυση 
που δίνει ο εκτυπωτής εἶναι αυτἠ των 360 ἀρὶ 


(ἀοίς ρα: ἵποᾖ) µε 24χ2880 ἀοΐ5, νούμερο πολύ 
καλό αν σκεφτεί κανεῖς ότι η ανάλυση των Ιᾷ56Γ 
Ρήπίοις εἶναι μόλις 306 ἁρι. Βέβαια, όλα αυτά, 
αν διαθέτετε το κατάλληλο ἀῑῑνοι για να ζητή- 
σετετόσο ψηλή ανάλυση απ᾿ τον εκτυπωτή. Αν 
µέσα στη συλλογή των ἀήνοις σας βρίσκεται 
κάποιο για εκτυπωτή ΝΕΟΡ6, ἔχετε υπόψη σας 
ότι και αυτό κάνει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
πρἑπει να το φτιάξετε μόνοι σας. Κάποιες εκτυ- 
πώὠσεις που κάναμε απὀ προγράµµατα ζωγρα- 
φικἠς ἦταν αρκετά εντυπωσιακές, αλλά φυσικά 
δεν µπορἑσαµε να μετρήσουμε αν τα ἀοῖς σε 
µια ἴντσα ἦταν 3601! Πολύ καλἠ, όμως, εἶναι 
και η ποιότητα εκτύπωσης, όταν τυπώνουµε 
κάποιο κείµενο. 

Η ταχύτητα εκτύπωσης κρίνεται και αυτ |- 
κανοποιητική: 142 ορς σε Όγαί πιοάἆρ και 47ορς 
σε[ο. 

Σημαντικὀ ρόλο σε οποιαδήποτε συσκευή α- 
γοράζει κανείς παῖζει το πιαημα - επἰ το ελληνι- 
κότερο, εγχειρίδιο οδηγιών. Και εδώ ο| 62410 
τα πηγαϊνει πολύ καλά. Υπάρχουν αρκετά α- 
ναλυτικὲς επεξηγήἠσεις γιατα φοίς χαρακτήρων 
κλπ., υπάρχουν όλες οι Ε9{ εντολὲς και, τὲ- 
λος, πολλά βοηθητικά [ἴδίίπας. 
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Πριν καταλήξουμε, να μιλήσουμε λίγο και για 
τιμές. Η τιµή του ία: 1 (2410 κατατάσσεται και 
αυτή στα πλεονεκτἠματά του. Η [πίοαιοσί, λοι- 
πὀν, (αντιπροσωπία της ΦίαΜ), διαθέτει τον ε- 
κτυπωτή, πλήρη και µε τα Ελληνικά του, στην 
τιµή των 99.000 δρχ. Πιστεύω πως, για όλα αυτά 
που προσφἑρει, εἶναι αρκετά λογική τιµή. 
᾿Εχουμε λοιπόν να κάνουµε μ᾿ ἑναν αρκετά 
σωστό ρήπίθς, ευέλικτο και συνάµα δυνατὀ. 
Νομίζω πως θα ικανοποιήσει όλους όσους θα 
τον δοκιμάσουν. Τον ΙΟ 2410 του τεστ µας 
διέθεσε η ΙΝΕΟΩΟΕΡΤ ΑΕΒΕ (Λ. Συγγρού 7, 
τηλ. 9028448). [ο] 


Δημιουργείστε εσείς τη δική σας μουσική 


Το νέο εκπληκτικό ΟΙ88ἱἱνα Μιιςίο 9γ5ίεπι (0Μ9) μετατρέπει το οποιοδήποτε ΡΟ 
που έχετε, σε δγηἰΠθαἰζθί εύκολα και οικονομικά, 

Έτσι έχετε τώρα τη δυνατότητα να δηµιουργήσοτε, πην δική σας μουσική σύνθεση 
ή και να ακούσετε τα αγαπημένα σας μουσικά κομμάτια χωρίς να έχετε 

μουσικές γνώσεις, µε το σύστηµα Α.Β.Ο. 


ο 
ὃν 
κ 


ΡΕΝ αάνοπ|είπᾳ 


Δυνατότητες του ΟΜς: 
ϱ 12 κανάλια στερεοφωνικά (φωνές) 
ϱ 92 προρυθµισµένα όργανα 
ϱ Σύνδεση µε Ηἰ Εἰ ακουστικά ἡ ηχεία 
9 Δημουργία νέων ήχων, φωνών και ρυθμών 
9 Συνδυασμός µουσικής µε 

κινούμενο σχέδιο 
ϱ Μουσικό αρχείο κατά ενότητες 


9 Ανεξάρτητο απὀ την κεντρική µνήµη του ΡΟ σας 


ΗΑΗΡΑ 


ΣΥΓΓΡΟΥ 25 - 117 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 9028531 - 9233119 
ΟΙΝΙΙ ΏΓΑΤΑ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 49α-ΜΙΟΒΟΒΥΤΕΘ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 16-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ «ΣΟΛΩΜΟΥ 4 ΜΠΟΤΑΣΗ 


εώς τα κὶἩ ΜΙΤ: 
ΟΜΕΣΞΗΑΞΙΣΗ 
01) 


να ακόµα σκάκι βρίσκεται κάτω α- 

πό τα πλήκτρα του ΡΟ µας. Μόλις 

ἐφτασε, η πρώτη εντύπωση ἠἦταν 

«ὠχ ρε παιδιά, κι ΑΛΛΟ σκάκι για 

Ρ05», Δεν ήταν όμως έτσι. Αντίθετα 

µετο ΟΥΒ[)5 και το ΡΦΙΟΝ (655, το 0Πε55- 

Μαςίοι 2000 έχει µια πρωτόγνωρη Ιδιότητα. 

Γοητεύει ὁὀποιον καθίσει να παϊξει. Ἡ αρχική 

παρουσίαση σου δίνει την αἴσθηση ὁτι βρίσκε- 

σαισε µια από τις κλασικὲς βρετανικὲς λέσχες 

των λόρδων, ενώ απλώς παρουσιάζει την εται- 

ρἰαπου το κατασκεύασε καιτα εορνταΏίς. Δεν 

ἐχω προσωπικά ξαναδεί να αφιερώνονται δύο 

οθόνες µόνο και µόνο για µια παρουσίαση σε 
σκάκι. Τέλος πάντων. 

Προχωρώντας πιο πἐρα, ἔχοντας περάσει το 

«πολὺ εὐκολο -ἰηδία]]αβοη για πιοπίίογ, βρισκὀ- 

µαστε αντιμέτωποι µε το κυρίως πρὀγραμμµα. 
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πΠπατᾶ 


[4’ ους ΕΙ ΝΑΛξ ϱ0[β] 


Τοτι μπορεῖτε να κάνετε φαίνεται αν πατήσετε όλα γίνονται µετα ουΓ5ΟΙ Κονς, το 5ρᾶςς Όαι και 
το πλήκτρο µε το 2 (ερωτηματικό), που ἔχει τα [αποίίοη Κονς. Οὐτε πολύπλοκα πιαπυα[ς, 
καθιερωθεί ως πλήκτρο Πεὶρ. Εκεῖ βλέπετε ότι οὖτε να παιδεύεσαι να βρεις πώς γίνεται το “Θη 


Ρα5ραπ!”. Τα ρι]ἱ ἆονη πιηι5 που υπάρχουν 
βοηθούν ακόµη περισσότερο την κατάσταση, 
ενώ μπορεῖτε ακόµη, αν το συνηθίσετε, να χρη- 
σιμοποιεΐτε Οοπίτοἱ χαρακτήρες γιατο παιχνίδι 
σας. 

Τα Ιονοὶς του παιχνιδιού εἶναι δώδεκα. Μπο- 
ρεῖτε να αναγκάσετε το ΟΠθε5Μαςίοι να κάνει 
ορισμένες κινήσεις σε ορισμένο χρόνο και αυτό 
καθορίζει τα Ἰθνοίς. 

Αρχίζοντας, το |ενεί 1 έχει 60 κινήσεις σε 5 
λεπτά. Το |ενοἱ 2 έχει 40 κινήσεις σε 10 λεπτά, το 
ἱθνθὶ 3, 40 κινήσεις σε 30 λεπτά, ἕως ότου φτά- 
σουµε στο |ονεὶ 12 που έχει 1 κίνηση σε 6000 
λεπτά (ἡ, αν θέλετε, κάθε εκατό ώρες!) 

Εκτός απὀ τα διάφορα επίπεδα παιχνιδιού, 
υπάρχουν ακόµη τρεις επιλογές για να αντιµε- 
τωπίσετε τον υπολογιστή. Πρώτον, μπορεῖτε 
νατου απαγορεύσετε να κοιτάζειτο βιβλίοπου 
ἐχει για τα ανοϊγµατα και τις κινήσεις (ἔχει πά- 
νω απὀ 70.000 κινήσεις απὀ γνωστές παρτίδες), 
δεύτερο, να βάλετετο ειδικὀ επίπεδο γιατο νἑο 
παϊχτη και, τρίτον νατον αναγκάσετε να παϊῖξει 
την κίνηση που σκἐφτεται τη στιγµή που θα 
πατήσετε κάποιο πλήκτρο. 

Ας αφήσουμε όμως τα τεχνικά, να περάσου- 
µε στην παρουσίαση του παιχνιδιού, που θα 
ἐπαιρνε καλὀ βαθμό ακόµη και απὀ τη Ροζίτα 
Σώκου. 

Τα ρι]ἱ ἀοι/η πιθηυς, η πολύ ὁμορφη µουσικἡ 
που ακούγεται σε κάθε κίνηση κομματιού και, 
τέλος το καταπληκτικό 5ογο]ίπα των κομµατι- 
ὦν συνθέτουν µια παρουσίαση που θα έπρεπε 
να υπάρχει σε κάθε τέτοιο παιχνίδι. Άλλωστε, 
εἶναι ξεκούραστο και για τον παϊχτη το να µην 
προσπαθεί συνέχεια να βρειτι στο καλό γίνεται 
πάνω στη σκακιέρα. Επιλογή ακόµη υπάρχει 
για τρισδιάστατη απεικόνιση της σκακιέρας, 
απὀ ὁποια πλευρά θέλουμε. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αναφἑἐρουµε το πολύ 
καλό επίπεδο παιχνιδιού, την ὀμορφη παρου- 
σίαση καιτα πολύ καλά ρυ| άονηπιεηις. Ὅλα 
αυτά συνθέἑτουν µια εικόνα σκακιοῦ για επαγ: 
γελματίες παϊΐχτες. 


1Π ῥΒ 


ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 


ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 


ΤΕ ΜΕΗ 


ως ΛβΡΛΛΕ Λῦ[Ελ]ΙΕ..,, ΜΚθΐ ὁ {/Μ’ 


ρθε λοιπὀν η ώρα να μεταφερθεί ο 
μικρός µας ἠρωας καιστις οθόνες 
ενόςΙΒΜ. «Ο Αστερὶξκαιτο Μαγι- 
κὀ Φίλτρο» εἶναι ο τίτλος του παι- 
χνιδιοὐ και, Φυσικά, ξέρετε ποιός 
πρωταγωνιστεὶ. Η πρώτη εντύπωση που δηµι- 
ουργείται µε το που θα φορτώσουμε το πρὀ- 


γραµµα δεν εἶναι και φοβερή, αφού λείπουν 
όλα εκεἰνα τα χαρακτηριστικά που θᾳ το ἑκα- 
ναν σούπερ επιτυχία, όμως, αυτοί που θα συνε- 
χίσουν να ασχολούνται µαζίτου,θα βρουν ορι- 
σμένα στοιχεία που το συμπεριλαμβάνουν στα 
αξιόλογα παιχνίδια. 

Φορτώνοντας λοιπὀν το πρόγραµµα, συνα- 
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ντούμε το µικρόσωμο και κοντούλη ήρωα στη 
μέση µιας πίστας. Ὅμορφο, μεγάλο και καλο- 
σχεδιασμὲνο το 5ρπῄίθ του Αστερίξ, όταν ὅμως 
έρθει η ώρα της κίνησης, τα πράγματα δυσκο- 
λεύουν. Αναπόλησα τις παλιές καλές εποχὲς 
του 9ροςίτυπῃ (ἐνας εἶναι ο θείος), όταν εἶδα τα 
αἰηοιίο οἰασίος που υπάρχουν σε κάθε «σὺ- 
γκρουση» του Αστερίξ µε άλλα ορΠίο5. Τέλος 
πάντων, αφού ανέβηκα σε µια - δυο πίστες, 
συνάντησα τα πρὠτα αντικείμενα που πρέπει 
να συλλέξω για να δώσω στο Δρυΐδη Πανορα- 
μίξ. Αυτά που ἔχω ως τώρα βρει περιλαµβά- 
νουν βατόµουρα, γκυ και άλλα συστατικά που 
βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα σεπίἰστες. Δεν 
εἰναιόμωςτα μόνα. Υπάρχουν και εμπόδια στο 
ἐργο του Αστερίξ. Και πρὠτα απ᾿ όλα, ποιοί 
άλλοι; Οι Ρωμαΐοι. Ὅταν λοιπὀν ο Αστερίξ 
συναντήσει κἀποιο Ρωμαίο, ἡ κάθεται και τις 
τρώει, ἡ λειτουργεῖ το μαγικό Φίλτρο. Με το 
πάτηµα του 9ρας0 Βα{, ο μικρούλης ήρωας µε- 
τατρέπεται σε µαινόμενο ταύρο που δεν συγ- 
χωρεΐ τίποτα, χτυπώντας αλύπητα στο ψαχνό 
το Ρωμαίο, μετατρἐποντάς τον σε σκόνη. Το 
κέρδος απ᾿ όλη αυτἠ την υπόθεση εἶναι ἕνα 
ακόµη κράνος, που μεταφράζεται σε µία ακόµα 
ζωή για το Φίλο µας. 

᾿ "Όταν αρχίζει το παιχνίδι, ο Αστερίξ ἔχει πὲ- 
ντε ζωὲς στη διάθεσή του, αυτὲς όμως, καθώς 
προχωρά, μειώνονται. Χτυπά Ρωμαίους, λοι- 
πὀν, για να επιβιώσει. Σκοπός του παιχνιδιού 
εἶναι να δοθούν τα διάφορα συστατικἁ στο 
Δρυϊΐδη. Ο ᾿ Οβελιξ και ο Κακοφωνἰξ (ο βάρ- 
δος) εἶναι πιστοί και αχώριστοι σύντροφοι του 
Αστερίξ. Όταν λοιπὀν τους χρειαστεἰ, ἑνα πά- 
τηµα κουμπιού και εμφανίζονται. Ὅμως ο 
᾿Οβελιξ εἶναι θεόρατος (ἔστω ᾿Οβελιξ, όχι 
ΧΟΝΤΡΟΣ, παχουλούὐλης) καιπρἑπει νατρώει 
αγριογούρουνα. Τα καταναλώνει μάλιστα πο- 
λύ πολύ γρήγορα. Μαι πού θα τα ξαναβρεί για 
να συνεχίσει να τρὠειᾷ Στο δάσος, Φυσικά. Ἔ- 
τσι ἄλλος ἑνας σκοπός, να βρεῖτε αγριογού- 
ρουνα για να ἔχετε ζωντανό το Φίλο σας. 

Το παιχνίδι, σε γενικὲς γραμμές, εἶναι αρκε- 
τά συνηθισμένο, αλλά καταφέρνει και διατηρεί 
αμείωτο το ενδιαφἑρον µε τα ειδικἁ χαρακτη- 
ριστικἁ που εἶπαμε. Αν αγαπάτε τον Αστερίξ, 
τότε καλό θα εἶναι να το προμηθευτείτε. 


ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 


ᾖ.ΗΒ Η.; 


ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 


η. Ε.Ο 


ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 


----- 
ο 155075 ὁ 
Ὃν ΕΟΜΙΕΕ. 


ο ΕΠ 
ως ἠζΚθί ὁ {[4' ο μουιις Ελδν Β ΛΜ) λβ]ν 


ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 


πιτέλους, ἑνα καλό Εἰαλί οἰπιυίαίογ. 
Μετά τα δύο προγράµµατα της Μίςτο- 
5ὐή, ήρθε η Εἰοείτοπίς Αγίς να µας πα- 
ρουσιάσει ἑνα παιχνίδιπου περιλαμβά- 
' νει ὀλεςτις επιλογὲς του Εἰϊαηί θἰπιυ]α- 
ἤοη μαζί µε: 
Ιπίτοάυςίοτν Εἰἰαιί 
Τοςί ΕΙἰαΏί 
ΑἰΓ Βαείπα 
ΕαλΏί Ιηςίτωςίῖοῃ 
Εοιππαίίοη Εἰνίπα 
᾿Ολες αυτὲς οι επιλογὲς περιέχουν ἑνα πλή- 
ρως εξοπλισμένο κατάἆλογο απὀ αεροπλάνα 
(πάνε οι εποχὲς του (0955Πα) και κινήσεις, κα- 


θώς επίσης και επιλογὲς για ακροβατικές Φιγοῦ- 
ρες, προσομοίωση πολέμου και, γενικότερα, 
ὁ,τι μπορεϊΐ κανείς να κάνει µε ἑνα αεροπλάνο. 

Αν δοκιμάσουµε τα «οπἰτοἰ5, εκτὸς του ὅτι 
υπάρχει επιλογἠ για γρήγορο και αργὀποντῖκι, 
μπορούμε να χρησιμοποιἠσουμε]ονςίίοκ ἡ ακό- 
µα καιτο πληκτρολόγιο. Μέχρι στιγμής, ακόµη 
και το ΙΙ ψ Μουςα, που δεν εἶναι συμβατό µε 
ΜΙετοφοβ, έχει αναποκριθεἰ επάξια στις απαιτή- 
σεις του πιλοτηρίου. 

Ο αὁρατος εκπαιδευτής βρίσκεται κάθε 
στιγµή µἐσα στο κὀκπιτ του ἀεροπλάνου σας 
και σας δίνει πληροφορϊες για την κατάσταση 
που επικρατεῖ, καθώς και οδηγίες γιατην καλύ- 


ΤΗΕ Α0εο 


Αμ 3. 


ΟΟΜΡΗΤΕΗ 9ΥΡΤΕΜΟ 


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΗ, ΜΕΣΑΙΑΛ ᾿Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
0ΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
αξΕβΕΚᾳΙ: 


τα αξβι ν ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΝΛΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ... Τ0 ΛΞΙΖΟΥΝ!! 


τερη πλοήγηση του σκάφους. Μηνύματα του 
τύπου «Αὐξησε λιγάκι την ταχύτητα» ἡ «Καλό 
θα ἦταν να µην πατάς τόοοοσο το γκάζυ», εἶναι 
πολύ συνηθισμένα σ᾿ αυτότο πρόγραµµα. Σας 
δίνεται ακόµα και επιλογή για να δείτετο αερο- 
σκάφος σας απὀ χαμηλά, απὀ μέτριο ύψος, απὀ 
ψηλά, πολὺ ψηλά, υπερβολικά ψηλά, ακόµη 
και απὀ δορυφόρο, ώστε να καταλάβετε ως 
πού φτάνουν οι ακροβατικὲς σας ικανότητες, 
Αν θέλετε βέβαια καθαρότερη εικόνα για το τι 
γίνεται μπροστά σας, τότε ἔχετετη δυνατότητα 
να «ζουμάρετο, ώστε να βλέπετε καλύτερα. 

Οι αγώνες που µπορείτε να κάνετε εἶναι εἶτε 


ταχύτητας (εγὠ προσωπικά θα προτιµήσω τα 


25 Μαεῄιτου Ε-16), εἶτε σλάλομ, εἶτε και καλής 


και επιδέξιας οδήγησης σε χαμηλό ύψος. Ό,τι 
προτιμάτε. 

Δυνατότητες προσομοίωσης αληθινών συν- 
θηκὠν υπάρχουν, Φυσικά. Αέρας, σύννεφα, 
κεραυνοί, βροντές, αστραπές, σεισμοί, λιμοί, 
καταποντισμοίἰ εἶναι µερικά απὀ τα φυσικά φαι- 
νόµενα που σας χτυπούν αλύπητα, αν εἴστε 
αρκετά µαζοχιστής να τα διαλέξετε. ἵΚαι, φυσι- 
κά, νύχτα. Σκοτάδι πίσσα πέφτει, αν θέλετε. 
Και, βέβαια, εγώ δεν έχω οὖτε φακό, οὖτε µπα- 
ταρἰες. 


ο νμ 


Σε γενικἠ εμφάνιση, το παιχνίδι θα αρέσει 
σίγουρα. Σε απόδοση, δίνει πάρα πολλά πράγ- 
µατα και δεν διαπιστώσαμε κάποιο αξιοπρόσε- 
κτο ελάττωμα οὖτε κάποια ἔλλειψη που να εἶναι 
Χτυπητή. Αν ακόµη προσθέσετε καιτο γεγονός 
ότι το πρὀγραμµα καλύπτει όλα, µα όλα, τα 
κενά των άλλων (βλέπε Μίογοδοβ), τότε εἶναι 
σίγουρα ἀξιο ἑνός μεγάλου βαθμού στην αξιο- 
λόγησήτου. Αξίζει να προστεθεϊ στη δισκετοθή- 
κη σας. 


Β.Η Η.1 


ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΝΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 


η ᾖΒ 


ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 


ο.Π Η.Π 


ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤ/ΠΩΣΗ 


νι 


Κάτι καινούργιο στο χώροτης ἈΜΙσ8 


ΔΜΙσΑ ΑΤΗΕΝ» Ο158Β8 


για να µην ψάχνετε άδικα, για να µην τρέχετε οπουδήποτε 
χωρίς αποτέλεσµα και κυριότερα πιο οικονομικά απὀ όσο 


µπορείτε να φανταστείτε. 


ΟΛΑ Τὰ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ: 


Βπηίρα Δίπρης οἶαὈ «ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ) 


ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ἃ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 38 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: (01) 942.Ι173 (8.00 - 10.00 μ.μ.) 347.526], 941.9362 


ΡΟΔΟΝ 


. 


ο το 


ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 35,167 77 ΕΛΛΗΝ 


επικοινωνίας ἡ νιᾷεο και φυσικά 


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 


ο] Ά. το τν Έναι και οἱ δύο ταχύτατοι, ευέλικτοι, δυνατοί, νικητές! 


Επί πλέον ο ΝΕΩΑς έχει μνήμη 640ΚΒ, επεξεργαστή 20 


µε ουχνότητα λειτουργίας 4,77 ΜΗ; ἡ 8/10 ΜΗΣ, 
εῤγονομικό πληκτρολόγιο, εἶναι 
απόλυτα ουμβατός µε τον ΙΒΜ-ΧΤ, 
ἔχει 2 4Ι5Κ ἀήνες 360ΚΒ ἡ ἀῑςκ 
ὀπνθ και σκληρό δίσκο 20ΜΒ, 
ρολόϊ πραγματικού χρόνου, 
δυνατότητα επιλογής καριών 


την υμοστήριξη της 2; 
ΗΑΝΤΑΛΕΧΗ 4 


Η ΗΑΝΤΑΒΕΧ µε την πολυετή πείρα στην κατα- 
σκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, διαθέτει 
σήµερα µια πλήρη σειρά προϊόντων. 
Επαγγελματικά και βιομηχανικά πιοπίίοΓ5 για όλους 
τους χώρους εφαρµογής. 

Τροφοδοτικά τεχνολογίας δνηἰοπίπα υψηλής αξι- 
οπιστίας για επαγγελματική χρήση. 

Οοπιρυίεις Ρ6, ΡΟ/ΧΤ, ΡΟ/ΑΤ και ν9386. 

Με οδηγό την παράδοσή µας στην άριστη ποιότητα 
καιτην αποτελεσματική υποστήριξη των προϊόντων 
μας, συνεχίζουμε τη δυναμική ενηµέρωση της πα- 
ραγωγής µας σύμφωνα µετις επιλογές της αγοράς. 


Κόκκινο... ΚΙπρινο.. Πράσινο... 


Φύγαμε 


Λάδια... Ο.Ν.!.. Μαύσιμα; ... Γεμάτοι... Φρένα και στοπ.... Τέλεια!... 
Ελαστικά και πίεση;... Ἀψογα... Μηχανή,... Κανένα πρόβληµα[... Ωραία, λοιπόν... 


Και φυσικά μιλάμε για οδήγηση αυτοκινήτων. 
Για τα παιχνίδια που σας φέρνουν αντιµέτω- 
πους µε το χρονόµετρο, µε αντιπάλους, µε το 
αυτοκίνητο και το δρόµο, ἡ µε όλα αυτά μαζί. 

Καθίστε αναπαυτικἁ στη θἐση του οδηγού, 
δέστε τις ζώνες ασφαλείας και πάμε μαζί προς 
την καρὀ σημαία του τερματισμού. 


(πε μ6/8ά Ε Ι88, Το ΟΠεαιοιθά Εἰδα ἦταν 
απὀ τα πρὠτα, αν ὀχι το πρώτο, παιχνίδι εξο- 
µοΐωσης οδήγησης. Κυκλοφόρησε κάπου στα 
τέλη του ᾿82 µε αρχὲς ᾿83 και εἶχε κάνει όλους 
να παραμιλάνε. Πράγματι, τα ορίίοης που εἶχε 
ἦταν µοναδικἁ για την εποχἠ εκεϊνη. Εἶχατε 
επιλογή ανάμεσα σε δέκα πίστες της φΦόρμου- 
λας ἑνα και μπορούσατε να αγωνιστεΐτε σε κα- 
θεµιά απὀ αυτές µε ἑνα από τρία αυτοκίνητα, µε 
διαφορετική οδικἠ συμπεριφορά: απὀ το αργό 
και µε καλά κρατήµατα -ἀρα ιδανικό για αρχά- 
ριους - Με Εὰδίοι Ξρεςίαἰ, μέχρι το νευρικό και 
ταχύτατο Εοτοίί Τωτοο. 


Μπορείτε, βέβαια, να καθορίσετετον αριθµό 
των γύρων που θα κάνετε. 

Μέσα στο παιχνίδι, τώρα, ἔχετε µια ἀποψη 
του δρόµου, σαν να κάθεστε στη θέση του οδη- 
γού. Βλέπετε επίσης και το μπροστινό τµήµα 
του αυτοκινήτου σας. Στο ταμπλό υπάρχουν 
όλες οι ενδείξεις ενός σοβαρού αγωνιστικού 
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 


αυτοκινήτου: στροφὀµετρο, ταχύµετρο, καὐ 
σιµα, θερµοκρασία µηχανἠς, γύροι που απομέ: 
νουν ὡς τον τερματισμό και ταχύτητα. Ο δρό- 
μος κινείται δεξιά - αριστερά αρκετά ρεαλιστι- 
κά, ενὠ ἐγιναν κάποιες προσπάθειες να υπάρ- 
ξουν ανηφὀρες και κατηφὀρες, χωρίς ὅμως !δι- 
αἵτερη επιτυχία. Για να σας κάνουν τη ζωή πιο 
δύσκολη, υπάρχουν στο δρόὀμολάδια, νερά και 
γυαλιά, τα οποία αν πατήσετε θα σας δηµιουρ- 
γήσουν προβλήµατα. 


Το παιχνίδι εἶναι καθαρά ἰππυίαίίοπ, δηλαδή 
δεν ἔχετε να αντιμετωπίσετε το χρονόµετρο ἡ 
κάποιον αντίπαλο. Μοναδικὀς σας στόχος εἷ- 
ναι να τρέξετε την πίστα ὁσο πιο γρήγορα µπο- 
ρεῖτε, αποφεύγοντας να βγείτε έξω απὀ το δρό- 
μο, να υπερθεµάνετε τη μηχανή ἡ να μεΐνετε 
απὀ καὺσιµα. Και για αγώνες μεγάλης διάρκει- 
ας, θα χρειαστεί να σταματήσετε στα ρίΐ5 για 
ἑνα καλό φοτνἰςρ. 

Υπάρχουν, όμως, και παράπονα. Δεν υπἀρ- 
χουν ἄλλοι οδηγοί στο δρόµο, τα πλάγια του 
δρόµου δείχνουν πολύ άδεια και, όπου υπάρχει 
κάποιο δέντρο ἡ κάποιο σπίτι, δεν εἶναι Ιδιαΐτε- 
ρα καλά σχεδιασμένο. Επίσης χάνεις υπερβο- 
λικἁ εὐκολα, ιδίως Φεύγοντας ἔξω απὀ το δρό- 
μο. Πάντως, σαν ςἰππυ]αίίοη τα καταφέρνει κα- 
λά και, αν λάβουμε υπόψη το πότε γράφτηκε, 
δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα. 


Ροἱ8 β0Φ/{ἰθΗ; ΤοΡοίο Ρονἱεοπ εἶναι βέβαια 
οοηνοιςίοη απὀ το ομώνυμο ςοἴπ-ορ της Αἰαι- 
Ναπιςο, που έκανε η ἴδια η Αἰαή. Το ςοἶπ-ορ 
ἦταν βέβαια αρκετά καλό για την εποχἠ του 
(82), αλλά το οοηνοιείοη δεν ἦταν στα ἴδια 
επίπεδα. 

Και ας αρχίσουµε απὀ την κίνηση του δρὀ- 
µου, ο οποίος ἔχει µόνο τρεις ταχύτητες κίνη- 
σης: ακίνητος, µικρή ταχύτητα και μεγάλη ταχύ- 
τητα. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος Φφαϊΐνεται να 
κινεΐται µε την ἴδια ταχύτητα, εἶτε πηγαϊνετε µε 
6πιρῃ εἴτε µε 8θπιρΗ, ενώ η ταχὐτητά του σχε- 
δόν διπλασιάζεται στα θ0πιρη. Επίσης, τα «οη- 
τοῖς εἶναι απαράδεκτα: Πτθ για φρένο και 
μπροστά ἡ πίσω για αλλαγή ταχύτητας. Ευτυ- 
χὠςπου τα αριστερά-δεξιἀ εἶναι στη θέσητους, 
Ακόμη, η κίνηση των αντικειμένων στα πλάγια 
του δρόµου εἶναι φοβερά απότομη και, αν τρα- 
κάρετε έξω απὀτο δρόµο, δεν σαςφἑρνει µέσα. 
Πάντως, ο σχεδιασμός των γραφικών εἶναι αρ- 
κετά καλός και το ααπιορἰαν έχει φτάσει σε αρ- 
κετά καλά επίπεδα, πλησιάζοντας αυτό του 
ςοἶπ-ορ, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα οοπίτοίς. Ω- 
ραϊο ἦταν επίσης το, πρωτοεμφανιζόμενο, τό- 
τε, εφὲ της παράλλαξης του ορίζοντα. 

Ο ἠχος εἶναι σε καλά επίπεδα και προσθέτει 
στο παιχνίδι. Το αντίθετο ακριβώς καταφέρνει 
η ἐλλειψη επιλογής πίστας, δηλαδή όλα ταπαι- 


| 


ΑΝ ΟΕΤΙΛΗΕ ο ον ΙΕ 


χνίδια παϊζονται στην ἴδια πίστα, πράγμα που 
καταντάειφοβερἀ µονότονο. Θαμπορούσε, αν 
δουλευόταν περισσότερο, να ήταν ἑνα αρκετά 
καλό τασίπα αἀπῃο. 


Γύρω στα τέλη του ᾿84, ταυτόχρο- 
να σχεδὀν µε την εμφάνιση του Απισίταἁ ΟΡΟ 
464,η ΑΜΟΟΕΤ κυκλοφόρησε ἑνα τᾶσίπα αἄπιθ 
µε ὀνομα 30 βΒαἰὶν. Το παιχνίδι ἦταν γραμμένο 
στο πιοάρ Ο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει αρ- 
κετά χοντροκομμένα γραφικά. Η κίνηση του 
δρόμου εἶναι αρκετά καλή, αλλά παρουσιάζει 
αρκετά Όμας, καθώς πετάγονται μερικές πα- 
ρἆλληλες γραμμές πάνω στα ὁριά του. Επίσης 
δεν υπάρχουν ανηφόρες και κατηφὀρες στο 
παιχνίδι, Το αυτοκἰνητό σας διαθέτει 4 ταχύτη- 
τες,που αλλάζουν µετη βοήθειατου κουμπιού. 


Τα εοπἰτοἰς του παιχνιδιού εἶναι πολύ καλά, σε 
αντίθεση µετην κίνηση των πλάγιων αντικειμέ- 
νων, η οποία εἶναι επιεικὠς απαράδεκτη. Ἑνα 
µεγάλο μειονέκτημα του παιχνιδιού εἶναι η δυ- 
σκολἰα που παρουσιάζει στις προσπεράσεις, ε- 
νώ αντίθετα, ἑνα πλεονέκτημά του εἶναι η αλ- 
λαγἡ πιστών, καθώς και η ἕλλειψη χρονόµε- 
τρου -αρκεῖ να βρεθείτε µέσα στην πρὠτη τριά- 
δα για να περάσετε στην επόμενη πίστα. Ο 
ἠχος εἶναι μέτριος έως ανύπαρκτος - υπάρχει 
µόνο ο θόρυβος της μηχανής και του τρακαρί- 
σµατος. Οι ενδείξεις που βλέπετε στο οοεκρίϊ 
του αυτοκινήτου σας εἶναι αρκετὲς (στροφόµε- 
τρο, ταχύμετρο, θερµοκρσία, ταχύτητα), ενώ 
υπάρχουν και καθρέφτες οι οποίοι, κατά περὶ- 


εργο τρόπο, δουλεύουν! Συμπέρασμα: θα µπο- 
ρούσε να γίνει πολύ καλύτερο. 


Η συνἐχεια του 30) Καἰϊν. Δυστυχώς 
όμως αντὶ να καλυτερεύσουν τα πράγματα, οι 
προγραμματιστὲς της ΑΜΦΟΕΤ τα χειροτέρε- 
ψαν. Το παιχνίδι εἶναι, κατά την προσωπικἠ 
µου άποψη, ὅ,τι χειρότερο μπορεῖ να υπάρξει 
στο χώρο των σα Γαςῖπα 4.Π1θ5. Τι να πρωτο- 
πεὶς γι ᾿ αυτό -το απαϊσιο 5οτοἰίίπα, τα µονότονα 
χρώματα... Ας αρχίσω απὀ τα αταρῃίςς, τα ο- 
ποία μόλις που αντέχουν σεκἀποια κριτική. Τα 
εοπ/τοἱς του αυτοκινήτου εἶναι πολύ αργά και 


------ 


δεν υπάρχουν ταχύτητες καθώς και φρένα. Υ- 
πάρχει µόνο γκάζι και αυτό καθορἰζεται µόνο 
του! Η κίνηση του δρόµου εἶναι επιεικὠςα- 
παράδεκτη. Το µόνο που καταλαβαί - 
νεις απὀ κίνηση εἶναι οι στροφὲς! Τα 
αντίπαλα δρήίες εἶναι αρκετά μεγάλα 
και επιθετικά, αλλά δυστυχώς δεν 
μπορούν να προφέρουν τίπο- 
τα αξιόλογο. Το µόνο, ἴσως, 
υπἑρ του παιχνιδιού, εἶναι ότι 
μπορείτε να σχεδιάσετε τις 
πίστες. Κατά τα άλλα, εἶτε 0- 
πάρχει εἴτεδεν υπάρχει στη 
συλλογήσας, εἶναι το ἴδιο 
πράγμα. 


Υ. Τατα- 
οἶπα ααπιθς ἐπαψαν ξαφνικά 
να εἶναι μόδα κάπου στο . 
᾿8ά και ἔτσι, για αρ- 
κετό καιρὀ, δεν εἷ- 
χαµμε δει κανένα. Η 
επαναφορά - και. 
μάλιστα θριαµ- 


βευτική - έγινε απὀ την Όερᾶῃ το ᾿86, µε το 
ΝιαΠίπιατο Βαἰὶν. 

Ξεχάστε τις πίστες, ξεχάστε τα άλλα αυτοκί- 
νητα, πάρτετο αυτοκίνητο σας- κατά προτίµη- 
ση 4χά - και ελάτε στο ὑπαιθρο για να αντιµε- 
τωπίσετε έναν εφιάλτη. Όχι, αυτὀ δεν ἔχει να 
κάνει µε την ποιότητα του παιχνιδιού. 

Αυτή εἶναι πολύ καλή. Ο εφιάλτηςθα προξἑλ- 
θει απὀ τις προσπἀθειὲς σας να περάσετε ορι- 
σμένες πίστες, - προσπάθειες αποτυχημένες 
κατά κανόνα, 

Το να περάσετε µια πίστα κυμαίνεται απὀ 
φοβερά απλό ως ακατόρθωτο. Βασικά πρέπει 


ΡΙΧΕΙ. 


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 


ο 


να την τελειώσετε πριν σας τελειώσει ο χρόνος 
ἦ τα καύσιμα. Επίσης πρέπει να φροντῖζετε να 
περνάτε μέσα απὀ «πόρτες που οροθετούνται 
µε σηµαῖες, γιατί αλλιώς χάνετε έναν απὀ τους 
πέντε σἰαίµς πόντους σας. Αν τους χάσετε ὁ- 
λους, χάνετε ἑνα απὀ τα τρὶα αμαξάκιά σας. 
Θιαίως πόντους χάνετε επίσης αν τρακάρετε ἡ 
αν πἑσετε σε ποτάμι, οπότε χάνετε δύο πό- 
ντους, Συντοις ἄλλοις πρέπει σε κάθε πίστα να 
µαζέψετε ἑνα προκαθορισμένο σκορ, αλλιώς 
ξαναδοκιµάζετε. Εὐκολο, θα πείτε. Ναι, αλλά 
πὠς θα καλύψετε σε 2:30’ µια διαδρομή 116 
μιλίων; Και πὠςθα µαζέψετε 60.000 πόντους σε 
διαδροµἠ ενός μιλίου; Γι᾿ αυτό οι Όοπυ5 πὀρ- 
τες, κάτι σαν «Π», που αν περάσετε απὀ µὲσα 
τους µε µεγάλη ταχύτητα παίρνετε ῦοπι (π.χ. 
υπερσυμπιεστή) ἡ τηλεμεταφἑρεστε, ἡ κερδίζε- 
τεχρὀνοἡ, το καλύτερο απὀ όλα, µπαϊΐνετε στο 
5υροτεῄᾶταρ πποὰρ, ὁπου τελειώνετε την πίστα. 
Υπάρχουν και άλλα Όοπις ἡ ἁπί-Όοπυς, όπως 
ἔξτρα βενζίνη, ἕνα που σας κάνει να πετάτε ἡ 
ἕνα που σας κάνει να οδηγεῖτε ανάποδα! Προ- 
σθὲστε και µερικά φυσικά Φαινόμενα, ὅπως ο- 
μίχλη ἡ νύχτα, μερικά καλοσχεδιασμένα γρα- 
φικἀ, αρκετὀ καλό ἦχο και φοβερό - αν και 
υπερβολικά δύσκολο - 4απΏθ Ρἰαν͵, και ἔχετε το 
ΝΙαίπιατο Βαἰὶν. Ἕνα απὀ τα καλύτερα Ταςίπα 
ᾳᾶπιος που εμφανίστηκαν ως τώρα. 


9 08ΙΕχ{Πή6; Το Φεαἰοχἰτίς εἶναι ἑνα παιχνῖδι 
για δύο αυτοκίνητα. Το ἑνα ελέγχετε βέβαια 
εσείς, ενώ το ἆλλο ο οοπιριίοτ ἡ κάποιος γνω- 
στὸς σας. Η οθόνη χωρίζεται σε τρία οριζόντια 
τμήματα. Στα δύο πρὠτα φαίνονται τα δύο αυ- 
τοκίνητα - το καθένα σαν να το κοιτάμε απὀ 
πίσω -και στοτρἰτο οι διάφορες ενδείξεις, ὁπως 
ταχύτητα, θέση στην πίστα κ.ᾱ. Κάτι όμως δεν 
πάει καλἀ σ᾿ αυτό το παιχνίδι. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγµατα απὀ την αρ: 
χἠ. Ὅταν φορτώνετε το παιχνίδι, διαλέγετε 
οπθ ἡ Μο Ρἰᾶνοι 4.ΠΠς, δίνετε ονόματα στους 
παϊχτες και καθορϊζετε τα οοπίτοἰς που επιθυ- 
µεῖτε. Μπορεϊτε να διαλέξετε την πίστα που θα 


αγωνιστεῖτε, ανάμεσα απὀ την πλούσια συλλο-, 


γἠτου παιχνιδιού ἡ, αν δεν σας κάνει καμιά, να 
σχεδιάσετε δική σας πίστα, την οποία μπορεῖτε 
να σώσετε. Ο οἀϊϊοι εἶναι πολὺ καλός και περὶ- 
λαμβάνει σχεδὀν τα πάντα μέχρι και στενά τµή- 


8. . ΕΙΠλΠηΠ------ 


ΡΕ ΑΥΕΗ 


Εομς 


µατα δρόμου. Μετά απὀ όλα αυτά, Φτάνετε 
επιτέλους στη γραµµή εκκίνησης. Κόκκινο .... 
ΚἹρινο.... Πράσινο... Φύγαμε! Περνάτε µπρο- 
στά απὀ τον αντἰπαλὀ σας, ἡ περνάει αυτὸς 
μπροστά απὀ σας και... η κούρσα έχει τελειώ- 
σει! Εἶναι πρακτικὠς αδύνατον γι ᾿ αυτόν που 
βρίσκεται πίσω να προσπεράσει τον ἆλλο. Τις 
περισσότερες φορές θα τρακάρει πάνω του και 
ο προπορευόµενος θα κερδίσει. Οι μάχες µε 
τον υπολογιστἠ εἶναι επίσης ανιαρὲς; κερδίζετε 
στα δύο πρὠτα επίπεδα και χάνετε στο τρίτο. 

Τα γραφικά εἶναι αρκετά προσεγµένα, ο ἡ- 
χος κάπως λιγότερο, αλλά τι ωφελούν; Το 
ᾳαπιορἰαν εἶναι απαΐσιο και εδὠ το Φοβοχἰτίς 
αποτυγχάνει και σαν ἀἴοὰάθ και σαν σἰπιυία- 
Ποῃ... 


υρθί ρήηί: ἍἉλλο ἕνα «οοἶπ-ορ «οη- 
νοικίοη που ἕκανε η Εἰθοίήίο Ώτθαπις απὀ το 
ομώνυμο «οἶπ-ορ της Αἰαπ. Εδὠ υπάρχει µια 


φαα». "ἅἝρουαπ Ἡα - 


τελείως διαφορετική προσέγγιση στην παρά- 
σταση της πἰστας: δε τη βλέπετε σαν να κάθε- 
στε στη θἐση του οδηγού, οὖτε πίσω απὀ το 
αυτοκίνητο, αλλά ἐχετεμµια κἀτοψη της πίστας. 
Μὲσα στην πίστα υπάρχουν τέσσερα αυτοκίνη- 
τα. Το ἑνα το κινεῖτε εσείς, τα δύο ο υπολογι- 
στἠς, ενώ το τέταρτο το ελέγχει εἶτε ο υπολογι- 
στἠς, εἴτε κάποιος φίλος σας. Σκοπὸς 
του παιχνιδιού εἶναι βέβαια να 
: τερµατίσετε μπροστά απὀ κᾱ- 
ς ππ, θε άλλον. Αν τα καταφἑρετε 
νο εξαιρετικἁ "άσχημα, τερματῖ- 

σετε δηλαδἠ τελευταῖος, τὸ- 
τε... ΟΑΜΕ ΟΝΕΕΚ”. 


"Οσο τρἐχετε στην πίστα, εμφανίζονται 


διάφορα αντικείμενα στο δρὀµο, τα οποϊαεἶναι 
καλό να µαζεύετε. Αυτά σας δίνουν ἑξτρα πό- 
ντους ἡ τη δυνατότητα να βελτιώσετε το αμάξι 
σας, βἀζοντάς του τούρμπο ἡ καλύτερα ελα- 
στικἁ. Αυτό εἶναι ζωτικό, καθώς όσο ανεβαϊνε- 
τε πίστες, μὲχρι την ὀγδοη, τα οοπιρυίθί οοη- 
ποὶοἀ αυτοκίνητα καλύπτουν τη διαδρομή όλο 
και γρηγορότερα. 

Τα γραφικά του παιχνιδιού εἶναι σχετικά κα: 
λάἀ, ο δρόμος μαύρος και τα περίχωρα κυρίως 
πράσινα. Τα αριίος εἶναι πολύ μικρά, αλλά 
ἔχουν καλό ἀπίπιβίοη και ο τρὀπος ελέγχου 
θέλει αρκετή εξάσκηση για να εξοικειωθείτε 
μαζί του. Ο ἠχος εἶναι μέτριος, όπως μέτριο 
εἶναι και το αἈπιθρἰαν͵, µε κάποια ἵχνη εθιστικὀ- 
τητας, Δεν εἶναι απὀ τα καλά Γασῖπα 4ΑΠΠ65, 
οὖτε απὀ τις καλὲς δουλειές της Εἰθοίτίς- 
Ώτραπης. 


01 ΒιΙΗ: Το ΟιίΒυπ αποτέλεσε, ἴσως, τοπιο 
φιλόδοξο «οἰἶπ-ορ «οηνοισίοη, μαζί µε το Αῄοι 
Βωπποι της 39648. Πολλά οοἶη-ορ ἦταν πολὺ 
καλά, αλλά η ποιότητα, το ἁπἰπια[ίοη και το 
μέγεθος των γραφικών του παιχνιδιού αυτού, 
σε συνδυασμὀ µε την ταχύτητα της κἰνησής 
τους, ἔκαναν το οοηνθιςίοη φοβερά δύσκολο, 
χωρὶς βέβαια να αναφἑρουμετίποτε σχετικἁ µε 
το τιμόνι και τα πεντάλ του οοἵπ-ορ. 

Στο παιχνίδι, τώρα, οδηγεῖτε µια κατακόκκι- 
νη Εοιταγί Το5ἱαΓοβ58 και ἔχετε σκοπὀ, αποφεύ- 
γοντας τα ἄλλα αυτοκίνητα στο δρόµο, καθὠὼς 
και τα εμπόδια που βρίσκονται και στις δύο 
πλευρὲς του δρόμου, να φτάσετε στο τέρμα 
πὲντε διαδρομών. 

Η κίνηση του δρόμου εἶναι αρκετά ρεαλιστι- 
κἡ: υπάρχουν βέβαια στροφὲς αριστερά και δε- 
ξιά, ανηφὀρες και κατηφὀρες και ακόµη και 
στενάἁ τμήματα. Εκεὶ που πρωτοτυπεί όμως το 
Ουµί Βυπ εἶναι στο ότι ἔχετε τη δυνατότητα να 
διαλέξετε τη διαδροµή που θα ακολουθήσετε. 
Για κάθε διαδροµἠ υπάρχει επιλογἡ ανάµεσα 
σε πίστες κσι συνολικά οἱ πὲντε διαδρομές 
μπορούν να καλυφθούν µε δεκαέξι διαφορετι- 
κοὺς τρόπους. 

Τα πράγματα όμως δεν εἶναι και πολύ καλά. 
Στα γραφικά, αν και τα αντικείµενα και τα 
«ρηΐος εἶναι σχετικἀ καλά σχεδιασμένα, ωχρι- 


«πε 4 στο μη (98113. 


ΝΑ ΙΑ ΥΑΥΑΥ «ΟΕ ΗΛΗΕ Εμ 


οὖν αν τολμήσουμενατα συγκρίνουμε μ᾿ αυτά 
του «ΟΙΠ-ορ και σε μερικές περιοχές, ὀπου τα 
σκηνικἁ γύρω απὀ το δρόµο εἶναι πολλά και 
µεγάλου μεγέθους, η ταχύτητα του παιχνιδιού 
πέφτει σε χαμηλά επἰπεδα. 

Γενικό συμπέρασμα; Το Οιί Βυπ εἶναι µεν 
ἑνα παραπάνω απὀ αξιοπρεπὲς 3Ώ. τασῖπα 
4.Π16, αλλά λυγίζει κάτω απὀ το βάρος του 
τίτλου του. Ἴσως πεῖτε ότι ζητάμε πολλά, ὅτι 
υπάρχουν περιορισμοί στο Πατάνατο, ότι έγινε 
ό,τι ἦταν δυνατόν, αλλά θα συγχωρήσετε την 
απαιτητικὀτητά µας, αφού πρὀκειται για ἑνα 
παιχνίδι σαν το Οι Βυπ. 


(Γπά ΡΗϊχ Φἰπιμ]8ἱΟΙ; Από τη στιγµή που 
κυκλοφόρησε ἑνα «οἶπ-ορ οηνοισίοη όπως το 
5υῤοι θρήΠί, ἦταν µαθηματικώς βέβαιο ότιθα 
κυκλοφορούσε και άλλο ἑνα, τουλάχιστον, ἰδι- 
ουτύπου. Γι ᾿ αυτό φρόντισαν οι 0οάρ Μαςίεις, 
που κυκλοφόρησαν το ΩΓαπά Ρηϊχ ΦΙπιμ]αίοί 
σχεδόν ταυτόχρονα µετο Φυρε: θρήϊπί. Τα δύο 
παιχνίδια δεν διέφεραν και πολύ μεταξύ τους. 
Οἱ διαφορὲς ἦταν στον αριθμό των αυτοκινή- 
των που τώρα εἶναι δύο αντἰτέσσερα, οι πίστες 
ἦταν βέβαια διαφορετικές, εδὠ τα δρηίο5 των 


αυτοκινήτων ἦταν ακόµη μικρότερα, αλλά ευ- 
τυχὠς διατήρησαν την ποιότητα του απἰπιαΙίοη. 

Ο τρόπος χειρισμού εἶναι σχεδὀν ο ἴδιος, 
μπροστά για επιτάχυνση και αριστερά δεξιά για 
στροφή. Τα γραφικά εἶναι αρκετά καλοσχεδια- 
σμὲνα και ο ἠχος εἶναι πραγματικά εντυπωσια- 
κός, όχι τόσο ὁσο παϊζεται το παιχνίδι, όπου 
εἶναι το κλασικὀ «βρουµ βρουμ», λιγότερο ἡ 
περισσότερο πετυχημένο, αλλά κυρίως στους 
«απηρἰθἀ ήχους που αναγγέλλουν την αρχή της 
πίστας µε ΄ΤΗΒΕΕ...ΤΜΙΟ...ΟΝΕ...60Ο1”,ἡτο 
τέλος της, µε “Ο6ΑΒ ΟΝΕ 15 ΟυΤ. 6ΑΜΕ 
ΟΝΕΕ” ἡ “ΟΑΕ ΟΝΕ, ΡΟΦΙΤΙΟΝ ΟΝΕ”. Υ- 
πάρχει βέβαια το ΙΟ ΡἰᾶΨ6Ι 4ΑΠΠΘ, το οποίο 
εἶναι πολύ πιο διασκεδαστικὀ απὀ τη μάχη απὲ- 
ναντι στο οοπηριίοί. 

Γενικά το Οταπά Ρικ ΦΙπιυ]αίοι ενδείκνυται 
µόνο γι ᾿ αυτούς που τους αρέσει το στυλ αυτό 
του παιχνιδιού. 


ΝΙΦ6ἱ ΜαηΦεί[’ (Ι8Πά ΒΙ/Χ: Το Νίοοι 
Μαηφεί!ς ΟΤαπά Ρήχ κυκλοφόρησε στα µέσα 


του ᾿88 απὀ τη Ματίθεᾗ και ἦταν (και εἶναι) το 
καλύτερο καθαρά αἰπιυ]αίίοη αἀπιθ, όσον αφο- 
ρά τα αυτοκϊνητα. 


Το Νἰαεἱ Μαηςεί!ς Οἵαπάἀ Ρήχ, λοιπὀν, σας 
καθίζει στο τιμόνι ενὸς αυτοκινήτου της ΕΟΙ- 
ππμ]α-1. Σκοπός σας εἶναι να τρέξετετις δεκαέξι 
πἰστες του παιχνιδιού ὁσοπιο γρήγορα μπορεϊ- 
τε, µεαντικειµενικό στόχο να μαζἑψετεπερισσό- 
τερους βαθμοὺς απὀ κάθε άλλο οδηγό και να 
αναδειχθεῖτε πρωταθλητής. Κάθε πίστα αποτε- 
λεῖται απὀ τρεις προκριματικούς γύρους, όπου 
πἐπει να κάνετε γρήγορους γύρους µε σκοπὀ 
να προκριθείτε στον κανονικὀ αγώνα και να 
αποκτήσετε µια καλἠ θέση εκκίνησης. Στον α- 
γώνα διαλέγετε αν θέλετε να κάνετε πέντε, δὲ- 
κα, εἶκοσι ἡ εξήντα γύρους (υπολογίστε κάπου 
ἑνα λεπτό για κάθε γύρο). Αν το αυτοκἰνητὁ 
σας καταπονηθεὶ, μπορεῖτε να πεταχτεΐτεωςτα 
Ρίί5 για να αλλάξετελάστιχα, λάδια και να ανε- 
Φοδιαστείτε σε καύσιμα. 


Ἡ δράση φαίνεται σαν να εἶστε πίσω απὀ το 
όχημα που κατευθύνετε και περιορίζεται στο 
πάνω τµήµα της οθόνης. Ο δρόμος ἐχει µόνο 
στροφὲς αριστερά και δεξιά και όχι ανηφόρες 
καικατηφὀρες και κινεῖται ρεαλιστικἁ µεωραίο 
εφὲ παράλλαξης των βουνών που φαϊνονται 
πίσω. 

Στο κάτω μὲρος της οθόνης υπάρχει το τα- 
μπλώ, όπου φαίνονται τα πάντα. Θερμοκρασία 
λαδιών, νερού και τούρμπο, καύσιμα, πίεση 
λαδιών, ώθηση τούρμπο, στιγµιαῖα και μέση 
ταχύτητα, στιγμιαία κατανάλωση, τα καύσιμα 
που ἐμειναν, καλύτερος γύρος, τρέχων γύρος, 
στροφόµετρο και απὀσταση ὡς το τερματισμὀ. 
Επίσης υπάρχει και χώρος απ᾿ ὁπου διαβάζετε 
μηνύματα απὀ τα ρίΐ5 σχετικά µετην κατάστα- 
σή σας, αλλά και µε τα άλλα αυτοκίνητα. 


Συµπερασµατικα, το Νίαθ Μαηςοί!ς Οταπά 
Ρήκ τα καταφἑρνει τέλεια στον τομέα της εξο- 
µοίωσης, δἰνοντάς σας την αἴσθηση ότι οδηγεἰ- 
τε, ἦ, πιο συχνά, ότι καταστρέφετε ἑνα αυτοκἰ- 
νητο της Εοιπηυ]ἱᾶ-]. Εκεί που δεν τα καταφἑρ- 
νει εἶναι στο να σας κρατήσει πάνω στο |ον- 
φίίοΚ. Δεν βλέπω πολλοὺς να αντέχουν καιτις 
δεκαέξι πίστες του παιχνιδιού, ἑστω και στα 
αταπα-ριὶχ πέντε γύρων. Ευτυχώς υπάρχει και 


το 5ᾶνο ορίίοη, ἔτσι οι Φίλοι των αἰπιυ]αίίοης θα 
το αγαπήσουν. 


(Γ8Υ (8/8: Αλλο ἑνα παιχνἰδι τύπου Ουί 
Βυη εἶναι το ΟΓα2ν (415. Εδὠ βλέπετε τη δρά- 
ση απὀ πίσω και στὀχος σας εἶναι να περνάτε 
κάθε στάδιο κάθε πίστας πριν σας τελειώσει ο 
χρόνος. Υπάρχουν συνολικά εννιά πίστες και 
κάθε πίστα ἔχει εννιά στάδια. Στην αρχἡ τα 
πράγματα εἶναι εξαιρετικἀ απλά, µια και Φαϊνε- 
ται να εἶστε μόνος σας στο δρόµο. Μοναδικὀ 
εμπὸδιὁ σας εδώ εἶναι οι ανωμαλίες στο οδὸ- 
στρωμµα και μερικοί περιστασιακοἰ οδηγοί που 
εμφανίζονται, αλλά οὗτως ἡ άλλως εδώ εἶναι 
εὐκολο να τους περάσετε. 

Τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν αργό- 
τερα, καθώς ὁλο και περισσότεροι αντίπαλοι 
οδηγοἱ εμφανίζονται, µε όλο και πιο άγριες δια- 
θέσεις. Εδὠ όλο καιπιο συχνἁ θα πἐφτετεπάνω 
σε ἄλλα αυτοκίνητα και θα εξαναγκάζεστε σε 
άλματα ψηλά στον αέρα. Τώρατο γιατί πηδάτε 
στον αέρα όταν τρακάρετε, παραμένει ανεξἠ- 
γητο. 

Ἓνα όμορφο στοιχείο του ΟΓα2ν (15 εἶναι 
το ότι αλλάζετε αυτοκίνητα, ὁσο προχωρεΐτε 


πιο βαθιά στο παιχνίδι, Δυστυχώς όμως αυτό 
δεν σηµαίνει ότι αυτά ἔχουν διαφορετικἠ οδικἠ 
συμπεριφορά. Όι προγραμματιστὲς προσπᾶ- 
θησαν να κάνουν το παιχνίδι πιο γρήγορο και 
για να το πετύχουν αυτό έχουν αφήσει τα πλά- 
γιατου δρόµου σχεδὀν γυμνά. Πάντως, η ταχύ- 
τητα του παιχνιδιού δεν δικαιολογεί τόση ἑλ- 
λειψη σκηνικών. 

Γενικά, τα γραφικά του Ο0Γὰ2ν (415 εἶναι κα- 
λά, αλλά λίγα συµβαϊΐνουν στην οθόνη και δεν 
νομίζω ὁτιθα μπορἑσει να κρατήσειτο ενδιαφὲ- 
ρον σας για πολύ χρὀνο. 


Βιθο ΒΟΥ; Αλλο ἑνα οοἶπ-ορ εοηνθιΦίοη, 
αυτή τη φορά απὀ την ΕΙΙῑδ, στο ομώνυμο σοἵη- 
ορ της ΝΙπίρπἀο. Οδηγεῖτε το αυτοκἰνητό σας 
στο ὑπαιθρο καιο στόχοςσας εἶναι να συµπλη- 
ρώσετετις διαδρομές του παιχνιδιού, πριν σας 
τελειώσει ο χρόνος. Έχετε να αντιμετωπίσετε 
πολλά εμπόδια, ὁπὼς πέτρες, δέντρα, ξύλινους 
φράχτες, ποτάμια και άλλα τινά, 

Για να σας βοηθήσουν οι προγραμματιστές 
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ΒΡΕΕΟ᾽ 


96 τρῃ 


ἔχουν βάλει στο δρόµο µερικά ξύλα που, αν 
περάσετε απὀ πάνω τους, θα σας κάνουν να 
απογειωθεῖτε ψηλά στον αέρα, να περάσετε πάἀ- 
νω απὀ τα εμπόδια και να προσγειωθείτε µε 
ασφάλεια στο δρόµο ἡ στο βυθό του πλησιέ- 
στερου ποταμού. Υπάρχουν επίσης και «πὀὸρ- 
τες», που σας δίνουν θοπις πόντους ἡ αυξά- 
νουν το χρὀνο που θα πάρετε αν και εφόσον 
τελειώσετε το τρέχον κομμάτι της διαδρομής. 

Υπάρχουν πέντε πίστες να διαλέξετε, µε συ- 
νεχὠς αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας, όσο 
προχωρούµε απὀ την πρώτη προς την πέµπτη. 
Πάντως, δεν εἶναι απαραϊτητο να παϊξετε τις 
πρὠτες πίστες, αν νομίζετε ότι εἶναι πολὺ εὐκο- 
λες. 

Στα γραφικά το Βμααν Βον τα καταφἑρνει 
θαυμάσια. Ὅλα εἶναι καλοσχεδιασμένα και τα 
αντικείμενα μεγαλώνουν αρκετά ρεαλιστικά, 
καθώς ἐρχονται προς το µέρος σας. Ο ήχος 
εἰναιπάλι αρκετά καλός, το ααπιορἰαν θαυμάσιο 


και υπάρχουν πολλά ορΗοης στοπαιχνἰδι. Ἑνα 
απὀ τα καλύτερα παιχνίδια οδήγησης που κυ- 
κλοφορούν. 


Τ68ἱ [ἠΝ6; Το Τεσι Ὠχίνο εἶναι ἑνα παιχνίδι 
που γράφτηκε απ᾿ την Αεσοἱαάρ τον περασμέ- 
νο χρόνο. 

Το ᾳ«απιο σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγή- 
σετε ἕνα απ᾿ τα «ονειρεµένα» αυτοκίνητα, 
Ροιςςᾗο 9115, Εθιτατί ΤοδίαΓοςςα, | οἷμς Ἑδρηίϊ, 
[ απιδογαΠἰπί Οουπίαςῃ και (Π6νν (οινοίίο. Σί- 
γουρα, ἑνα απ᾿ τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 
του Εοςί Ὠήνο εἶναι ο τρόπος που απεικονίζει 
το εσωτερικό των αυτοκινήτων. Το συνεργείο 
της Αεςοἰαάρ αντέγραψε µε πολύ µεγάλη επι- 
τυχία και ακρίβεια το κόκπιτ όλων των μοντέ- 
λων που προαναφέραμε. Ανάλογα λοιπὀν µε 
το αυτοκίνητο που διαλέγετε, βλέπετε και το 
αντίστοιχο κόκπιτ. 


Σ᾽ αυτό το παιχνίδι, έρχεστε αντιμέτωποι µε 
τρεις παράγοντες: το χρόνο, τους άλλους οδη- 
γοὺς και την αστυνομία. Αρχίζοντας απ᾿ την 
τελευταία, να πούμε ὁτι, αν περάσετε το ὁριο 
ταχύτητας, σας κυνηγάει Ένα περιπολικὀ. Τώ- 
ρα, αν πηγαϊνετε τόσο γρήγορα ώστε να υπερ- 
βεῖτε το όριο ταχύτητας και τόσο σιγά ὡστε να 
σας φτάσει το περιπολικό, πρόβλημά σας. 


Απ᾿ την άλλη, αν αποφασίσετε να οδηγείτε 
µέσα στα ὁρια, θα ἔχετε σαν ανταμοιβή κάποια 
χαμηλή βαθμολογία και µερικά ειρωνικά σχὀ- 


λια απ᾿ τον πιτσιρικἀ που σας βάζει βενζίνη 
στο τέλος κάθε πίστας. 

Περίπτωση (απιο Όνοι υπάρχει µόνο αν 
τρακάρετε ἡ σπάσετε τον κινητήρα σας αρκε- 
τὲς φορές. Οι άλλοι οδηγοί σας κάνουν αρκε- 
τὲς φορὲςτη ζωή δύσκολη, καθώς εἶναι αρκετά 
αργοί. Επίσης, οδρόµος στο μεγαλύτερο µέρος 
του εἶναι αρκετά στενὀς και ἔχει στην αριστερή 
τοῦ πλευρά γκρεμό και στη δεξιά βράχια. 

Φαντάζομαι πως εἶναι περιττό να σας πω ότι 
το παιχνίδι το παϊζετε µὲσα απ᾿ το αυτοκίνητο. 
Η Αεςοἰαάφ έχει δώσει µεγάλη σημασία στις 
λεπτομέρειες, όσον αφορά το σχεδιασμό των 
αταρβίςς. 

Προβλήματα µετην κίνηση του δρόµου -που 
εἶναι αρκετά ομαλή - δεν υπάρχουν, ενώ αντί- 
θετα ακούστηκαν μερικά παράπονα για τον ἑ- 
λεγχο του οχήματος, στην ἐκδοση για τον 9Τ. 
Συμπέρασμα: ἑνα απ᾿ τα πιο «εφετζήδικα» Γ- 
οἶπα «αππος που εἶδαμε, . 


Τα ΜΒοΙποσ σβΠΊΘςδ µε µια µατιά 
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Κάποιο Ρζ της ΑΙΑΝΙ 


ἴαιριάζει στις απαιτήσεις σας 


Τώρα µπορείτε να διαλέξετε ἑνα Ρς απὀ τα: 


Επεξεργαστής δ088µεταχή- Επεξεργαστής Β08δμεταχᾶ- Επεξεργαστής 8088 μεταχύ- Με δ0286 ταχύτητα ὃ και 12 
τητα 477 και ὃ ΜΗΣ. τητα 4.77 και ὃ ΜΗΣ. τητα 4.77 και ὃ ΜΗΣ. Με ΜΗΣ µε ἀῑίνε 1.2 ΜΒ. 

Με 1 ἀῑῖνε ενσωματωμένο. Δε 2 ἀῑὶνε ενσωματώμµένα ἁτῖνε και σκληρό δίσκο 30 Σκληρὀ δίσκο 30 ΜΒ και 
Με δυνατότητα σύνδεσης καιµεόά υποδοχὲς για κἁρ- ΜΒ ενσωματωμµένακαιωπο κάρτανςΑενσωματωμένα. 
εξωτερικού ἀῑῖνο 51/4 ἡ 3.5 τες επέκτασης. δοχἒς για 3 κάρτες επὲ- 

ἡ Σκληροῦ δίσκου 20 ΜΕ. κτασης. 


«48 Κάρτες ΕΟΑ. ζς6Α, ΗΕΒΟὕΙΕΣ ενσωματωμένες. 
3’ Οθόνη ΕΟΑ, υψηλής ανάλυσης 640.350. 
8 ΞΙ2Κ µνήµη ΒΑΜ, µε δυνατότητα επέκτασης στα 640Κ. 
Υ 3’ Πιοντῖκι, προγράµµατα, Βιβλία, Ελληνικοί χαρακτήρες. 


ΝΡΕΤΥΗΥΤΕ 


..... 


ἨΜΙΑΝΟΕΗΕΗ’: ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ 


30 6]οοί Έπι µρ2/2/2! 

Σίγουρα το μεγαλύτερο πλεονέ- 
κτηµά του εἶναι η πραγματικά τρισ: 
διάστατη απεικόνιση. Μόνο προσέξ. 
τε τα µάτια σας. Αν έχετε πρόβλη- 
µα θα κουραστείτε γρήγορα. Επίσης 
το παιχνίδι εἶναι λίγο αργὀ, Παρ᾽ 
όλα αυτά εἶναι αρκετά καλό, Ελπί- 
ζουμε σε συνέχεια. 


Κ. Βασιλάκης 


εἶναι η καταστροφή του ΝΑΡΏ, ενὸς απἀτοϊἁ 
που εἶναι οτυραννικός κυβερνήτης ενός συστή- 
µατος 10 πλανητών. Για να πετύχετε το σκοπὀ 
σας πρέπει να συγκεντρὠσετετα κομμάτιαπου 
αποτελούν το Μοαα Ὀϊστωρίογ, ἑνα φοβερό ὁ- 
πλο που μόνο αυτό μπορεΐ να καταστρέψει το 
ΝΑΡΟ. 


Τη δράση του παιχνιδιού τη βλέπετε µἐσα 
απ᾿ το διαστημόπλοιο, ὁπως στο ΦίαΓα[ίάοτ, Βὲ- 
βαια σε τέτοιου εἶδους παιχνίδια δίνεται περισ- 
σότερη σημασία στην ομαλή κίνηση παρά στα 
φρηίίᾳς. Στο ΊΜΙΑΝΡΕΕΕΒ! αυτό συμβαίνει ακό- 
μα περισσότερο, λόγω 30. Πρέπει να παραδε- 
χτούμε πάντως ότι, αν και στην αρχή το αντιµε- 
τωπίσαμε κάπως δύσπιστα, (λόγω κακού 
προηγούμενου) το παιχνίδι κατάφερε να µας 
εντυπωσιάσει. Απ’ τη µια µεριά η κἰνησή του 
και ο ἔλεγχος εἶναι αρκετά καλά, απ᾿ την άλλη 
δεν εἶναι κακό και σαν παιχνίδι. Εκεί που υστε- 
ρεί κάπως εἶναι οτοµέαςτου ήχου, αλλά βέβαια 
δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικἀ µας. 

Πάντως εἶναι σίγουρο πως θα υπάρξει και 
συνἔχεια στον τομὲα - σαφώς καλύτερη φαντά- 
ζομαι. 


ια η 


ΓΡΑΦΙΚΑ ΘΟΒΟΙΙ.ΙΝ 


ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 


α Εν 


ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 


ο ο 
“Εκ τ τ{ 


είτε) 
. -- 1) αυ ωουο 


εως ΕΛΠ [ΙΛ ΛΛ]Φ ΙΝΛΙΕ πῃ Μπλορσής ο ΟΝΙΝΝ μμ 


λα λ1] 


ΑΝ 


«ἡ)Ε ΛΙΝ. ΜΦΙΛΛ) « ΜΝ(ὰ « ΛΙΛΗ 1 ...., ΚΕΙ 


.[[[]έ]λ.ο.....»ς. δι ΜΑΡ Κ..... ΕΛΝΝΛΙΝΕΠΕΙλΙ 


Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 


ετἁ απὀ µἠνες αναμονής, αγωνίας 

και προπόνησης στα Εχρἰοασίπα 

Εἰςί, Βοεὶκ π᾿ Ἰλ/τοςίίο και άλλα συ- 

ναφἡ παιχνίδια, ἐφτασε στα χέρια 

µου το πολυπόθητο «οηνθιςίοη του 
5ίτοοί Εἰσ]ίοι. 

Αν ἔχετε επισκεφθεί τα α’ςαἀθς της περιοχής 
σας θα ξέρετε κατά πάσα πιθανότητα τι εστί 
5/τοοί Εἰα]ιίοτ. Για όσους δεν ξέρουν, θα µπω 
στον κόπο να εξηγήσω: πρὀκειται για ἕνα οοἵη- 
ορ οοηνειίοπ απὀ το ομώνυμο σοἵπ-ορτης (ρ- 
εοπι, που ἔκανε για την “6Ο!” η Τιριίοχ. Το 
σοἶπ-ορ εἶχε εμφανιστεί στις αρχὲς του ᾿ 88 και 
εἶχε κάνει αἴσθηση µε το μέγεθος των δρηΐρς, 
που άνετα ξεπερνούσαν το μισό της οθόνης, 
µερικά φοβερά Ὀαςκατουπά αταρᾗίος, ἕνα πολὺ 
καλό απἰπιαῄοπ στους χαρακτήρες και μία μεγά- 
λη συλλογἡ απὀ κινήσεις. Ἡ υπόθεση του παι- 
χνιδιού, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη 
λέξη «υπόθεση», εἶναι να ταξιδεύετε στον κὁ- 
σµο και να σπἀτεστο ξύλοτους άλλους εἰθαί 
βα]ίεις” που θα βρεθούν στο πἐρασμά σας, 
αποδεικνύοντας ἐτσι ότι εσείς εἶστε ο καλύτε- 
ρος στον κόσµο. Συνταρακτικὀ, ε; 


Αφού λοιπὀν το «οἶη-ορ εἶναι τόσο καλό όσο 
το περιγράψαµε, τι θα ἐκαναν για να το χωρὲ- 
σουν στους ὑπολογιστὲς; Θα µείωναν το µέγε- 


5ΤΗΕΕΤ ΕΙΟΗΤΕΗ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ 


"Ανθρωποι, άνθρωποι. Αιµοχαρείς, 
αιµοδηψείς και αιµοβόροι. Πάλι ξὐ- 
λο θα φάμεζ (και θα δώσουμε, όλα 
κι όλα). Αυτά τα παιχνίδια τα ἔχω 
βαρεθεί απ᾿ τον καιρό του Εχρο- 
αἶπα Εἰκὶ Π. Παρ᾽ όλα αυτά πάντως 
δεν μπορὠ να µην θαυμάσω το 
9/Τθ6Ι Εἰσβί6ι: μεγάλα ορη!θ», πολύ 
καλά θαεκστουπά σταρῃἰος και σω- 
στόὸς ἠχος, 

Το µόνο κακὀ εἶναι πως ἐχει λίγο 
παράξενο οοπίτο] και, δεν ξέρω βρε 
παιδιἀ, κάτι στο 5ετοἰἵπα της οθό- 
νης δε μ᾿ αρέσει. Κατά τ᾽ ἄλλα πᾶ- 
ντως εἶναι πολύ καλό. 

ΚΙ ὁσο για τη γροθιά στο κεφάλι, 
που λέει ο Κώστας, πρέπει σίγουρα 
να τη συνηθίσετε. Σ]γουρα. 


Α. /εκόπουλος 


θος των αρήϊίθ, Θα αποποιούνταν τα 
αςΚατουπά αταρ]ίςς, Θα κατέστρεφαν το 


αΠίπιαίίοη, ὍΌχι, δεν έκαναν τίποτε απὀ 
αυτά. Για να εἶμαι ειλικρινής, βέβαια, το ᾱ- 
πἰπιαοη δεν ἐχειτόσα (Ταππος όσα στο σοἵη- 
οΡ, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε «οηνο:- 
«ἶοη, ἐτσιδενείναι; Επίσης περιορίστηκανκαι 
οι κινήσεις, πράγµα φυσικό άλλωστε, αφού 
δεν μπορούσε να εξομοιωθεί στους υπΟλΟ- 
γιστὲς το σύστημα χειρισμού του ἀἴοὰάθ µε 
το μοχλό και τα δύο κουμπιά. Στην πραγῄα- 
τικόὀτητα λείπουν µόνο µία ἡ δύο κινήσεις, 
όπως π.χ. το πέταγμα πύρινης μπάλας στον 
αντίπαλο. Καιμια και μιλάμε γιατο σύστηµα 
χειρισμού, πρέπει να αναφέρουμε ὅτι, εν ᾱ- 
ντιθέσει µε τα γνωστά ως τώρα, για να κά- 
νεις κάποιο χτύπημα πρέπει ναπατήσεις και 
να αφήσειςτο ἤτο ενώ έχεις και κάποια διεύ- 
θυνση στο Ἰονείεκ. Όσο πιο γρήγορα το 
αφήσεις μάλιστα, τόσο πιο δυνατό θα εἶναι 
το χτύπημα. Αυτό χρειάζεται κάποια συνή- 
θεια και εἶναι κάπως δύσκολο να το ακο- 
λουθήσεις όταν ο αντίπαλος ἔρχεται να σου 
ρἴξει µια γροθιά στο στομάχι, αλλά θα το 
συνηθίσεις (τα εοπἰτοίς, βέβαια, όχι τη Υρο- 
θιἀ). Ὑπάρχει και {ΝΟ Ρἰαοί 4ἀΠΠ6, στο ο- 
ποϊο οι δύο παϊχτεςτίθενται αντιμέτωποι για 
ἑναν αγώνα, και ο νικητής προχωράει στους 
υπόλοιπους αγώνες, µε αντιπάλους κατευ- 
θυνόµενους απὀ τον υπολογιστή. Κάθε α- 
γώνας παϊζεται στους δύο νικηφόρους γύ- 
ρουςτου ενός λεπτού. Ἕνας γύρος τελειώ- 


νει όταν τελειώσει η ενέργεια ενὸς απότους 
δύο αντιπάλους ἡ όταν λήξει ο χρόνος. Αν 
λήξει ο χρόνος, κερδίζει ὀποιος έχει την πε- 
ρισσότερη ενέργεια εκεϊΐνη τη στιγµή! Μπο- 
ρεῖτε δηλαδή να χτυπήσετε μία φορά τον 
αντίπαλό σας και μετά να Φυγομαχεῖτε. 

Απότο Φίτορί ΕἰαΏίοτ ἔχω μόνο ἑνα παρά- 
πονο: εἶναι πολύ εὐκολο. Με το πρὠτοπαι 
Χνίδι νίκησα όλους τους αντιπάλους εκτός 
απὀ τον τελευταίο. Γενικά το Φἰτθοί Εἰαλίθι 
εἶναι ἑνα πολύ καλό παιγνίδι. 


/ 


ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 
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ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 


μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Διαλέξτε µια 
απὀ τις τέσσερις επιλογές, σλάλομ, γιγαντι- 
αἷο σλάλοµ, κατάβαση ἡ άλμα απὀ εξέδρα, 
Φορέστε τα πἑδιλἁ σας και ξεκινήστε. Για 
τους νεοφώτιστους στο άθλημα υπάρχει η 
επιλογή ἰταϊπίπα. Διαλέγοντας κάποιο απὀ 
τα σλάλοµ ἡ την κατάβαση μπορεΐτε να επι- 
λέξετε και σε ποιά απὀ τις τρεις διαθἑσιµες 
πίστες θέλετε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις 
σας. Για να μπορέσετε όμως να «κατεβείτε» 
την τρίτη πίστα πρέπει πρώτα να προπονη- 
θεῖτε αρκετά. Όι απότομες στροφἑς, τα δέ- 
ντρα και οι θεατὲς θα σας δυσκολέψουν αρ- 
κετά στην περίπτωση που θα βγείτε απὀ τη 
διαδρομή. Πολύ θεαματικό εἶναι και το ἆλ- 
μα απὀ την εξέδρα, χρειάζεται όμως αρκετή 
προσοχή για να μπορέσετε να σταθείτε ὁρ- 
θιοι φτάνοντας στο ἐδαφος. Πρέπει επίσης 
να διατηρήσετεσε σωστή θέση το σώµασας 
ὁσην ώρα βρίσκεστε στον αέρα για να µπο- 
ρέσετε να φτάσετε σε μεγάλες αποστάσεις 
απὀ την εξέδρα. Επίσης προσέξτε τη στιγµή 
που «αφήνετε» τη ράμπα, πατήστετο κουμπί 
για να εκτιναχθείτε µε µεγαλύτερη δύναμη. 
Οἱ χειρισμοί δεν εἶναι και απλοἰ, γιατί το 


ο) ΠΠ. ΙΓ 
ΠΙΝΗΠΙ ΠΠ 
ΚΕΙ]. ΜΕΙλι ως ΜΑ)». θε ΠΗΡΕ 


λησιάζει πια ο καιρός για τα χειµε- 
ρινάἀ. αγωνίσματα. Μέχρι όμως να 
ανοϊΐξουν οι πίστες στα χιονοδροµ(- 
κά κέντρα (εὐχομαι να µην αργή- 
σουν και πολύ!) ας προπονηθούµε 
σπίτιμας γιατη νἑαπερἰοδο. Το 5{1ΡΕΒΦΗΙ 


παιχνίδι έχει εκπληκτική ταχύτητα. Σε καμιά 
περίπτωση όμως η ταχύτητά του δεν πρέπει 
να θεωρηθεί αρνητικό στοιχείο του παιχνΙ- 
διού. Ἔχοντας το μοχλό εμπρός ο αθλητής 
σας σκύβει και αναπτύσσει τη μέγιστη ταχύ- 
τητά του. Μετακινώντας το ὀονείοὶς στην 
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Ευτυχώς γιατί βαρέθηκα να τρέχω 
στον Παρνασσὀ. Έχουμε να κά. 
νουµε μ ἑνα πολύ καλό 5Κί οἰπιιίθ- 
{οἵ, που εἶναι πάρα πολύ γρήγορο 
Βέβαια αυτὸ εἶναι και το βασικὀ 
του... μειονέκτημα. Χρειάζεστε πολ- 
λή εξάσκηση για να µην βγαϊνετε 
απ᾿ την πίστα. 

| Μπράβο για τον πολύ καλό ἠχο. 


Α. εκόπουλος 


πίσω θέση, ο αθλητής σηκώνεται και πάλι 
όρθιος µε αποτέλεσµα να μειώνεται η ταχύ- 
τητά του. Αν θέλετε να σταματήσετε, θα 
πρέπει να Φἑρετε το μοχλό σας στην πίσω 
διαγώνια ἡ δεξιά θέση πατώντας ταυτόχρο- 
να το ῄτο Ὀμ[ίοῃ. 

Εἰναι πράγματι εντυπωσιακό όλο το σκη- 
νικό του Φμροιφί, εκπληκτικά γραφικά και 
πάρα πολύ καλό σαπιορἰαν. 

Οι κινήσεις του αθλητή εἶναι πολύ ρεαλι- 
στικὲς, καθώς επίσης καιτα ηχητικά εφέπου 
ζωντανεύουν τον ἠχο των πἑδιλων πάνω 
στο χιόνι. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές εἶναι Οἱ 
στιγμὲς που ο αθλητής χάνει την επαφή του 
µε το χιόνι σε μικρά αλματάκια. Αν σε όλα 
αυτά προσθἑσετετο πολύ φοβερό απἰπιαοη 
και το πολύ καλό αςΚκατουπἀ, έχετε τη συ- 
νολικἡ εικόνα του παιχνιδιού. 
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την εποχή µας όλα αλλάζουν χαρα: 

κτήρα και µορφή. Ταμπού καταρὶί- 
πτονται, ήθη και ἔθιμα αλλάζουν. 

Ακόμα και οἱ ληστείες τραπεζών, 
Πώςθα κάνετεµια ληστεία αγαπητε 
µου2 Με ριφιφῖρ Είστε Ομἰ. Με ἐφοδο την 
ώρα της δουλειάςὃ Είστε ντεμοντὲ, Ακόμα 
καιτο στυλ του Βενάρδου µετις γλαδιόλες, 
μοιάζει μακρινό και ντεμοντέ. Η µόδαλοιπὀν 
προστάζει ληστείες µε Ὀἱοσκθιςίθι 4ἀπηθς. 
Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολουθεί και 
το Βαηκυυσίογ. Παίζετε το ρόλο ενός ληστή 
που σκάβει κάτω απ᾿ την τράπεζα µέχρι να 
φτάσει στο κεντρικὀ χρηµατοκιβώτιο. Οἱ 
χώροι που περνόει μέχρι να φτάσει στον 
προορισμό του αποτελούν τις πίστες του 
παιχνιδιού. Μόνο πουθα πρεπει να ξεχάσετε 
τη λογική µε την οποία παΐζατε µέχρι τώρα 
τέτοιου εἶδους παιχνίδια. 

Εδώ τα πράγματα εἶναι διαφορετικά. Κά- 
θε πίστα έχει δύο εξόδους. Στη µια βρίσκε- 
στε εσείς και η δεύτερη εἶναι κλειστή μέχρι 
να πάρετε κάποιο αντικείµενο που βρίσκε- 
ται περιτριγυρισμένο απὀ τουβλάκια, οπότε 
και ανοΐγει. Πρώτο σηµείο που πρέπει να 
επισηµάνουμµε εἶναι πως η ρακέτα σας (την 
οποία ελέγχετε µε το πποιςθ), μπορεί να κι- 
νηθεῖ σ᾿ όλη την οθόνη. 

Τώρα, μόλις η δεύτερη πόρτα ανοίξει, πε- 
τάξτε την μπάλα εκεί και κατόπιν οδηγἠστε 
και τη ρακέτα σας. Θα δεῖτε την οθόνη να 
σκρολλάρει και να περνάτε στην επόμενη 
πίστα. Το καλό εδώ εἴναιτο εξής: αν σ᾿ αυτή 
τη δεύτερη πίστα η μπάλα σας φύγει (πἐσει 


δηλαδἠ στην τρύπα), δεν χάνετε, αλλά 
µπορείτε να την κυνηγήσετε στην προηγού- 
µενη. Αυτό συμβαίνει σ᾿ όλες τις πίστες, 
Εκτός απ᾿ την πρώτη, όπου βέβαια χάνετε, 
αν χάσετε τη µπαλίτσα σας. Όπως κατα- 
λαβαϊνετε, μετά την 4η ἡ δη πίστα εἶναι κά- 
πως δύσκολο να χάσετεζωή. Εξίσου δύσκο- 
λο όμως εἶναι και να φτάσετε τόσο µακριά, 
αφού στις πρώτες δύο πίστες τα πράγματα 
εἶναι αρκετά ζόρικα. 

Ἡ κίνηση της ρακέτας σ᾿ όλη την οθόνη 
εἶναι ασφαλώς κάτι πρωτότυπο, µπορεί ὁ- 
µως να σας δημιουργήσει ορισμένες δυσκο- 
λίες. Αυτό γιατί σε κάθε πίστα υπάρχουν 
διάφορα σταθερά σηµεία, που ορισμένες 
Φορὲς σας κόβουν το δρόµο. 

Σίγουρα το Βαπκουςίοτ εἶναι ἑνα αρκετά 
πρωτότυπο α»ππο, που έχει µέσα του και ἃ- 
«αἀθ στοιχεία. Πολλές Φορές, για να ενερ- 
γοποιηθεῖ κάποιο αντικείµενο και να σας 
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"Ὃλα τα χαμε, ένα δἰοοκδικίοι - 
Ἀάνεπίυτο µας έλειπε . Αυτό εἶπα ὁ- 
ταν πρωτοείδα το θάπΚδιδΙετ. Μαι 
εἶχα ἀδικο. Αρκετά διασκεδαστικὀ 
62/16, µε πολὺ χιούμορ. 

Μόνο που θα σας εκνευρίσει λί- 
γο, γιατί η ρακέτα σας μπλοκάρει 
στα σταθερἁ σηµεία της πίστας. Ε- 
πίσης προσέξτε τα κενά που αφήνε- 
τε γιατί η µπάλα τιµωρέί. 


Δ. Ασημακόπουλος 


ΜΠΙΠΙ 


Πρόκειται λοιπὀν για ἑνα πολὺ ευχάριστο µνήµη για δύο λόγους: α) Την ξέφρενη βία 
παιχνἰδιπου εἶναι και πρωτότυπο. Σας συνι- μαζί µε άφθονο αἷμα σε ρεαλιστική απεικὀό- 
στὠ να το απολαύσετε. νιση και β) Το σκανδαλώδες εξώφυλλο ὁ- 

που πλάι σ᾿ ἑναν ογκώδη Βοάνουί]άοι πό- 

ζαρε η σαγηνευτικἠ και ιδιαϊτερα προκλη- 

τικὴ Μαριγώ. Ε, όπως και να το κάνουμε 

πρἑπει και στο πιαγκείίπα να µπουν κάποια 

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ὁρια. 
: Φυσικά το Βαιθατίαη εἶχε τρομερή απἠ- 

χηση, ἔτσι επιβαλλόταν συνέχεια, η οποία 

ευθύς κατέφτασε και Φἑρει τον τίτλο: Βαιθα- 

τί8η Π[; Τπο Ώιπαροη οί ΌΓακ. Μετά την απὀ- 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ δρασή του ο Ότακ οχυρώθηκε στο µπου- 
ντρούμι του μαύρου πύργου του και κατα- 

στρώνει σχέδιο εκδίκησης. Ο παϊκτης ανα- 

λαμβάνει να οδηγήσει τον αιµοχαρή βάρ- 

βαρο ἡ την ἴδια την πριγκίπισσα, η οποία 


ΙΑ ΛΒΒΒΒΙΑΝ: 


ορ αρ αρ. ρ 


ΚΕΙ ΙΜΟΙΞΕ 
Μοετβῆοάῖς 5ο]ωτίους {ΕΞΙΝΟ ΑΝΙΗ. 


Χ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΒΒΑΒΙΑΝΤΓ 


τητα κατακλύζεται από τα πιο σιχαµερά τὲ- 
ρατα που θα έχετε δει και διαθέτει 6 τύπους 
αντιπάλων. Στην πρὠτη μπορεί κανείς να 
συναντήσει δεινόσαυρους, παραλλαγμένα 
κοτόπουλα, ανθρώπους του Νεάντερταλ, 
στη δεύτερη καβούρια, καλικάντζαρουςκαι 
γενικά υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Εκτός απ᾿ 
τους κινητούς κινδύνους υπάρχουν και ακἰ- 
νητοι µετη µορφή πηγαδιών και ρυακιών µε 
οξύ, τα οποία πρέπει να υπερπηδηθοὺν. Ε- 
πίσης μπορεϊΐ κανεΐς να βρει στο δρόµο του 
χρήσιμα αντικείμενα που θατον βοηθήσουν 
να αντιμετωπίσει µε µεγαλύτερη αποτελε- 
σµατικότητα τους μελλοντικούς κινδύνους, 
Ἡ µάχη µε κάποιο τέρας πραγματοποιεῖται 
µε τη βοήθεια μπαρών ενέργειας. Με κάθε 
χτύπημα που δέχεται ἑνας αντίπαλος, µι- 
κραϊνει η μπάρα του σε μήκος, µέχρι της 
τελικἠς του πτώσης. Στην περίπτωση του 
παϊχτη ο πολεμιστής (ἡ πολεμίστρια) χάνει 
μία απότις 5 ζωέςτου. Στην περίπτωση ενός 
τέρατος, αυτὀ εξαφανἰζεται µέσα σε νέφος 
καπνοὺ. Ο παϊχτης μπορεί να αυξήσει τις 


ζωὲς του συλλέγοντας κάποια νεκροκεφα- 
λἠ που θα βρει στο πἑρασμά του. 
΄Οπως θᾳ καταλάβετε, οι προγραµµατι- 
στὲς του Βατθατίαη Π αφιέρωσαν πολὺ χρὀ- 
νο στο σχεδιασµότης δομής του παιχνιδιού, 
ώστε να ξεφύγει απὀ την απλοϊκότητα που 
χαρακτήριζε το πρὠτο Βαιρατίαη. Κι εδὠ 
ἐγιναν κάποιες θυσίες για να αποκτήσει το 
παιχνίδι βάθος και ποικιλία, αλλά το παιχνἰ- 
δι τις δικαιώνει απόλυτα. Αναφέρονται βὲ- 
βαια στην απὀτοµη κίνηση των φιγουρὠν 
(όμοια ακριβώς μ᾿ αυτήν του Βαιδαιαη). 
Επίσης οικινήσειςτου βαρβάρου (ἧτηςπρι: 
γκἰπισσας) ἔχουν περιοριστεί σε µεγάλο 
βαθμὀ, ώστε να διαθέτουµε µόνο τέσσερις 
επιθετικὲς κινήσεις. Ἔτσι μειώνεται η σὺγ- 
χυση που δημιουργείται απὀ την πληθώρα 
κινήσεων που χαρακτήριζε το ΒαΓοαΓίαῃ. 
Παρ᾽ όλα αυτά η κατανομή των κινήσεων 
αφήνει περιθώρια για λάθη που μπορούν 
αρχικά να προκαλέσουν εκνευρισμό στο 
νἑο παἰκτη. Κάθε αντίπαλος διαθέτειτο δικὀ 
του τρόπο συμπεριφοράς και απαιτεί ειδικό 
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Ἡ μετάβαση απὀ το ΒαΤΑΤΙΔΠ | στο 
ΒαγδαΓίαΠ [ θυμίζει τη μετάβαση α- 
πό το Εκρ[οαϊπα ΕΙ6έ Ι στο ΕχΧρΙο- 
αἴπᾳ Εἰδί []. Ἕνα καλό Βθαί Ίπη [)ρ 
γίνεται Ατεβάρ Αάνεπίιτο µε αξιώ- 
σεις. Σε γενικὲς γραμμές το παιχνίδι 
έχει πολύ ενδιαφέρον και θα απα- 
σχολήσει όλους τους 48πιθΙ5 που θα 
το αγοράσουν. Απογοητεύτηκα, ὁ- 
µως, απὀ την κίνηση των ργήο5 
που εἶναι απὀτοµη ὁπως και στο 
πρὠτο ΒαΓδαΓίοη, Ελπίζω στις εκδὀ- 
σεις για Απιίσα και 97 να δοθεί 
προσοχή στο θἐµα του Απίπιοίίοη. 
Δεν εἶμαι σίγουρος για το αν θα το 
ζαναπιάσω στα χέρια µου, αφού το 
τελειώσω. Αλλά αυτό συμβαίνει µε 
όλα τα Απεβᾶρ Αἀνεπίωτος, γι ᾿ αυτό 
µην ανησυχείτε καθόλου. 


Δημήτρης Παυλής 


τρόπο εξολόθρευσης. Έτσι το παιχνίδι δεν 
γίνεται µονότονο. Τα ΒαςΚκατουπά εἶναι ὁ- 
µορφα σχεδιασμένα και τα 9ρήΐ05, παρ᾽ ὁ- 
λο που εἶναι χοντροκομµένα, διαθέτουν ἑ- 
ντονη προσωπικότητα. Μουσική, αν εξαιρέ- 
σουµε αυτήν που ακούγεται κατά το φόρτω- 
μα, δεν υπάρχει. Τα ηχητικά εφὲ στέκονται 
όµως σε υψηλό επίπεδο. 

Παρ᾽ όλη την ανεξέλεγκτη βία, το παι- 
Χνίδιτο διακρίνει η ἔντονη αἴσθηση του χιού- 
µορ. Δεν μπορεΐς παρά να ξεκαρδιστείς ὁ- 
ταν ο µωβ δεινόσαυρος µε µια χαψιά σου 
ξεκολλάει το κεφἁλι απὀ τους ὦμους και ο 
λαιμός του διογκώνεται καθὠς το καταπί- 
νει, Υπάρχουν κι άλλες χιουμοριστικὲς σκη- 
νὲς σ᾿ όλο το παιχνίδι καιτο κίτρινο (1!) αἷμα 
ρέει άφθονο. 

Εξερευνώντας τους διάφορους χώρους, 
χαρτογραφώντας τις ενότητες, µαθαϊνο- 
ντας τα χαρακτηριστικἁ κάθε αντιπάλου θα 
περάσετε αρκετὲς συναρπαστικὲς ὧρες 
μπροστά στον υπολογιστή σας. (Το εἴδαμε 
σε (οπιπιοάοτο 64). 
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ἑκα χρόνια πέρασαν απὀ τη µοι- 
ραΐα σύγκρουση, όταν οἱ κρυφοί 
πύραυλοι του βασιλείου του Ζαἵ- 
αοη εμφανίστηκαν απὀ το πουθενά 
και έδωσαν τέλος στον πολιτισμὀ. 
Μικρές εστίες αντίστασης, όταν και όπου 
εμφανίστηκαν, ἔσβησαν πριν καλά καλά 
αρχίσουν, 

Σκορπισµένοι στα τέσσερα σηµεία του 
πλανήτη, οι επίλεκτοι Ὀϊοπίς οοπιππαπάος ε- 
τοιμάζονταν για µια αποστολή απελπισίας. 
Οπλισμένοι µε τα πατροπαράδοτα τηλε- 
σκοπικἁ χέρια, που τους εἶχαν χαρίσει τη 
νίκη στον πόλεμο των δενδροαποικιών το 
3214, οι βιονικοὶ στρατιώτες εἶναι η μόνη 
ελπίδα της συνοµοταξίας των ανθρώπων... 

«Και φυσικά΄και σεις, σαν Ὀἰοπίο «οπ- 
ππαπά που εἶστε. Τι Δεν το ξέρατε, Μα 
πώς... Για ψάξτε καλύτερα το χἑρι σας. Φυ- 
σικἁ, εἶναι πτυσσόµενο, Πώς νομίζατε ότι 
φτάνατε τόσο καιρό το χερούλι του λεωφο 


ρείου; Καλά θα κάνετε να το γυαλίσετελοι- 
πὸν και να το ετοιµάσετε για καμιά αποστο- 
λή της προκοπής, γιατί τα πράγµατα σκού- 
ρηναν επικίνδυνα. 

Το «οἶπ-ορ αυτό εἶχε κάτι το κοινό µε τα 
υπόλοιπα «πνευματικά τέκνα» της 
ΟΑΡΟΟΜ: έγινε επιτυχία. Συνδυάζει ἑξυ- 
πνη δράση, γρήγορες κινήσεις και σωστό 
8οΓοΙίίπα. Η µεταφορά του στους οικιακούς 
υπολογιστές έγινε µε τις λιγότερες οµολο- 
γουµένως αβαρἰες, διατηρώνταςτο μεγαλὺ- 
τερο ποσοστὀ των χαρακτηριστικὠν του 
πρωτότυπου. Ειδικά στα 16-0ἱἱ η µεταφορά 
εἶναι πράγματι άψογη. Ο Αἰαή έχει πολύ 
σωστή κίνηση, ενώ η µουσικἠ στην Απιίσα 
εἶναι καταπληκτική, κάτι σαν σάμπα. Αλλά 
και τα υπόλοιπα μηχανήματα δεν απέχουν 
πολύ. 

Ξεκινάτε πέφτοντας µε αλεξίπτωτο σε µια 
δασώδη περιοχή, γεμάτη απὀ στρατιώτες 
που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, πέφτουν, 
σηκώνονται και όλοι μαζί σας ψάχνουν. 
Χρησιμοποιήστε το μηχανικό βραχἰονάἁ σας 
για να σκαρφαλώσετε απὀ κλαδί σε κλαδὶ ἡ 
να αιωρηθείτε ανάμεσα σε κλαδιά, πυροβο- 
λώντας στον αέρα. Προσέξτετις νάρκες και 
τους φρουρούς τους, διότι οἱ µεν πρὠτες 
εἶναι...τελείωςθανατηφόρες, οιδε δεύτεροι 
πολύ ανθεκτικοί στα χτυπἡματά σας. Να 
σημειώσουμε ότι και το χὲρι εἶναι ἑνα καλό 
ὁπλο για µάχες σώμα µε σώμα, µόνο που 
χρειάζεστε δύο χτυπήματα αντί για ἑνα. Ὁ- 
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Πολύ σωστά. Το πτυσσόµενο χέρι 
θα σας χρειαστεί και για Το λεωφο- 
ρείο. 

Φίλοι µου, το παιχνίδι εἶναι δύ- 
σκολο. Και όταν λέμε δύσκολο, εν- 
νοούμε δύ-σκο-λο. Τόσο δύσκολο 
που Οἱ πιο ανυπόμονοι απὀ σας θα 
το παρατήσουν µετά το δεύτερο 
παιχνίδι. Πάντως, μάλλον αξίζει τον 
κόπο ν᾿ ασχοληθεῖτε λίγο παραπά- 
νω µε το Βἰοπίο (οπιπιπάο. Το 
παιχνίδι έχει κρυφές πλευρές. 

Αλήθεια γιατί τα κάνουν τόσο δὺύ- 
σκολαρ 


Δ. Ασημακόπουλος 


σο για το σκοπό του παιχνιδιού, εἶναι αρκε- 
τά απλός: προσπαθήστε να φτάσετε στην 
κορυφή της κάθε πίστας. Διάφορα σήματα 
σε µερικά σηµεία των δένδρων θᾳ σας δεῖ- 
ἔουν το δρόµο για την πιο υψηλή πλατφόρ- 
μα και συνεπώς για το επόμενο επίπεδο, 
όπου τα πράγματα Φυσικά δεν θα εἶναι το 
ἴδιο ... εὐκολα. 

Αν και πολύ πολύ δύσκολο, το Βἰοπίς 
Οοπηππαπάο εἶναι ὀμορφο παιχνίδι, Και πα- 
ράξενο. Δεν εἶναι ακριβώς εοοί) οπῃ µΡ, αν 
και περιέχει την ταχύτητα και τη δράση των 
παιχνιδιὼν τέτοιου εἶδους. Οὗτε ρἰαίίοιπι 
ᾳαπιοθα μπορούσαμε νατο πούμε, γιατί δεν 
εἶναι µόνο ΡἰαίοΓπῃ ααπηθ. Σαν να µην ἑφτα- 
ναν αυτά, ἔχει και ολίγη απὀ αιαἀρ ἀάνθη- 
(το. Πάντως ὁ,τι και να ναι εἶναι πολύ 
καλό, Το 5οτο]ίπα του εἶναι θαυμάσιο. Οι 
οθόνες σκρολλάρουν οριζόντια και κάθετα 
συγχρόνως, τόσο Φυσικά που µόνο αν το 
δείτε θα το πιστέψετε. Όσο για τις πίστες, 
ἔχω την εντύπωση ὅτι εἶναι άπειρες, Γενικά 
το «οηνεικίοη εἶναι πολύ πετυχημένο και ἕ- 
χει πιάσει το «σφυγμό» του «οἰπ-ορ. Ὅσο 
δύσκολο κι αν σας φανεί στην αρχή (θα σας 
Φανεὶ σίγουρα άλλωστε), δώστετου µια ακό- 
µη ευκαιρία και παΐξτε παραπάνω απὀ ἕνα 
παιχνίδι. Κάτι µου λέει ότιθα αλλάξετε γνώ- 
μη. 

(Το εἶδαμε σε Απιίσα). 
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υτό το µήνα, αγαπητοἰ α- 

ναγνώστες, πρὀκειται να 

ταξιδέψουµε στο διάστη- 

µα µε ἕνα εκπληκτικὀ 

αἀνοπίμτο/τοἰο ᾽ Ρἰανίπα 
παιχνίδι. Το Φ0ΝΡΟΟ συγκε- 
ντρώνει όλα εκεῖνα τα χαρακτηρι- 
στικἁ που υπάρχουν στα αἀνοπίωτο 
4απῃος: Φοβερή πλοκή, τθαἱ [πιο 
χρόνος, ψάξιμο, περιπλάνηση, ᾱ- 
τυχήµατα (1) και άλλα πολλά που 
θα τα ανακαλύψετε παϊζοντας. Θα 
μπορούσα να πω ότι αποτελεί ἑνα 
γνήσιο απὀγονοτου παλιού ΕΙ ΙΤΕ. 
Η υπόθεση του παιχνιδιού εἶναι αρ- 
κετά απλἠ. Παΐρνετε το ρόλο του 
Ζ6ὰ, ενὸς ανθρώπου που δέχτηκε 
αλλεπάλληλα χτυπήματα απὀ τη 
μοίρα, µε τελευταίο τον υπό περὶ- 
εργες συνθήκες θάνατο του θείου 
του, ονόματι Βτος]ε. Ο περιβόητος 
θείος του λοιπόν ἦταν άνθρωπος 
που δεν του άρεσε το καθησιὀ. Ἑ- 


-φυνρος 
«Ειοζθη |.668ΟΥ 


ΤΟΥ Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 


κανε ό,τι μπορούσε για να βγάλει 
τα απαραϊτητα χρήματα για να 
σπουδάσει τον Ζοά (καλὸς θείος δε 
λέω). Η τελευταία όμως δουλειά 
που εἶχε αναλάβει ήταν και δύσκο- 
λη να γίνει αλλά και «ὑποπτη». Πιο 
συγκεκριµένα, ο Βτοςκ εἶχε αναλά- 
βει την ἵδρυση µιας καινούργιας α- 
ποικίας στον πλανήτη ἑοπάά καιτη 
μεταφορά των απαραϊτητων υλι- 
κὠν για την ανέγερση των κτηρί- 
ων. Πίσω ὅμως απὀ αυτή την υπό- 
θεση βρισκόταν τολαθρεμπόριο.Ο 
Βτοςχ εἶχε εντοπίσει μερικά ηλιακά 
συστήµατα, στα οποἰατολαθρεμπὀ- 
ριο ἦταν η πιο κερδοφόρος επιχεῖ- 
ρηση. Όντας ἔξυπνος και επιτή- 
διος στο εμπόριο, ο Βτοςκ ασχολή- 


θηκε αμέσως µε αυτό και σύντομα . 


έγινε πλούσιος. Κατάφερε ἔτσι να 
μαζέψει τα απαραϊτητα χρήματα 
για την αγορά των υλικών την ο- 
ποῖα και πραγµατοποϊησε. Αυτό ὁ- 


µωςήταν καιτολάθοστου. Αντί να 
πραγματοποιήσει μυστικά την ᾱα- 
γορά, αυτός φρόντισε να το μάθει 
όλος ο κόσμος, µε αποτέλεσµα να 
κινητοποιηθεί ο υπόκοσµος του 
ὁοπάά που δεν συμφωνούσε µετην 
(Ίδρυση της νέας αποικίας) και να 


καθαρίσει τον Βτοςκ. 


Ο Ζο6ά, µαθαϊνοντας το «ατύχη- 
μα» που εἶχε ο θείος του, κατάλαβε 
αμέσως ότι κἀποιολάκκο ἔχειη φά- 
βα. Και, αφού το σκέφτηκε καλά, 
αποφάσισε να βοηθήσει όσο μπορεὶ 
στο χτίσιμο της νέας αποικῖας. Για 
να γίνει όμως αυτό, ο Ζ6ἀ, δηλαδή 
εσεῖς, πρέπει να φέρετε σε πέρας 3 
διαφορετικὲς αποστολές. Η πρώτη 
εἶναι να ανακαλύψετε πού ακριβώς 
ἔχουν µπειτα θεµέλιατης αποικίας. 
Το µόνο που ξέρετε εἶναι ότι η ᾱ- 
ποικία βρίσκεται στον πλανήτη 
ὁοπάά. Η δεύτερη αποστολἠ σας 
εἶναι να αγοράσετε και να μεταφἒ- 


ρετε όλα τα απαραίτητα υλικά που 
θα βοηθήσουν στην ανέγερση της 
αποικίας και, τέλος, η τρίτη εἶναι να 
εντοπίσετε τα πακέτα των παγωμέ- 
νων αποϊκων (που βρίσκονται δια- 
σπαρμένα στα διάφορα ηλιακά συ- 
στήµατα) καινατα μεταφέρετε στην 
αποικία. Λίγα πράγματα δηλαδή. 
Σκεφτεῖτε ότι µἐσα στα ηλιακά συ- 
στήµατα που θα κυκλοφορεῖτε υ- 
πάρχουν κάθε λογής κακοποιοί, ὁ- 
πως πειρατές, κλέφτες, δολοφόνοι, 
σαμποτέὲρ κ.λπ. 

Ολες οι περιπλανήσεις σας γί- 
νονται µέσα σε 12 ηλιακά συστήµα- 
τα, τα οποία περιέχουν συνολικά 18 
πλανήτες, οι οποῖοι εἶναι κατοικημέ- 
νοι. Κάθε ηλιακό σύστημα αποτε- 
λεῖται απὀ 1,2 ἡ το πολύ 3 πλανή- 
τες. Κάθεπλανήτης ἔχει απὀ µίαως 
6 πόλεις, τις οποίες μπορεῖτε να ε- 
πισκεφτεῖτε. Επειδἠ µε τα πόδια εἷ- 
ναι λίγο δύσκολο να καλύψετε τέ- 


δν 
τοιες αποστάσεις, εἶστε εφοδιασμὲ- 
νοι µε ἑνα πολεμικό-εμπορικό δια- 
στημόπλοιο, το οποίο ἔχει τη δυνα- 
τότητα να µεταφἑρει 2 φορτία των 
100 τόνων. 

Βάλτε λοιπὀν τη δισκέτα του 
Ῥιπάοα στο ἀπνο του 97 σας και 
ξεκινάμε. 


ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ 
Τ0 ΧΛΡΑΚΤΗΡΑ 


Ξεκινώντας το παιχνίδι ἔχετε τις 
ακόλουθες 3 επιλογές Ρἰαν 
5μηΏοα, Αὐοιί Φυπά ΏΌοα και 
θο]οοί (0.ππο. Η πρώτη επιλογή σας 
οδηγεί κατ΄ ευθείαν στο παιχνίδι, η 
δεύτερη σας δίνει διάφορες οδη- 
γίες, ενώ η τρίτη σας επιτρέπει να 
ορίσετε τα χαρακτηριστικἁ του 
Ζοἀ. Διαλέγοντας την τρίτη επιλο- 
γἡ εμφανίζεται ἑνα μενού μετα τρέ- 


χοντα χαρακτηριστικἁ του προη- 
γούμενου χαρακτήρα (αν υπήρχε 
κάποιος σωσμένος στη δισκέτα). 
Αν δεν υπήρχε άλλος χαρακτήρας, 
τότε μπορεῖτε να προχωρήσετε στη 
δημιουργία του δικού σας. Πάνω 
δεξιά στην οθόνη υπάρχουν διάφο- 
ρες επιλογές. Διαλέγοντας τη Νοω 
«απιο μπορεῖτε να καθορϊσετε τα 
χαρακτηριστικἁ του χαρακτήρα 
σας που εἴναιτα εξής: 97 (5ίαπηίπα), 
ΙΩ (ιπίθιΙαρπεθ), ὉΧ (ἀρχίοΠίν), 
ΟΗ (οπατίςπια) και [ Κ (Ίαε]). Αφού 
διαλέξετε τις κατάλληλες τιμές, 
µπορεΐῖτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι 


κάνοντας οἶϊεκ στην επιλογἠ Ρἰαν 
5ιπΏοα. Μπορείτε ακόµα να φτιά- 
ξετε µία δισκέτα βιβλιοθήκης, όπου 
εκεὶ θα μπορέσετε να σώζετε τα 
παιχνίδια σας. Μόλις ξεμπερδέψετε 
απ᾿ όλα αυτά ... Ρίαν θυπΏοα. 


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ, 
ΚΙΝΗΣΗ 


Ο χειρισμός του. παιχνιδιού γῖνε- 
ται εξ ολοκλήρου απὀτο πποιςρτου 
5Τ. Το αριστερό κουμπίτου ποντι- 


ος κιοῦ κατευθύνει τον Ζ9ά, ενώ το 


δεξί ανοίγειτο παράθυροτης κατά- 
στασἠς του. Στο παράθυρο αυτό 
φαϊνονται όλα τα αντικείμενα που 
κουβαλάει ο χαρακτήρας, καθώς 
καιη αντοχήτου, η ξεκούρασήτου, 
η υγείατου καιο βαθµὀςτηςπείνας 
του. Εκτός απὀ τις παραπάνω εν- 
δείξεις, υπάρχουν και μερικά ἴοοης 
που σας δίνουν πρόσθετες πληρο- 
Φορῖες, ὅπως τα χρήµατα που κου- 
βαλάτε, την τοποθεσία που βρὶ- 
σκεστε και την ώρα που παϊζετε. 
Ακόμη υπάρχουν τα κατάλληλα 
ἴεοης για το σὠσιμο/φόρτωμα του 
παιχνιδιού, καθώς επίσης και ἑνας 
σκουπιδοντενεκὲς µε προφανή 
χρησιμότητα. Ἡ κίνηση του χαρα- 
κτήρα, που φαϊνεται σαν µια κουκἰ- 
δα στην οθόνη, γίνεται μετακινώ- 
ντας το ποντίκι στην επιθυμητή θὲ- 
ση και κρατώντας πατημἑνο το ᾱ- 
ριστερὀ κουμπί. 


Τ0 ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ 


Το διαστημόπλοιο που ἔχετε στη 
διἀθεσή σας έχει πολλὲς δυνατότη- 
τες, αρκεῖ να ξέρετε νατις χρησιµο- 
ποιεῖτε. Κατ αρχήν, το σκάφος 
χωρίζεται σε δύο µέρη: στον 
κυρίως θάλαμο και το «3Γ40 ροᾷ 
(ἑνα αυτοκινούμενο µέρος του δια- 
στηµοπλοίουπου εἶναι ταυτόχρονα 
και αποθήκη εμπορευμάτων). Ο κύ- 
ριοςθάλαµοστου σκάφους περιέχει 
το πιλοτήριο, αποθήκες εξαρτηµά- 
των και τροφίμων και τέλος ἕξι µη- 
χανοστάσια τα οποία εἶναι: Ἰλ/ταρ 
Ὠήνος, 9υ0-Ο Ἐπα.,Όυπς, Ταε(ἰσαἱ, 
5/ο]άς και ΡΙοίααρ. Το καθένα α- 
πὸ τα παραπάνω μηχανοστάσια ε- 
λέγχει ἑνα µέρος του διαστηµο- 
πλοίου. Για να ελέγξετε την κατά- 
στασἠ τους θα πρέπει να οδηγἠσε- 
τε το χαρακτήρα δίπλα στον αντῖ- 
στοιχο πίνακα ελέγχου του καθε- 
νός, Αμέσωςανοίγει ἑνα παράθυρο 
που σας δείχνειτη λειτουργικότητα 
του µηχανοστάσιου, καθώς και τυ- 
χόν κατεστραμμένα µέρη. 


Οι αποθήκες εξαρτημάτων και 
τροφίμων χρησιμεύουν στην προ- 
σωρινἠ αποθήκευση διαφόρων χρή- 
σιµων πραγμάτων, ὅπως μπύρες, 
σάντουιτς, ὅπλα κ.Ἀπ. Τέλος το πι- 
λοτήριο εἶναιο χώροςτου σκάφους 
που ρυθμίζονται οἱ σχετικές λει- 
τουργἰες για τις πτήσεις του σκά- 
φους. 


Το ροάτου διαστημοπλοίου εἶναι 
ἑνα αυτοκινούμενο ὀχημα, που 
μπορεί να κυκλοφορήσει µέσα 
στους δρόµους των πόλεων αλλά 
και πάνω στις µη κατοικημένες πε- 
ριοχές των πλανητών. Ο χειρισμός 
του οχήματος εἶναι ακριβώς ο ἴδιος 
µε του χαρακτήρα. Μετο ροά µπο- 
ρεῖτε να επισκέφτεστετις αποθήκες 
που υπάρχουν στις πόλεις και να 
κάνετε τις απαραίτητες αγοραπω- 
λησίεςτων αγαθών που θέλετε. Ευ- 
τυχώς για σας, το όχημα αυτό δεν 
καταναλώνει, καύσιμα, αλλά προ- 
σοχἠ! Μην το παρατήσετε µεσ᾽ τη 
μέση του δρόµου γιατί ἡ.... τροχαΐα 
γράφει αλύπητα!!! Γι ᾿ αυτό το σκο- 
πὀ υπάρχουν αρκετά ρα] πας µέσα 
σε κάθε πόλη, ὀπου μπορεῖτε να 
αφήσετε το ὀχημά σας, χωρῖς να 


κινδυνεύετε να πληρώσετε πρὀστι- 
μο. 
Αλλά ας αφήσουμε την τροχαΐα 
και τα πρὀστιµα και ας περάσουμε 
να δούµε αναλυτικότερα τη χρησι- 
µότητα των μηχανοστάσιων καθώς 
και τις υπόλοιπες ενδείξεις του πι- 
λοτηρίου. Ὅπως εἶπα και πριν, Ὁ- 
πάρχουν 6 μηχανοστάσια που ε- 
λέγχουν τη συμπεριφορά του σκἀ- 
φους. Κάθε μηχανοστάσιο αποτε- 
λεΐται απὀ τέσσερις σειρὲς εξαρτη- 
µάτων και κάθε σειρά αποτελεῖται 
απὀ τέσσερα εξαρτήματα. Το πρώ- 
το, που εἶναι κοινό σε όλα τα µηχα- 
νοστάσια, ονομάζεται «οπἰτοἱ ποάρ 
(σύνδεσμος ελέγχου) και εἶναι και 
το πιο ακριβό, καθώς συντονίζει 
την όλη ομαλή λειτουργία η οποία 
φαΐνεται απὀ μία κάθετη γραμμή ᾱ- 


ριστερά των εξαρτημάτων. Ὅσο 
πιο ψηλἠ εἶναι αυτή η γραµµή, τόσο 
πιο καλάἀλειτουργείτο συγκεκριμέ- 
νοτµήµα του σκάφους. Τα υπόλοι- 
πα εξαρτήματα εἶναι λιγότερο ση- 
µαντικά και, αν καταστραφούν, 
μπορούν να αντικατασταθούν απὀ 
ειδικά εξαρτήματα γενικής χρήσης 
(που φυσικά κοστίζουν Φθηνότε- 
ρα). Εἶναι πολύ σηµαντικό να κρα- 
τιούνται σε καλἠ κατάσταση τα ε- 
ξαρτήµατα, γιατί διαφορετικά το 
διαστημόπλοιο δεν συμπεριφέρεται 
ομαλά και ξοδεύει πολύ περισσό- 
τερα καύσιμα. Ορίστε καιτι ελέγχει 
το κάθε μηχανοστάσιο. Τα Ἰλ/ατρ 
Ὀήνος ελέγχουν το μηχανισμό 
Ηνροιδραςο, τα 5υ0-0 Επα. ελἐγ- 
χουν τις στροβιλομηχανὲς του δια- 
στηµοπλοίου, το Ταείῖσαὶ ελέγχει 
µερικὲς απὀ τις λειτουργίες του πι- 
λοτηρίου, καθώς επίσης και τη λει- 
τουργία των 5ΦΠΠΟΥ, τα ΦΠο]άς ε- 
λέγχουν τις ηλεκτρομαγνητικές ᾱ- 


σπίδες του σκάφους καιτἐλοςτο ΡΙ- 


Ἰοίαας ελέγχει την όλη διαδικασία 
της πλοήγησης, 

Ας δούµε τώρα και τις ενδεῖξεις 
που βλέπετε στο οοΚκρῖἰ του δια- 
στηµοπλοίου. Κατ᾽ αρχἠν υπάρχει 
µία µεγάλη οθόνη, η οποία χρησι- 
μεύει σαν χάρτης, αλλά και σαν 
πιοπΙ(οι (όταν πολεμάτεμµε κάποιον 
πειρατή). Αριστερά της οθόνης 
βρίσκονται οἱ επιλογὲς που έχετε 
κατά την πτήση, ενώ πάνω απὀ αὖ- 
τὲς βρίσκεται η ἑνδειξη της ἕκτα- 


ΕΝΑ 6ΟΜΡώΤΕΒΗΡ 
γεμάτο 6ΟΝΜΡΟΤΕΒΗΘ 
ΕΝΑ ΟΟΝΡΟΤΕΒΣ 
γεμάτο προγράµµατα 
ΕΝΑ 6ΟΜΡὐΤΕΒΡΘ γεμάτο λύσεις 
για κἆἀθε σας πρὀβλημα 
ΕΝΑ Ο6ΟΝΜΡὐώΤΕΒΗΒ 
γεμάτο κατανόηση 
ΕΝΑ 6ΟΜΡΤΕΒΡΘ 
υπεύθυνο και συνεπές 
ΕΝΑ 6ΟΜΡώΤΕΒΡΘ κοντά σας 
και µετά τις αγορὲς σας σ 
ΕΝΑ 6ΟΜΡύΤΕΒΡΘ για σας 
ο... ΚΑ κος ο 


ρα φαηήκη ΏΕΑΙΕΗ, τυι1Ρ, ΑΜΘΤΒΑΏΟ, ΑΟΒΟ, ΑΤΑΒΙ, ΘΕΙΚΟΦΗΑ, 
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27. 


κτης ανάγκης (σε περίπτωση που 
εμφανιστεῖ κάποιος ανεπιθύµητος 
επισκέπτης). Δεξιά της οθόνης 
βρίσκονται οι ενδεῖξεις των καυσί- 
µων, της ισχύος των ὁπλων, της α- 
ντοχἠς των ασπίδων και της κατά- 
στασης του Ἠψροιφραςφ. Ακριβώς 
πάνω απὀ αυτὲς τις ενδεῖξεις υπάρ- 
χει ἑνας ψηφιακός μετρητής που 
σας πληροφορεί για την πιθανότη- 
τα επιτυχίας του Ἠνροιδραςθ. 

Το κάτω µέρος της οθόνης του 
ΦΤ καταλαμβάνεται απὀ την οθόνη 
του. οοπιρµίθ που διαθέτει το 
5ηΏοα και που αλλάζει σε οθόνη 
«ς4ΠΠΟΥ, όταν βρισκόσαστε σε ε- 
µπόλεμο. κατάσταση, ενώ δεξιά 
βρίσκονται οι καταστάσεις των µη- 
χανοστασίων, καθώς και ολόκλη- 
ρου του σκάφους. Ακόμη, στο κέ- 
ντρο της οθόνης υπάρχει το ρολόι 
του παιχνιδιού που δείχνει το χρο: 
νικό διάστηµα που ἔχετε παίξει. 


ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ 
Τ0 ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ 


Καιρός εἶναι να περάσουμε απὀ 
τη θεωρία στην πράξη. Καθῖστε α- 
ναπαυτικά στην καρέκλα του πιλο- 
τήριου και αμέσως θα εμφανιστεί 
μία επιλογή (προς το παρὀν) µπρο- 
στάσας,η ΝΑΝΙΟΑΤΕ. Κάντε εἰϊοκ 
σ᾿ αυτήν και αµέσως θα εµφανι- 
στούν απὀ κάτω οι ΜΑΡς, Γ1ΕΤ- 
ΟΕΕ και δΕΤ ΝΝΑΒΡ. Η ΜΑβρς σας 
δίνει πληροφορίες για οποιοδήποτε 
ηλιακό σύστημα, πλανήτη ἡ πόλη. 
Η ΠΙΕΤΟΕΕ ξεκινάει τη διαδικασία 
απογείωσης του διαστημοπλοίου, 
ενώ η 95Εἱ ΝΛΙΑΒΡ φορτώνει τις µη- 
χανές µε ενέργεια, προετοιμάζο- 
ντάς τις για ενδοηλιακἁ και τα τα- 
ἔίδια μεταξύ των ηλιακών συστημά- 
των. Τα µεν πρὠτα γίνονται μέσα 
σε ἑνα ηλιακὀ σύστημα μεταξὺ των 
πλανητών του και φυσικά δεν απαι- 
τοὺν τη χρήση των Ἰλίατγρ Ὠήνος, 
ενώ τα δεύτερα γίνονται ανάμεσα 
στα ηλιακά συστήµατα. Για να τα- 
Ειδέψετε µέσα στο ηλιακὀ σύστημα 
θα πρέπει να απογειωθεῖτε και να 
διαλέξετε την επιλογἠ 5ἱΒ-Γ1ΟΗΤ 
που θα εμφανιστεί. Αμέσως στην 
κεντρικἡ οθόνη του σκάφους θα 
εμφανιστεῖ ο χάρτης του ηλιακού 
συστήµατος και εσείς θα πρέπει να 
διαλέξετε τον προορισμὸ σας κά- 


νοντας. οἶϊεκ στην κουκίδα του 
πλανήτη που θέλετε. Αντίθετα, για 
να αλλάξετε ηλιακὀ σύστημα θα 
χρειαστεί να ταξιδέψετε στα ειδικά 
σημεία του ηλιακούὺ συστήµατος 
που ονομάζονται λίατρ ροῖπίς και 
κατόπιν να ενεργοποιήσετε το µη: 
χανισμὸ Ώψροιδραςς, διαλέγοντας 
την επιλογἡ ΡΟ ΜΙΑΕΡ. Μπορεΐτε 
όμως να πραγµατοποιήσετε Ηνρο- 
φρᾶςο, χωρὶς να ἔχετε φτάσει στα 
Ψ]ατρ ροῖπἰς αλλά προσοχή γιατί 
τὀτευπεισέρχεταιο παράγοντας τύ- 
χη. Το αν θα γίνει η µεταφορά ἡ όχι 
εξαρτάται απὀ την πιθανότητα που 
φαϊΐνεται στο πάνω δεξὶ µέρος της 
οθόνης. Επίσης, αν η μεταφορά γί- 
νει, τότε η πιθανότητα να φτάσετε 
στο ἴδιο Ἰλ/ατρ ροϊπί απ᾿ όπου ξεκι- 
νήσατε μειώνεται στο ελάχιστο. 
Αυτό πρέπει να το προσέξετε, Ιδιαῖ- 
τερα στην αρχἠ, ὁπου δεν θα έχετε 
την ευχέρεια να πολεμάτε και να 
εξουδετερώνετε τα αντίπαλα σκά- 
Φη. Ἑνα ἆλλο πράγµα που πρέπει 


:ναπροσέξετε εἴναιτα καὐσιμά σας. 


Θα πρέπει πάντα να ἔχετετην απα- 


- 


ΕΡΜΗ η 


εδης 


-- 


΄Ἔογςϱ θέα] - 


ραΐτητη ποσότητα καυσίμων, ὀχι 
µόνο για το ταξίδι αλλά και για τις 
τυχόν δυσκολίες που θα συναντή- 
σετε στο δρόµο σας. Ευτυχώς το 
ροὰ µπορεί να αποθηκεύσει και καύ- 
σιµακαιθα σας συμβούλευα, τουλά- 
χιστον στα πρὠτα ταξίδια, να έχετε 
πάντα ἕνα φορτίο, γιατί, αν μείνετε 
στη µέση του διαστήματος µε άδεια 
ρεζερβουάρ, θα αναγκαστεΐτε να 
περιμένετε τουλάχιστον µία ώρα 
για εναἑριο εφοδιασμό, πράγμα 
που μπορεῖ να σας κοστίσει ακριβά. 
Επίσης, µην ξεχνάτε ὁτι όλα τα ο- 
πλικά σας συστήµατα, καθώς και οι 
ασπίδες σας ξοδεύουν καύσιμα, ΥΙ ᾽ 
αυτὸ Φροντίστε να βρἰσκονται 
στην καλύτερη δυνατἠ κατάσταση, 
ἔτσι ὦστε να αποφύγετε άσκοπη 
σπατάλη. Και ἑνα κόλπο που µπο- 
ρεῖτε να εφαρμόσετε στην αρχή για 
ναμάθετετη συμπεριφοράτου σκά- 
Φους σας εἶναι να ταξιδεύετε χωρίς 
φορτίο. Οι πειρατὲς δεν πρόκειται 
να σας επιτεθούν και ἔτσιθα μπορξ- 
σετε να δοκιμάσετε όλα ὁσα εἶπα 
παραπάνω. 


εΊςσε σας ἹἸ 
ου. 


ϱ! ΠΕΙΡΑΤΕΣ 


Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
σας, αν µεταφἑρετε εμπορεύματα, 
εἶναι πολύ πιθανό να έχετε επισκὲ- 
ψεις απὀ μερικούς πειρατές, οἱ ο- 
ποίοι ἔχουν σαν στὀχο την κλοπἠ 
του φορτίου σας. Γι᾽ αυτό και δε 
διστάζουν καθόλου να σας επιτε- 
θούν. Κάθε φορά μπορεΐ να σας ε- 
πιτεθεῖ το πολύ ἑνας πειρατής (αυ- 
τὸ εἶναι καλό ἡ κακὀ άραγεῬ) που 
δυστυχώς για σας καιπιο ευέλικτος 
εἶναι και καλύτερα όπλα διαθέτει. 
Οἱ πειρατές σας επιτίθενται µόνο 
κατά τη διάρκεια ενδοηλιακὠν τα- 
ξιδιών (π.χ. απὀ ἕνα Ν/ατρ ροίηί σε 
ἑνα πλανήτη) και µπορείτε νατους 
πολεμήσετε, να τους αγνοήσετε 
(πράγμα που δε σας συνιστώ γιατὶ 
ξέρουν πολύ καλό σημάδι!) ἡ να 
τους μιλήσετε. Για να γίνουν λα τα 
παραπάνω θα πρέπει να διαλέξετε 
την επιλογή ΤΑΟΤΙΟΑΙ., που εμ- 
φανίζεται στον αριστερὀ κατάλογο 
κατά τη διάρκεια κάθε ενδοηλια- 
κής. μετακίνησης. Μόλις κάνετε 
οἶο. στην επιλογή, εμφανίζονται 
απὀ κάτω οι εξἠς τέσσερις: ὀΕΤΤΙ- 
ΦΟΝ, ΟύΝ5, 9ΗΙΕΙΏ5 και 
ΟΟΜΜ.Η πρώτη επιλογἠ εκτοξεύ- 
ει το φορτίο σας στο διάστηµα, σε 
περίπτωση που δεν μπορεΐτε να ᾱ- 
ποφύγετε τον πειρατή. Η δεύτερη 
επιλογἡ ενεργοποιεῖ τα οπλικἁ συ- 
στήµατα του διαστημοπλοίου, ενώ 
η επόμενη ενεργοποιεΐ τις ασπίδες 
του. Τέλος η επιλογἡ ΟΟΜΜ χρη- 
σιμεύει στην επικοινωνία µε τον ε- 
πίδοξο πειρατή. Αυτή η επιλογή εἷ- 
ναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατὶ κα- 
θυστερεὶ την επίθεση του εχθρού 
σας, ενώ εσεὶς συνεχίζετε να ταξι- 
δεύετε προς τον προορισμό σας. 
Αν εἶστε τυχεροί και φτάσετε πριν 
ανοΐξει πυρ ο αντιπαλὀς σας, τότε 
μπορεΐτε να προσγειωθείτε άφοβα, 
µια και οι πειρατὲς δεν επιτίθενται 
ποτέαν βρισκόσαστεπάνω απὀ κά- 
ποιον πλανήτη (αυτό το κόλπο ἔχει 
χρησιμοποιηθεί πολλές φορὲς και 
απὀ τον γράφοντα). 


Αν αποφασίσετε να πολεμήσετε 
τον πειρατή, θα πρέπει να μάθετε 
να χρησιμοποιεῖτε ΤΟ 5ΟΔΠΠΘΙ του 
υπολογιστή, που υλοποιείται µε 


«δύο ραντάρ. Το αριστερό ελέγχει 


την κατακόρυφη οπτικἠ γωνία, ενώ 


-- 
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το δεξί την πλάγια. Εἶναι οπωσδή- 
ποτε αρκετά δύσκολο να συνηθἰσε- 
τε αυτού του εἴδους τα 56άΠΠΘΙ {ει- 
δικά αν στο παρελθὀν εἶχατε παϊξει 
ΕΙΙΤΕ), γι᾿ αυτό και το δυσκολό- 
τερο σημεῖο της μάχης σας µε τον 
πειρατή εἶναι να τον φέρετε στο 
πιοπίίοι του σκάφους σας. Μόλις 
τον φέρετε μπροστά σας θα πρέπει 
να τον πετύχετε τουλάχιστον 5-6 
φορὲς για να σκοτωθεῖ - η κατά- 
σταση του πειρατή Φαίνεται κάτω 
απὀ την ταυτότητά του στο χώρο 
της οθόνης του υπολογιστή του 
σκάφους. Το κακό εἶναι ότι οι πει- 
ρατὲς κινούνται πολὺ γρήγορα και 
συνήθως σας επιτίθενται απὀ πίσω, 
δυσκολεὐοντάς σας πάρα πολύ. 
Θα πρέπει να εξασκηθείτε πάρα 
πολὺ στις μάχες, πριν δοκιμάσετε 
να κἀνετετο πρὠτοσας σημαντικό 
ταξίδι στο διάστηµα, για να µην 
κινδυνεύετε να χάσετε φορτίο και 
λεφτά για την επισκευἠ των ζημιών 
του διαστημοπλοίου. 


ϱ1 ΠΟΛΕΙΣ 


Για να μπορέσετε να επιζήσετε 
στοπαιχνίδιθα πρέπει να µάθετενα 
κυκλοφορεῖτε µέσα στις πόλεις. 
Κατόπιν θα πρέπει να μάθετε τι ᾱ- 
ντιπροσωπεύει το κάθε κτήριο που 
βλέπετε. Ὑπάρουν εστιατόρια, 
Φαρμακεία, αποθήκες εμπορεύσι- 
µων αγαθών, τράπεζες, Ραϊκίπας, 
µεταφορεΐς, αποθήκες  ανταλλα- 
κτικὠν και ξενοδοχεία. Ας δούµε 
αναλυτικἀ τη χρησιμότητά τους. 


Τα εστιατόρια έχουν τρόφιμα 
αλλά όχι μὀνο αυτό! Εκεί µέσα γί-. 
νεται κάθε λογής' λαθρεμπόριο. 
Μπορεΐτε να αγοράσετε εξαρτήµα- 
τα απὀ μία αποθήκη και να τα που- 
λήσετε µέσα στα εστιατόρια µε δι- 
πλάσιο ἡ ακόµα και τριπλάσιο κρ- 
δος. Επίσης, απὀ τα εστιατόρια 
µπορεΐτε να αγοράσετε χάπια, Τα 
οποία μπορούν να σας κρατήσουν 
ξὐπνιους πολλἠ ώρα (χρήσιμο για 
τα μακρινά χερσαία ταξίδια) ἡ να 
σας τονώσουν τη δύναμη. Προσο- 
χἠ ὁμως γιατί όλα αυτά επηρεάζουν 
επικίνδυνα την υγεία σας, την ο- 
ποία πρέπει να προσέχετε τακτικά 
για να αποφύγετε εκπλήξεις του τύ- 
που ΟΑΜΕ. ΟΝΕΗ! 


Τα Φαρμακεία διαθέτουν µια εἰ- 
δικἠ ένεση η οποία αποκαθιστά 
σχεδόν ολοκληρωτικά την υγεία 
σας, αν αυτἠ βρίσκεται σε άσχημη 


κατάσταση (π.Χ. μετὰ απὀ χρήση 


ναρκωτικών ἡ μετά απὀ κάποια μά- 
χη). Επίσης τα Φαρμακεία διαθέ- 
τουν ἑνα εἶδος ασπίδας, που σας 
προστατεύει σημαντικά, καθώς και 
ἑνα ὁπλο (1) για να αντιμετωπίζετε 
τους ληστές που σας επιτίθενται 
στο δρόµο. 

Οἱ αποθήκες εμπορεύσιμων α- 
γαθών εἶναι το κλειδί για την επιτυ- 
χία σας στο εμπόριο. Στις αποθήκες 
αυτὲς γίνονται οι συναλλαγές σας 
µε προϊόντα άλλων συστηµάτων. 
Κάθε αποθήκη ἐχει ἑνα χώρο διαθέ- 
σιµο, στον οποίο µπορείτε να απο- 
θηκεύσειε προσωρινά μερικά ε- 
μπορεύματα που πρὀκειται να χρη- 
σιµοποιήσετε αργότερα. Σε κάθε 
ηλιακό σύστημα οἱ τιμὲς των αγα- 
θών διαφέρουν και γι αυτό στην 
αρχἠ θα πρέπει να εντοπίσετε ποιά 
ηλιακά συστήµατα ἔχουν φθηνά 
προϊόντα και ποιά ὀχι. Για να σας 
βοηθήσω σας λέω ποιά προϊόντα 
ἔχουν τις μεγαλύτερες διαφορέστι- 
μών; ἀτοίάς, 5ΙςΠἱρ5, απἰ(πιαί{οι και 
πι]ίατανς. Επίσης, κάθε φορά που 
κάνετε επίσκεψη σε µια καινούργια 
πόλη, καλό εἶναι να ελέγχετε αμὲ- 
σως την αποθήκη της (εδώ πρέπει 
να πω ότι σε κάθε πόλη υπάρχει 
µόνο μἰα αποθήκη προϊόντων), για- 
τί υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν 
φορτία απὀ παγωµένους αποϊκους, 
τα οποία πρέπει να μεταφερθούν το 
συντομότερο στην αποικία που χτῖ- 
ζεται. 

Οι τράπεζες χρησιμεύουν στη δι- 
ακίνηση των μετρητών σας, καθώς 


και στη µεταφορά των χρημάτων 
σας σε ἀλλα ηλιακά συστήµατα. Κά- 
θε ηλιακό σύστημα ἔχει το δικό του 
τραπεζικό σύστημα και, επειδή εἷ- 
ναι επικἰνδυνο να κουβαλάτε μαζί 
σας μεγάλα ποσά χρημάτων λόγω 
ληστών, καλό εἶναι να καταθέσετε 
τα περισσότερα απὀ τα κέρδη σας. 
Μη ξεχνάτε όμως να μεταφέρετε ὁ- 
σα σας χρειάζονται κάθε φορά που 
πρὀκειται να αλλάξετε σύστημα. 

Τα ρατίπας εἶναι εἰδικοί χώροι, 
ὁπου μπορεῖτε να παρκάρετε το ὁ- 
χημά σας αποφεύγοντας τις ανεπι- 
θύμητες κλίσεις της τροχαίας. Ε- 
πειδἠ στα ρατκίπας» υπάρχουν και 
άλλα οχήματα που εἶναι ακριβώς 
τα δια, Φροντίστε να παρκάρετετο 
ὀχημά σας µε διαφορετικό τρόπο 
ἐτσι ὦστε να ξεχωρίζει απὀ τα ἆλ- 
λα. 

Υπάρχουν δύο εἴδη μεταφορών: 
µέσα στην πόλη και μεταξύ πόλε- 
ων. Προσέξτε ότι δεν εἶναι απαραῖ- 
τητο να υπάρχουν μεταφορείς σε 
άλλη πόλη του πλανήτη. Αυτό ση- 
μαΐνει ότι για να επισκεφθείτε την 
πόλη θα πρέπει να πάτε µετο ὀχημά 
σας διασχίζοντας ακατοϊκητες πε- 
ριοχὲς του πλανήτη. Κατά τοταξῖδι 
σας αυτὀ ο χρόνος κυλάει ΄με τε- 
τραπλάσια ταχύτητα απὀ το κανο- 
νικό και γι ᾿ αυτὸ φροντίστε να ἔχε- 
τετα απαραϊτητα τρόφιμα µαζίσας. 
Για να πραγµατοποιήσετε ἑνα τὲ- 
τοιοταξίδιθα πρέπει να κατευθύνε- 
τετο ὀχημά σας προς μία άκρη της 
πόλης και να προχωρεΐτε συνέχεια. 
Μόλις διανύσετε κάποια απὀστα- 
ση,το σκηνικό θα αλλάξει και εσεῖς 
θα βρεθείτε οδηγώντας στην επιφά- 
νεια του πλανήτη. 

Οι αποθήκες ανταλλακτικών 


περιέχουν εξαρτήματα (όχι όμως 
κατ’ ανάγκη όλα - αυτό εξαρτάται 
απὀτην οικονοµικἠ κατάστασητης 
πόλης) για τα μηχανοστάσιἁ σας 
και υπάρχουν σε κάθε πόλη εκτός 
από τις ὑποανάπτυκτες. Οι τιμὲς ε- 
ξαρτώνται απὀ την οικονομία του 
ηλιακού συστήµατος. 

Τέλος, τα ξενοδοχεία διαθέτουν 
δωμάτια για ξεκούραση και σὶγου- 
ρο ὑπνο! Αν αυτό σαςπαραξενεύει, 
σας πληροφορώ ότι, αν δοκιμάσετε 
να κοιµηθεῖτε ἔξω στο δρόµο, θα 
σας ξαφρίσουν οιληστὲς! Προσοχή 
λοιπόν πού κοιμάστε! 


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
»υΝ006 ΜΕ Τ0 ΕΤΕ 


Οπωσδήποτε µια σύγκριση ανά- 
µεσα στο ΦυπΏοα και στο Ε/Ιίο εἶναι 
αναπόφευκτη, µια και το αντικεϊµε- 
νο των παιχνιδιών εἶναι σχεδὀν το 
ἴδιο. Αρχίζοντας µε τα υπὲρ του 
5ιηΏοα βρίσκουμε ὅτι έχει σαφώς 
βελτιωμένο ααπῃε ρίαν µε πολὺ πε- 
ρισσότερα πράγματα να κάνει κα- 
νεῖς. Το ΦυπΏοα υπερέχει ακόµη 
στα γραφικά που εἶναι κλάσεις ᾱ- 
νώτερα απὀ εκείνα του ΕΠίο αλλά 
και στον ἠχο ὀπουθα μπορούσα να 
πω ὅτι εἶναι απὀ τους καλύτερους 
που ἔχω ακούσει σε αἀνοπίωτο 
4αΠ1ΆΘ. Το μοναδικὀ μειονέκτημα 
που ἐχειτο ΦιηΏοα εἶναι η υπερβο- 
λική δυσκολία κατά τις μάχες µε 
τους πειρατές και η εὐκολη κατα- 
στροφή του σκάφους που κάνει το 
παιχνίδι αρκετά εκνευριστικὀ. Πά- 
ντως συγκρίνοντας τα δύο παιχνἰ- 
δια γενικά εἶναι αναμφισβήτητη η 
ανωτερότητα του ΦυηΏοα, που ἆλ- 
λωστε ἦταν κάτι το αναμενόμενο. 


Η ελευθερία της έκφρασης εἶναι το ανεκτίµητο δικαίωµα 
κάθε μουσικού. Και τα όργανα που παίζει δεν πρέπει να 


βάζουν φραγμούς στη φαντασία του. 


Αυτά πιστεύει η ΚυΒΖΜΕΙΙ. που έχει δημιουργήσει το 


Κ 250 και τώρα τη σειρά 1000 
και το ΕηδεπιδΙο ἀΙ8πάε 


Με το ΚΙΒΖΝΝΕΙΙ 250 ἡ το 250 ΒΜΧ 
(η έκδοση του Κ 250 σε {80Κ), έχετε 
στη διάθεσή σας 341 ριθ58ί5, 
φτιαγμένα απὀ 96 ξεχωριστούς 
ήχους οργάνων όπως το 
πασίγνωστο Κιωιζννθί! Ξ{8Πάθ 
ΡΙ8ΠΟ καθώς και πάρα ων 
άλλους ακουστικούς 
ηλεκτρικούς και 
ηλεκτρονικούς ήχους. 


---ῃἶῃα-... -- το τν. αν 
-ᾱ δ υγ : 
αι ο ασ δα 
να 
ου ων, 


Ρἰ8πο, µονάδες που θα σας στο ελευθερία στη 
δηµιουργία, που δε φανταστήκατε ποτέ και σε τιµή που τα 


κάνει τώρα προσιτά σε κάθε Μουσικό. Τα ΚΗΒΖΜΕΙΙ. είναι 


πραγματικά ασυναγώνιστα. Αυτό προκύπτει και από τα 


ἰβ8ἱ5 που έγιναν από διάφορα έγκυρα διεθνή ειδικά 
περιοδικά για ΚεγΏοβίά5, 


19 φωνές, 12 έξοδοι ρο]γΙίπιοιαἰ/Κ 250 ΚθγΌοαίά: ξύλινο πλήκτρο, βαρυκεντρισµένο, (τύπου πιάνου) 88 πλήκτρα 
. 100 6ο/ΜΙΟΙ. Ιπ, Ουῖ, ΤηΠι, 16 κανάλια πολυφωνικά ({ωἱ! ροΙγρΠο- 
και ογοίθ Μοσθ5, Ανεξάρτητος έλεγχος λειτουργιων σε κάθε κα- 
ανταποκρίνεται σ᾿ όλα τα οοπίπυου5 οοΠΙΓΟΙΙΘΙ5/ 15 ΙΓ8ΟΚ5, 12.018 
584υθηοΘ/ µε Μἰκ Βοβίά και Μυ!θ, 9οἱο, ΡυΠΟΠ {π/ου!, (Θοοίά και 
ΚΗΖ -5 ΚΗΖ 5απιρΙε:, Ί4 φθπιρ!ίηᾳ Γ8ἱ65, 6 5ΕπΙρΙίΠΟ πιοςθς, 31 
στο ΚθγΡοβ/ά, 10 έως 100 δευτερόλεπτα δείγματος, /υἱ! θά/ήπο 
Η ΦΙΡΕΒΑΜ ! διπλασιάζει τη µνήµη και η ΞΟΡΕΒΑΜ ΙΙ την 
πλασιάζει/ 18 δἱ: /Ιοβίίπᾳ ροἱηὶ (βδοἱμίίοη διαθέσιµα 40 ΚθγΏο8/ά 
5θίυρ5 και 48 θῄθοῖς 5είυρ5/341 ρ/β5θἰ5/Αάν8ποθά ΚθγΏοβ/ά 8πά 
ἰηδίτυππεπί θ1ίοι {8οἱ/Μ1ἱ65. 


γε]ος|(γ-5θης!(νθ/ δυναμική περιοχή 
πἰοίιγ ρθ/ οπΒπηθ!), ΟπΙΠί, Μι 

νάλι, δέχεται ροἱγρ/θακυ/θ και 

γότες, Ὀδίίθη/-08οκθά ΒΑΜ 

ΡΙ8Υ-Ό8οκ µέσω ΜΙΟΙ/50 

δείγµατα ταυτόχρονα 

οβρθ/ἱ65 

τετρα 


ών νε η ΕΕ Ἐν λλὰ ν ὸ τν ἳ 


Σας δίνει αυθεντικούς ήχους ΚυΒΖΝΜΕΙΙ µε 


περισσότερες φωνές και προγραμµατιστική 
ισχύ - περισσότερη δημιουργική 
ελευθερία απ᾿ ότι φανταστήκατε 
ποτέ! Με τις λειτουργίες 
«ΡΙ8Υ», «Οοπηρίιεά Εῄθοί5» 
και «Μοάυἱα: ΕαΙῑπα», 
µπορεί ν᾿ ανταποκριθεί 

σ᾿ οποιαδήποτε ανάγκη 
επεξεργασίας ήχου κάθε Κ 1000 


θχρ8Πά6Θ/ εἶναι ολοκληρωμένο συνθεσάιζερ, που 
σας δίνει ήχους και συνδυασμούς ίδιους µε το θρυλικό 
ΚυΒΖΝΜΕΙΙ 250 - µε πολύ χαμηλό θόρυβο και υψηλή δυναμική 
περιοχή. Υπάρχουν ακόµα 64 θέσεις µνήµης και για τους δικούς σας 
ήχους. Κι όλα αυτά χάρη στην προχωρημένη τεχνολογία ΝΙ.9ἱ που επέτρεψε 
σ ένα µόνο τσιπ να περιέχει όλη αυτή την ισχύ 


Το καταπληκτικό αυτό μουσικό όργανο 
µπορεί να αναπαράγει τον ἠχο ενός πιάνου 
κοντσέρτου µε απίστευτη ακρίβεια ή ακόµα 
ηχηρά έγχορδα, ζωντανά πνευστά, 
µεγαλειώδεις πολυφωνικές χορωδίες... 
᾿Εχει µία σειρά από τους περίφηµους 
ήχους του ΚΟΒΖΝΝΕΙΙ 250,ένα ΚθγΌοΒιά 
με 76 βαρυκεντρισμµένα, δυναμικά (τύπου 
πιάνου) πλήκτρα - και ο χειρισμός του εἶναι 
πάρα πολύ εύκολος. 


Τθνότες, δυναμικό - 
βαρυκεντρισµένο κλαβιέ, 24 
φωνές πολυφωνία, 100 έτοιμοι 
ἠχοι και συνδυασμοί ποιότητας 
Κυπσνθί! 250, επιλεγόµενο 
οποΓῦ5, ἰγθπιοίο, νἱοιαϊο, ΜΙΌἱ 
Ιπ/ΟυΜ/ΊΠη/, Θυφίαίη και 
Φοκίθηυἰο πετάλια, 2 ηχεία 
212 ΥΝ8ΙΙ5 5ίΘ/ΘΟ ενισχυτή 


24 φωνές: 1000 ΡΧ, Κ 1000/20 φωνές; 10900 ΟΧ, 1000 
ΗΧ. Δυναμική περιοχή: 100 6β/Ολ. αρµ. παραμόρφωση 
0350/0Ρυ: 68.000 (Μοϊοτοϊϐ)/Φαπηρίς /οιππαί: 16 Ρἱί 

/Ιοβίίπο ροἱηί, 7 φορές ονειδαπιρἰεά, 17 Ρἱ4 Ό/Α 
µετατροπείς/ ΄᾿Εξοδοι 9ί6/8ο/Μίαί: (η, Ου!, ΤηΠΙ, ΟπΊπΙ 
και πιυί λειτουργίες ({ω!! ππυ]ὑΜπιριαἱ οβρθῦΙΗ(88]/ 
Ελεύθερη µνήµη για 64 προγράµµατα µε µέχρι 4 Ι8γθ/5/ 
φρί5/Οοπιρυίθ Ιπἰθήαοθ: Οὐθοί Μονθι πρόγραµµα για 
οΗ-Ιίπθ αποθήκευση ΒΑΜ δεδοµένων για Αρρίθ 
Μθοίπίοδη (ραἰσᾳθς, νθἰοσο(ίγ και ΜΙΌΙ ρ/ΟΦΓ8ΠΙ ΠΠ8Ρ5, 
γενικές παραμέτρους). Ακόμα προβλέπεται γραφική 
οθόνη µε το εµπρός τµήµα του 1000 για έλεγχο απὀ το 
Κθγβροαιά ἡ το ποντίκι 


Τινα πρωτοπεί κανείς γι αυτό το 
«θαύμα» της τεχνολογίας. 
Εἰναι σαν να έχεις µια τέλεια συµ- 
φωνικἡ ορχήστρα στα χέρια σου. Το 
λιγότερο που μπορώ να πω για το 
κυΗΖΜΕΙ.. 

Στέφανος Κόρκορης 


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ο) 
Σόλωνος 119, 106 78 Αθήνα, τηλ.: 3628541, 3619749, 9643329, 36439434,ΤιΙ Χ: 222714 1ΥΒ 4Β 


1 (1) ο ΒΑΦΤΑΝ (ΜΛΟΝΕ) 

2 (8) | ΤΗΕ ΕΙΙΝΤΡΤΟΝΕΡ 
(ΘΕΑΝΟΡΙ ΑΜ) 

3 (9) ! ΒΕΥΟΝΡ ΤΗΕ ΙΟΕ 
ΡΑΙΑΟΕ (ΕΤΕ) 

4 (10) 1! οΥΒΕΕΝΟΙΟ 

-  -ὃὲ 

5 (5) 9 ΡΑΝ ΡΑΕΕ Π /ΒΟΙΝ 

6 (9) | ΗΥΘΤΕΒΙΑ ϱΟΕΤΠΝΑΙΕ 
ΡΗΟΙΕΟΤΟ) 

Τ(0 " ΟΟΜΒΑΤ 5ΟΗΟΟΙ. 
(ΟΟΕΑΝ) 

8) 3 ΤΑΒΟΕΤ ΒΕΝΕΟΑΡΕ 
(ΜΑΟΙΝΕ) 

9 () | ΑΜΚΑΝΟΙΟ Π (ΜΑΟΝΕ) 

10 (0 " ΥΕΤΙ (ΗΕΝΡΟΝ) 


ΣΑΤΑΗΙ 5 


1 (4) | ΡΟΝΟΕΟΝ ΜΑΦΤΕΗΒ 


(ΜΙΟΒΞΟΕΤ 

2 (9) ! ΟΑΕΒΙΕΕ 
ΟΟΜΜΑΝΟ 
(ΑΛΙΝΒΙΟ) 

3 (1) | τετ ΡΒΙνΕ 
(ΑΟΟΟΙΑΡΕΙ 

4 (5) Ι ΒυςοΥ ΒΟΥ (ΕΠΕ 

5 (6 Ἱ ΙΓ ΑπΟΗΕΡυ 
ΟΑΡΤΑΙΝ ΒΙ0ΟΡ 
[Ρ95ΕΒΕ) 

6 (10) 1. 8ΙΡΕ ΑΗΜΕ (00) 

7 () ο ΒΕΥΟΝΡ ΤΗΕ ΙΟΕ 
ΡΑΙΑΟΕ (ΗΠΕ] 

δ(  ΘΙΕΨΙΝΡΕΗΒ 
(ΜΑΞΤΕΑΤΗΟΝΙΟ) 

9 (6) | ΤΗΕ ΕΠΙΝΤΘΤΟΝΕΘ 
(ΟΒΑΝΟ 5ἱΑΜ) 

10 (.) 3. ΕΙΗΕ ά ΕΟΕΟΕΤ 
(Πτυς) 


(ο). Σταθερό (1): 'Ανοδος 

(4): Πτώση (Χ): Νέο 

Οἱ αριθμοί µέσα σε παρένθεση 
δηλώνουν τη θέση του προγράµµατος 
τον προηγούμενο µήνα. 

ϱ Το δελτίο µε τις επιλογές σας για 
το ΤΟΡ ΑΜΕΟ βρίσκεται στη 
σελίδα Ἱ]. 


ον νά, 


ΗρΡΜΕ Επ θά 168 


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 


ΣΟΞΟΝΝΟΡΟΒΕ 


1 (1) ο ΒυςΟΥ ΒΟΥ (ΕΠΕ 
2 (9) Ι ΑΝΑΒΟΒΥ (ΗΕΝΦΟΝ 
3 (). Ἱ. Ο«ΥΒΕΕΝΟΙΟ (ΗΕΝΡΟΝ) 
4 (10) 1. ΡΑΟΙΑΝΟ (000ΗΦΙΝΑ) 
5 (5) 9 ΟΟΜΒΑΤ ΔΟΗΟΟΙ. 
(Ο6ΕΑΝ) 
6(9) 1 ΒύΒΒΙΕ ΒΟΒΡΙΕ 
(ΠΒΕΒΙΒΟ) 
ΤΑΒΟΕΤ 
ΒΕΝΕΕΑΡΕ (ΜΑΟΙΝΕ) 
ΤΕΘΤ ΡΗΒΙΝΕ 
(ΑΟΟΟΙΑΌΕΙ 
ΘΤΗΕΕΤ ΘΡΟΗΤΕ 
ΒΑΘΚΕΤΒΑΙΙ. (ΕΥ) 
ΒΑΘΤΑΝ (ΜΑΘΙΝΕ) 


τας 
δ 3 
Άθω. 
100 3 


ΝΑΜΡΤΗΑΟ 


1 (1) ο ΕΕΝΕΟΑΡΕ (ΜΑΘΙΝΕ) 


2 (9)! ΑΗΚΑΝΟΙΟ Π (ΜΑΟΙΝΕ 
3 (5)! ΤΕΤΗΙ6 (ΜΑΒΟΒΑΟΕΤΙ 
4 (2)! ΡΑΝ ΡΑΕΕ Π/ΗΟΙΝ 
(18). 5 (1. ΒΑΘΚΕΤ ΜΑΦΤΕΝ 
12 (10) | ΙΚΑΗΙ ΥΝ)ΑΒΗΒΙΟΕΣ (ΕΙΤΕ) (ΟΥΝΑΜΙς -ΜΑΟΙΝΕΙ 
13 (15) ! ΜΑΕΟΒΗ 34 (:0βΙΟΙΕΙΡ) 6) " ΤΑΕΟΕΤ ΚΕΝΕΘΑΡΕ 
14 (19) | ΑΤΗΕΝΑ (ΙΜΑΟΙΝΕ) (ΜΑΟΙΝΕ) 
15 (16) Ἱ ΤΗΕ ΒΑΗΗ’5 ΤΑΙ Ε (ΕΙΕΟΤΗΟΝΙς 79 3 κΑκνον (ΕΠΙ 
ΑΗΤΟ) ΓΕΑΜΘ 
16 (19) | ΨΝΙΖΒΑΙ 1. (ΟΟΕΑΝ) δ() " ΒΟΒΒΙΕ ΒΟΒΒΙΕ 
17 (19)! ΜΑΤΕΗ ΡΑΥ Π (ΟΟΕΑΝ) (ΗΒΕΡΙΑΟ) 
18 (3 ΑΟΤΙΟΝ ΕΟΒΟΕ Π (ΨΙΕΟΙΝ) φ(.)" ΒυΟΟΥ ΒΟΥ πε 
19 (3 ΤΑΒΟΕΤ ΒΕΝΕΑΡΕ (ΙΜΑΟΙΝΕ) Σ 
20 ()" 6ΙΡΕ ΑΗΜΕ (00) 10 (.) Ἱ ΧΑΟΣ (ΑΟΟΟΦΟΕΠ 


Ρρυι 


ΘΙΙΑΗΤΙΤΥ 93 


ΜΕΙΟΗΤ 


εθκο ᾗ, 


νοκ κ --- ἤ 
ΦΟΜΤΙ 


εηςς αν 
ΑΙ - ΔΙ α1πστιε πι) 


Το κύριο χαρακτηριστικὀ Των 
(Οατίς µας αυτό το µήνα εἶναι Οἱ 
αρκετές νέες εἴσοδοι στις τελευταίες 
θέσεις των πινάκων. Αυτό γιατί Τα 
νέα παιχνίδια εἶχαν μάλλον λίγες 
προτιμήσεις. Πάντως, υπάρχει µια γε- 
νικότερη τάση ανανέωσης στα (0β5 
µας - σημάδι της νέας περιόδου που 
άρχισε. Περιμένουμε τις προτιμήσεις 
σας. 

Μέχρι τον ἆλλο µήνα, γειά χαρά. 


ιο ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ’! 
Μουςο ἀΜθ-ρίις -- 
ΌιΗΑΙ Ο 5Ο ΑΗΕ 
ῶ ή ΝΤ ... Φὼ 19.750 δρχ. 


Και πάντα καλύτερα... 
ΠΥΘΙΑ ΑΤ ο ΦΙΙΜ τεοο νρ 1814 


ΡΘΡ 
,. ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ. 


ΒΘ232 
οιοσκ 


Ρος 

ΜυιτιΙΟ 

ΜΕΜΟΒΥ 
ΕΤΗΕΗΝΕΤΝ 


ΕΤ ΟΑΗΟ 
ΑΟΟΕΙ ΕΒΑΤΟΒ 80286 1ΟΜΗΖ 
360ΚΒ ΕΙΟΡΡΥΡΗΝΕ 
πμ τα τοτή 12 ΜΒ ΕΙΟΡΡΥΡΗΙΝΕ 


σαν στο, 
ος επι ἑώκτοιρμμοι ο 180 6Ρ8568.000Ο 


ΚΕΥΒΟΑΒΟ 101 ΚΕΥΘ ΧΤ/ΑΤ 

80286, 12ΜΗΣ, 1ΜΒΒΑΜ 1Χ1.2ΜΒ ΕΟΟ, 

ΡΟΑ / ΗΙΦΗΒΕΦΟΙ υΤΙΟΝ ΜΟΝΙΤΟΒ Μουθε 9Μ6 15. Ευυ!τ5δι) ΡΗΙΝΤΕΒΗΒΣ 
ΡΑΒΑΙΙΕΙ -- 9ΕΒΙΑΙ --ΒΕΑἰ ΤΙΜΕ ΟιΟΟκ -- Μ5-005 ΌΧ22ΟΟ 220 0Ρ9Α3 ᾖ129.0003 


995.000 3 Ὀχρ400 360 0Ρ6Α3 149000" 
ΜΜ ΡΑΒΑΕΟΝ Ρ6/ΧΤ 


ΜΙΝΙ ΒΙΝ8 ΤυβΒο 
πο. 


Που περιλαμθάνει εκτός των άλλων και 
κάλυψη από 


σδεξιότητα ή σπειρία 
θλόθες σπό το δίκτυο της ΔΕΗ 
φωτιά 


κλοπή 
θεοµηνίες 
- λσνθσσμµένη κατοσκευή-σχεδιασμό 


ν ν Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την 
ΒΜΗΣ.ΊΜΒ.ΒΑΜ. : «τεος τοι ΙΝΤΕΒΑΜΕΒΙΟΑΝ 
2ΧΤ20 ΕΙΟΡΡΥ θΚ ΡΒΙΝΕ ς ορσ. κηοσάςς 
- ---ᾱ ---- αμα ον : ΦΦΙΝΤΕΚΑΜΕΒΙζΑΝκαι 
995.000" ΗΙΟΗ ΒΕΦΟΙυΤΙΟΝ ΜΟΝΙΤΟΒ -- ΟΟιΟΒΟΒΑΡΗΙΟ5 - ΜΜ µας! 
ΗΕΒΟυΙΕΡ -- ΡΙΑΝΤΒΟΝΙΟ5 -- ΒΕΑΙΤΙΜΕ Οἰοοκ -- 
ΡΑΒΑΙΙΕΙ. -- ΦΕΒΙΑΙ.ΡΟΒΤ -- 1ΟΜΗζΟΡυ -- 
768ΚΒΒΑΜ -- 1 ΕΙΟΡΡΥ ΡΙΦΚΡΒΙΝΕ -Μ5-05 : 
ΘΝ/.ΒΑΦΙΟ -- ΜΑΝύΑι5 


ΜΜ μμ 


ΙΑΞΕΗ ΡΗΙΝΤΕΗ 
ΦΜΑΗΤ ΜΟΡΕΗ» 6ΜΜ ΙΝΕΟΒΜΑΤΕ ΡΑΒΑΕΟΝ ὀ86 


389.000” 


80386, 16/20 ΜΗ7, 
2Μ8 ΒΑΜ 

1.2 ΜΒ ΕΙΟΡΡΥ 
ΡΙΦΚΡΒΙΝΕ 
ΡΑΡΑΙΙΕΙ ΡΟΗΤ 
ΦΕβΙΑἰ. 
ΡΟΗΤΜἘς-ΟΟ5Ξ 


ΑΠΟ 


300-1200 ΒΑυΟ 29,800" «ΜΜ -ΤΕΟΟ ΤΕΙΕΕΑΧ 550.000’ 


Φ00-2400 ΒΑυύΡ 99,950" 


ΛΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε. 238.000” 


ὡ Λἳ ΝΤ ει ...και πολλά ακόµη! 
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ΡΟΡΗΙ, 
ΡΚΛαΟΝ 


---τωιιορ'- 


Ε. απὀ τα πιο πετυχημένα 
ςοἶπ-ορς του 1987 ἦταν το “Ώουδὶο 
Όιασοπ” που προγραμματίστηκε 
απὀ την Τοςήπος ἆαραπ και κυκλο- 
Φόρησε απὀ την Ταἴίο. 

Για ὁσουςτυχὸὀν δεν θυμούνται τι 
εστί Ώουδ]ο Ὠτααοη, θυµίζουμε ὅτι 
εἶναι ἕνα παιχνίδι τύπου Βοποααἀρ. 
Οι κακοί έχουν απαγάγει την αγα- 
πημένη σας, και εσείς µόνος, ἡ µε 
κάποιον Φίλο σας, πρέπει να τη 
σώσετε και, όπως θα καταλάβατε, 
οἱ κακοί κάθε άλλο παρά συµφω- 
νοὺν µετην ιδἑα σας. Ἔτσιθα πρέ- 
πει να αντιμετωπίσετε καρατίστες, 
ροπαλοφόρους, γίγαντες, διάφορα 
φυσικά εμπόδια και στο τέλος τον 
αρχηγότης συμμορίας αυτοπροσώ- 
πως συνοδευόμενο απὀ το αυτόµα- 
τὸ του. 

Στα πλαϊσια λοιπὀν της συµφω- 
νίας που υπογράφηκε απὀ την 
Τοεῄῃπος δρᾶπ και την Μαςίοι- 


(τοπίς, η τελευταία έχει αναλάβει 
να κάνει το «οπνεΙκίοπ στους υπο- 
λογιστὲς και αυτό θα γίνει, µέσω 
της Βίπατν Ὀρίαη που Φτιάχνει τα 
οοπιριίθ νθγδἰοη5. Μην περιμένετε 
τα εκπληκτικἁ χρώματα, τη Φοβε- 
ρἡ ταχύτητα και τους 5απιρίοά ή- 
χους στα 8-δἱέ μηχανήματα, αλλάοι 
κάτοχοι 97 και Απιίαα μπορούν να 
ελπίζουν. 

Από ὁσες νοιδίοης εἶδαμε, τα 
γραφικά του σοἱπ-ορ εἶναι σε αρκε- 
τά καλά επίπεδα, λαμβανομένων 
υπόψη των δυνατοτήτων του κάθε 
μηχανήματος, και το απἰππαίίοη εἰ- 
ναι αρκετά καλὀ. Η μέθοδος χειρι- 
σμού θα αλλάξει λίγο, µια και εἶναι 
αδύνατο να χρησιμοποιεί ο χρή- 
στης τρία κουμπιά στον υπολογι- 
στἠ και μοχλό ταυτόχρονα, αλλά η 
Βίπαιν Ὀρείαη υπόσχεται ότι αυτό 
δεν θα αφαιρὲσει καθόλου απὀ το 
ααπιορἰαν. 

Ο κώδικας ἠδη δουλεύεται πέντε 
µήνες και το πρὀγραμµα θα πρέπει 
να εἶναι ἐτοιμο για τη χριστουγεν- 
νιάτικη αγορά ἡ και πιο γρήγορα. 
Να δοὐμεπόσο καλάθατα καταφέ- 
ρουν, ιδίως μετά το Ταταεί Βεπο- 


ᾳαάρ... 
Εν 


Ανν εἶχατεδειτην ταινία Τῃο[ απά 
ἐπαί Τίπιε Εοταοί{θα μπεῖτε αμέσως 
στο πνεύμα του παιχνιδιού. Πέφτε- 
τε μ᾿ ἑνα αεροπλάνο και τρεις φί- 
λους σας (εκ των οποίων µια εἶναι 
γυναϊκα) σε µια χώρα που Φαινομε- 
νικά εἶναι ἔρημη. Ὅταν όμως σας 
επιτίθενται δεινόσαυροι και προῖ- 
στορικοὶ καννίβαλοι καταλαβαϊνε- 
τε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η μόνη 
σας ελπίδα εἶναι να οδηγήσετετους 
φίλους σας (και τον εαυτό σας βέ- 
βαια), µέσα απ᾿ την αφιλόξενη χὠ- 
ρα, στον πολιτισμένο κόσµο. 
Στην αρχή του παιχνιδιού ελἐγ- 
χετε τον ιτοί, που εἶναι ο πιλότος 
και ο Ικανότερος να επιβιώνει στις 
δύσκολες ώρες. Βέβαια, µέσα απὀ 
ἑνα πολύ εξυπηρετικὀ σύστημα 
πιθηι μπορείτε ν᾿ αλλάξετε το χα- 
ρακτήρα που ελέγχετε ἆμεσα. Ἑ- 
τσι μπορεῖτε να διασκορπιστεῖτε 
και να κάνει ο καθένας διαφορετι- 
δεν ἔουν τς ες δυκπότηες ὁ 


. αυτὲς τις διαφορετικές δυνα- 
τότητες στηρίζεται σε µεγάλο βαθ- 
μό η επιτυχία σας. Αν βάλετελάθος 
άνθρωπο να κάνει λάθος πράγµα, 
εἶστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. 
Ο Ο1ΐνο εἶναι αργός, βαρὺς καιθα 
κουράζεται πιο γρήγορα απ᾿ ὁ- 
λους. Αφήστε που θα θέλει για τον 
εαυτό του οτιδήποτε πολύτιμο 
βρεΐτε, Αντίθετα η (Εἱοτία εἶναι αρ- 
κετά δυναμική και περήφανη. Θα 
σας φανεί αρκετά χρήσιμη, αφήστε 
πουθα αρχίσει να χτυπάειη καρδού- 
λατης για σας (τον ἔττθί δηλαδή). 
Ο ΕΡιήκ θα σας βοηθήσει στις επα- 
φὲς σας µε τους ιθαγενείς κυρίως 
λόγω των γλωσσολογικών σπου- 


ΝΗΕΗΙ ΤΜΙ 
9[00)Ρ 9ΠΗ. 


απ 


{1β0ΣξλΧΟΣ 


δών του. Προσοχἡ µόνο γιατί συ- 
μπαθεί επικίνδυνα την (οτία. Τέ- 
λος, εἶστε εσείς, ο ὐατοί ο πιλότος, 
ο φυσικός ηγέτης της ομάδας. Από 
εσάς θα παρθούν ὀλες οι σηµαντι- 
κὲς αποφάσεις. 

Για να συντηρήσετε στη ζωή την 
ομάδα, πρέπει να βρίσκετε τροφή 
και νερό κάθε τόσο, και φυσικά να 
αποφεύγετε τις κακοτοπίες (βλέπε 
δεινόσαυρους, Υκρεμούς, καννί- 
βαλους κ.λπ.). Εἶστε εφοδιασμένοι 
μ᾿ ἑνα εἶδος πιστολιού, το οποίο 
μπορεΐτε να χρησιμοποιήσετε για 
να βάλετε στη θέση τους τους ενο- 
χλητικούς. 

Σ᾽ ἑνα ρτοτεἱραςεὰ ἀρππο που εἰ- 
δαµε, διαπιστώσαμε πως το παιχνἰ- 
δι εἶναι αρκετά δύσκολο, έχει όμως 
και πολύ ωραία γραφικά. Στη βάση 
του εἶναι ἑνας πολύ καλός συνδυα- 
σμός ἀιςβάρ αἀνεηίυτο και αἴεὰάθ 
Δςείίοη. 

Πιστεύουμε ὁτι θα σας ενδιαφέ- 


ΡΗΟύΕ(Τ 5 


 ----ν. 


Δι. εἶμαστε καθόλου σίγουροι 
για το αν το παιχνίδι τελικά θᾳ έχει 
το ὀνομα “Ῥτοθοί 5’, εἵμαστε όμως 
απόλυτα δικαιολογημένοι σ᾿ αυτό, 
µια και οὖτε η Εἰτθοϊτά εἶναι. Εἶμα- 
στε όμως σίγουροι ότι, αν οἱ προ- 
γραμματιστὲςτου δουλέψουν ὅπως 
δουλεύουν ως τώρα, τὀτε θα γίνει 
ἑνα απὀ τα καλύτερα προγράµµα- 
τα της αγοράς. 

Η Ειτουίτά δεν έχει φροντίσει να 
το εφοδιάσει µε κάποια απὀ τις |- 
στορἰες αυτὲς που ο κόσμος κινδυ- 
νεῦει και πρέπει νατον σώσετε, γΙ᾽ 


Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θὲ- 
ση να µην έχουμε δυσάρεστη εἴδη- 
ση αυτό το µήνα και ἔτσι θα περιο- 
ριστούμε µόνο στις ευχάριστες. 

5 Οι Φίλοι των κἱπιμἰαίοης πρέπει 
ναπεριμένουν με ανυπομονησία το 
Αἰτροπο Βαπαοι της ΜΙετορίοςθ, ὁ- 
που πἐφτετε µε αλεξίπτωτο πίσω α- 
πότις εχθρικές γραμμές και πρέπει 
να σκοτώσετε ολοκληρα συντάγ- 
µατα ἡ να αντιμετωπίσετε τροµο- 
κράτες, όλα αυτά σε φανταστικὀ 
30. 

5 Σε µεγάλη δραστηριότητα βρὶ- 
σκεται η Εἰτθἰτά που, εκτὸς απὀ το 
Ριοἱθοί 5, ετοιμάζει το “Οἱ Ηοτο” 
που μάλλον θα εἶναι άλλο ἑνα 
ηοοί ᾽οπῃ 1, αφού στο ενηµερωτι- 
κὀ φυλλάδιο µε περιγραφἠ του παι- 
χνιδιού οἱ οδηγίες προς τον παΐχτη 
ἦταν: ΜΗΝ παΐρνετε αιχμαλώτους 
-ΜΗΝ αφήνετε επιζώντες. Και αν 
αυτό δεν εἶναι το στυλ σας η ΕΙῑθ- 
Εἰτά θα σας φἑρει στους Φρθεἱτωπι 


το . - 


αυτό θα αρκεστούμε στην περι- 
γραφή του παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι χωρίζεται σετρία στά- 
δια, προς το παρὀν τουλάχιστον, 
Στο πρώτο κατευθύνετε τον ἡρωά 
σας μέσα απὀ ἕνα οριζόντια 5οτοἰ- 
ἴπα τοπίο, προς την κατεύθυνση 
του αρχηγού των κακών στο τέλος 
του |ονθ]. Διαθέτετε πολλά όπλα, 
καιθα τα χρειαστείτε όλα, αν θέλε- 
τε να µην πεθάνετε στα 6 πρώτα 
ΠᾶΠΟ-56ςΟΠ45. 


Στο δεύτερο πετάτεσε ἀφογοδΏ 
ανάμεσα απὀ εμπόδια σε στυλ 
9ραςο Ηαιτίαι ἡ, για όσους θυμού- 
νται͵ Οἶαςς, ενὠ στο τρίτο οδηγεῖτε 
ἑναν τεράστιο αητὀ, ο οποίος πετά- 
ειπάνω απὀ κατοικημένες περιοχές 
και τις καθιστἀά ακατοϊκητες. 

Τοπιο εντυπωσιακό στοιχείοτου 
παιχνιδιού εἶναι τα γραφικά. Είναι 


και Απιδίταἁ, μετὰ τον (0-64, το 
Φαπιυταί Ἰλ]αττίοί - ΤΙο Ὀα[ΐος οί 
Ὁκααί Ὑο]πποο, ο οποίος εἶναι ἑνα 
Φαπιυταϊ κουνέλι. Και όταν λέμε 
φαΠηυταί το εννοούμε, αφού µπορεί 
να κάνει ακόµη και χαρακίρι, αν 
κρίνει ότι κάποια πράξη του δεν ἡ- 
ταν σύμφωνη µε τον κὠδικα τιµής. 
5 Και, ενώ ακόµη περιμένουμε το 
Ττὰ2 απὀ την (ᾶςςᾶάᾳ, αυτοί ετοι- 
µάζουν το "Ί19-ρατί (Μο. ΤΠο 
Οοπιοαί Ζοπϱ” και το “Ας 2088” 
που θα εἶναι λιγότερο κἰππυ]αίίοῃ 
και πιο ἂϊςΔάθ απὀ το γνωστό µας 
“Αεε”. 

5 Ἡ Ερνχ, πιστή στην παρἀδοσἠ 
της, θα κυκλοφορήσει άλλο ἑνα 
«ρογ!5 αἱπιμ]αίοης το “ΤΗ9 (απιος- 
Ἰ/Ιπίοι ΕάϊΠοπ” που θα περιλαµβά- 
νειπατινἀζ ταχύτητας, άλμα μεσκι, 
σλάλομ, πατινὰζ µε φιγούρες, και 
άλλα. Επίσης κυκλοφορεῖ ἕνα «οπ- 
Ρἰαοη µε όσα δροτίς εἰπυ]αίίοης 
έχει γράψει ως τώρα. Στους 8ρος- 
{υπη και Απικίταἁ θα περιλαμβάνει 


ἠρῃ του 


μεγάλα ἑως τεράστια, µε πολὺ λε- 
πτοµέρεια και πολύχρωμα. Το απί- 
πιβΙΙΟΠ εἶναι πολύὐ καλό και τα 
ερήίίο5 κινούνται µε µεγάλη ταχύ- 
τητα. Αν ο ἠχος και, κυρίως, το 
ααπιορἰαν εἶναι στα ἴδια επίπεδα µε 


τα ακυκλοφόρητα για τους υπΟλο- 
γιστὲς αυτούς, ΦΗΠΊΠΙΕΓ Οαππος | 
και Π. 

5 Ἡ Αεἠνίίοη, ενώ προετοιμάζει 
πυρετωδώς το “Αῇοι Βυγποι” για 
να εἶναι ἐτοιμο για τη χριστουγεν- 
νιάτικη αγορά, πήρε το [ςρπορ για 
το “Ὄνῦοι Ταπὶ” που εἶναι ἕνα εκ- 
πληκτικἁ γρήγορο, εκπληκτικά δὺ- 
σκολο και µε εκπληκτικά γραφικά 
εοἶπ-ορ. Μετά ὁμως την ατυχἠ πρὀ- 
βλεψη για το Ε-Τνρε, δεν θα κάνω 
σχόλια για το πὀσο αδύνατον εἶναι 
να τα καταφἑρει. 

5 Η 0.5, Οοἱά και η Ρορ5ί κάνουν 
ἑνα διαγωνισμό. Συγκεκριµένα θα 
κυκλοφορήσουν πακέτα προγραµ- 
µάτων της Ὁ.9. Οοἱά στα οποία για 
κάθε παιχνίδιθα υπάρχει ἕνα 5ςοίθ. 
"Όποιος το ξεπεράσει (αποδεδειγ- 
μένα) θα λάβει µέρος στο διαγωνι- 
σμὀ της Ρορεί µε πλούσια δώρα. 
8 Και ἱταιη ἁπίνίπα ιπιυἰαίοης; Ξέ- 
ρω ὁτι υπήρξε ἆλλο ἕνα απὀ την 
Ηεωσοη, και η αποτυχία του δεν 


τα γραφικά, τότε, ετοιμαστείτε να 
υποδεχτεῖτε το Πὶΐ της χρονιάς. Ε- 
πίσηµη ηµεροµηνία κυκλοφορίας 
εἶναι τα µέσα Νοεμβρίου, αλλά ἵ- 
σως υπάρξει κάποια µικρή καθυστέ- 
ρηση. 


ἔβαλε μυαλό στην Εἰθείτοπίς Ατί5, - 
που φτιάχνει το “ΤΗ ἰΓαίπ.Εςεαρο 
(ο Νοιπιαπάν”. Ἴσως όμως να ἕ- 
χουν κάποιον ἆσο στο µανίκιτους - 
και τελικά το πρύγραμμα να γίνει 
επιτυχία. 

5 Ἡ Ηοωςοπ τελευταία ειδικεύεται 
στα αιςαἀθς και 5Ποοί) οπι μρῤ5. Ἑ- 
τσι, µετά το Μαιαπἀετ, θα κυκλο- 
Φορήσει το Νδίποιοτ]ά και ο διά- 
δοχος του Οψοριποίἀ, που φυσικά 
λέγεται Οψοοιποϊά Π. Περισσότερα 
γι αυτό τον ἆλλο µήνα. 

5 Και τέλος κάτι που δεν ἔχει και 
πολὺ σχέση µε 5οῄνατο αλλά ἴσως 
σας βοηθήσει να µην παραπονιέστε 
για την ποιότητα μερικών «οἵπ-ορ 
(οπνοικίοπς. Το καινούριο «οἶπ-ορ 
της Όδρεοπι θα ἔχει τρεις επεξερ- 
γαστὲς 68000, οι οποίοι θα υποστη- 
ρἶζουν εξειδικευμένα οΠρς για απ 
πιίίοη και γραφικά. Τι να σου κά- 
νει τώρα ἑνας ζ-80 ἡ ἑνας 6502 µε 
ἕνα σἱάρ οΠἱρ... 


ἱ α ἡ εγεν 


οηνθιςίοῃ απὀ το γνωστό (Οοἵπ-ορ της 

9ρᾳᾳα, που έγινε απὀ την Αςο. Εἶστε µὲσα 

σε ἑνα λαβύρινθο που Φαίνεται απὀ πάνω 
και κατοικείται απὀ απαΐσιους εξωγήινους. Ἑ- 
σεὶς πρἐπει να σκοτώνετε ἡ να αποφεύγετε 
τους εξωγήινους, ενώ θα σώνετε τους παγιδευ- 
µένους συντρόφους σας. Μπορούν επίσης να 
παϊζουν και δύο παΐχτες ταυτόχρονα. 


Εροθκών. υπ - ον ο ο ον 
να πι μετ εν ποσο 
Εηκοαλ αρ οροὺ- -'Ἱὺύοµυο- ο” 
νι ο ο ο ντο εσο] 


λλο ἑνα κατακόρυφα κεοτο]]πα 

εἱοοί΄οπι 1ρ έρχεται να προστεθεί στα 

29.645.996 ἠδη υπάρχοντα. Μην ψάχνετε 
καθόλου για πλοκή, το µόνο που κάνετε εἶναι 
να Φροντίσετε γιατο σύντομο θάνατο των εξω- 
γήινων αντιπάλων σας, ενώ ταυτόχρονα δεν 
πρὲπει να συντομεύει ο δικὸς σας. 
Το µόνο παράπονο που υπάρχει εἶναι η υπερ: 
βολικἡ δυσκολία. 


[ρουμὰ- ο το... 6 


ρου ο πω Ἐ --- 
Ευκολία Χερισμούὺ  .  .-Ἂῇ9 
εμάς στ το... υπ 


συ υοσυ 
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ο δεν : 


ΡΙΝΚ ΡΑΝΤΗΕΗ 


τρισχαριτωμένος ροζ φίλος πέρασε απὀ 

τα γνωστά «Ἀτίοοπ5 στους υπολογιστές 

µας. Δυστυχώς όμως η Μααΐς Βνίες, που 
ἑκανε το πρόγραµµα για την Οτοπηϊη, δεν ἕκα- 
νε καλή δουλειά. Τα γραφικά εἶναι µεν προ- 
σεγµένα, αλλά το απἰπιαίίοη εἶναι κακό και το 
ααπιορἰαν καθόλου ελκυστικό. Προτιμήστε τα 
κανονικά οαγίοοης απὀ το «οπιρυ{6Ι 4ΑΠ19. 


Ππραακα ἵὙ- τι 
Ἠνκορ τα ϱἳω ο ο ο ας 
Ευκολία Χειρισμού.  -''''......3Δ.6 
κά: ο. μον κα 


ΛΟΤΙΟΝ ΕΟΒΟΕ Ι! 


ια όσους απὀ σας περιμένετε το ΟροταΒοη 

Ιλ/οἱέ, η Ψταϊη φρόντισε να σας δώσει κά- 

ποια ασχολία, όσο περιμένετε. Εδὠ πρέπει 
να προφυλάσσετε τον ΩιίςΚ-Βίοκ απὀ τους α- 
ντιπάλουςσας, καθώς αυτός προσπαθεί να ανὲ- 
βει στην κορυφἠ του κτηρίου όπου βρίσκονται 
οι όμηροι που πρἑπει να σωθούν. Πολύ ὁμορ- 
Φοπαιχνίδι, µμερικὲς φορές όμως καταντά ε- 
κνευριστικὀ. 


προφή-ς τα -- υσίῳ 
νου κ--- "μεις νι να 
Ευκοία Χειρισμού. }}᾿  Υ”Ύ37.7 
Ἱρακάκν α ον ω. ο ο πια 


ΒΕΥΟΝΡ ΤΗΕ Ι6Ε ΡΛΙΛ{Ε 
εν ἔχουν µόνο τα 16-0ἱἱ μηχανήματα το 
προνόμιο να ἐχουν «οηνοισίοης απὀ τα 
8-ΟΙί, αλλά συμβαίνει και το αντίστροφο. 

Απόδειξη σ᾿ αυτό το Βοψοπά Τῃ9 [ερ Ραϊὰαςθ 
που µετέφερεη ΕἰΙο στους 8-ΟΙί απὀ την ἐκδοση 
του Αἰατ,. Ὅπως αναμενόταν, ἔχει χάσει λίγο 
σε γραφικά και ταχύτητα, αλλά παρ᾽ όλα αυτά 
παραμένει αρκετά καλό, 


πραύρα:ς--  --- ----ως ο τα 
λος  “Ἕσσω ως Ἡ ο α  Φ 
Ευκολία Χειρισμού.----υ-υᾱυ--υ-υ-υ---Ἱι 
Κα σω Ἄα.πμμμμω ο μμ 


Τ0βΒ0 0. 


λλο ἑνα κατακόρυφα δεΓο]]ῖπα 
Ποοί΄ρπι πρ. Οδηγήστετην κοπέλα καιτη 
μηχανή της µέσα απὀ τρία |ονοὶς γεμάτα 
κακούς, κανόνια, χάσµατα και ψηλά εμπόδια 
προς τον τελικὀ κακὀ και τη σωτηρία του κὀ- 
σµου, πράγµα που, φυσικά, δεν εἶναι καθόλου 
εὐκολο. Τα γραφικά εἶναι σε µέτρια, σχετικά, 
επἰπεδα, και ο ἦχος το ἶδιο, ενώ το ααπιορἰαν 
εἶναι αρκετά δύσκολο, ιδίως στο δεύτερο |θνθ]. 


Γραύμα- -ἳ τι μμ. 9 
νου --- τν δρα 
Ευκλία Χερισμωοῦ. ή} 6 
ο μάς κε ως ο πα πα 1 


λλλλλ λαο... 


ΡΗΡΗΡΙΤΣ 
- ΠΗΤΙΟΕΗΕ 

τες εετετεα ΒΜΗΟΗΣΕΣ 
ΞΕΧΙΤΕΞΤ 


ο. . ἷ στ ω ὃ λλες 
κ] ὃν ή ο ΜΗΠΗΜΥΗ 


Τώρα οι κάτοχοι ενός Ρς, ΧΤ, ΑΤ, 286ΊΒΜ, ΑΜΡΤΕΑΟΒ, ΜΙΝΙΤΕΙ,«ΟΜΡΑΩ, ΗΥὐΝΡΑΙ, 
«ΟΝΤΕΕ, ΤΟΚΒΟ Χ, ΟΙΙΝΕΤΤΙ, ΜΑς, ΑΕΚ, ΜυΙΤΙΤΕςΗ, ΑΡΡΙΕ, ΑΤΑΚΙ, ΕΡΣΟΝ, Ε)|- 
ΤΕΓΗ, 185, {ΟΜΜΟΒΡΟΚΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ, ΡΑΝΑΣΟΝΙΕ, ΣΑΜΣύΝΑΕ, 5ΑΝΥΟ, 5ΗΑΡΡ, 
5ΗΕΕΕΥ, 5ΙΟΜΑ, ΦΡΑΚΚΟΝΜ, ΤΑΤΗΝΕ, ΤΟΡΗΙΒΑ, ΤυΙΙΡ, ΜΑΝΑ, Μ/ΕΡΤΕΕΝ, ΛΥΞΣΕ, 
ΖΕΝΙΤΗ μπορούν να απολαύσουν τις περίφημες οθόνες του ΥΙΏΕΟΤΕΧ (ΡΕΕΣΤΕΙ -ΜΙ- 
ΝΙΤΕΙ - ΒΗΏΟΗΙΚΜΤΕΧΤ) στο κόστος ενός αστικού τηλεφώνου Αθήνας, Η αναµετά- 
ὅοοη γίνεται από το δίκτυο της ΤΕΙ ΕΏΑΤΑ και παρέχει τη δυνατότητα οη-/ίπε συνοµι- 
λίας µε δεκάδες άλλους χρήστες που είναι συνδεµένοι στο σύστηµα, την αναζήτηση 
πληροφοριών για την Ελλάδα και όλον τον κόσµο, την παρακολούθηση ταινιών µε 
κινούμενα σχέδια οη-ἰίπθ στην οθόνη του υπολογιστή, νέα προϊόντα και περιφερεια- 
κά, λίστες προγραμμάτων, παιχνίδια, συνομιλίες µε ψευδώνυμα, μηνύματα σε χρή- 
στες οῇ Ιπᾳα, και βέβαια όλα ΕΓΧΡΩΜΑ. 


ΜΟΡΕΜ ΤΕΙΕΡΑΤΑ - ΚΟΕΤΕΧ"" Υ21/Υ22/Ν23/Υ25 


Για µια τέτοιων απαιτήσεων μετάδοση ρταρῃἰςς από την κοινή τηλεφωνική γραµµή 
έγχρωμα ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ τα κοινά πιοάρηης. 

Η ΤΕΙΕΌΑΤΑ διαθέτει για το σκοπό αυτό το ΤΕΙΕΡΑΤΑ - ΚΟΕΤΕΧ"" αποτέλεσµα συνερ- 
γασίας µε την Αμερικάνικη Εταιρία ΚΟΚΤΕΧ ΙΝΤΕΙ που βλέπει και ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ρρς 
ΥΜ/ΟΒΙΡ Νον. 87) και Αγγλικά - Γαλλικά και ΕΓΧΡΩΜΑ ΟΕΑΡΗΙ6Σ ταυτόχρονα και έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά. 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΕΡΑΤΑ - ΚΟΕΤΕΧ 


9 ν21 «ΕΙΤΤ 300/300 Όρς {μ!! ἀωρίαχ, Βαἱἱ 103 
9 ν22 «ΕΙΤΤ 1200/1200 Βρς {ω1ἱ δι Παίί ἀωρί6χ, Β6ἰ! 102 

9 ν23 «6ΙΤΤ 1200/75-75/1200 {μ1ἱ ἀιρίεχ αωίο τονειεὶρἰε 

9 Αυιοσίαὶ (Ν25], Αιοαη»νθ: (Ν28), ἀνναΚθ 1 απά ἁἴαί (Ψ28) 

9 Επιυ]α(ίοη ΜίπΙι6ἱ, Ργθείθἰ, Οταρβίς Ρτεςίεἰ, νΤ52, ΝΤ100, ΤΕΥ, ΑΝ»Ι, Εἱαίθ 

9 Κοῦοιῖζεὰ Αὐιορίιοί (εκτελεί µόνο του επικοινωνίες χωρίς άνθρωπο) 

9 ΡΠοπΘΡΟΟΚ 108 θέσεων µε τηλέφωνο, κωδικούς, Ραρινοτά, χαρακτηριστικά 
9 («ΑΚΒΟΝ «ΟΡΥ χρησιμοποιεί τα αρχεία του άλλου υπολογιστή 

9 !!ΝΕ ΕΙ ΤΕΚ ΕΙΟΙΝ «ΟΝΤΚΡΟΙ. 


Ῥηη ος πουν ρόχ, τθί5{δ μή ϱ5ευθθ 


Σας γνωρίζω ότι θέλω να εγγραφώ στο δίκτυο ΥΙΏΕΟΤΕΧ µε τα παρακάτω στοιχεία: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΑΥΤΟ το ΚΟΥΠΟΝΙ: 

 ΗΥΜΟ ικα ΛΜ ΛΝΛΑ .-υ----ο------- ΥΠΟΛΘΓΙΣΤΗΣ οτε μττοκὴ 

Δ/ΝΣΗ --μ-υ-- -υ-υυ--υ-- ἡκβροος ---Ὁ τικ... ση ό ΤΕΙΕΡΑΤΑ 

Παρακαλώ να µου στείλετε: ΚΩΔΙΚΟ δ ΡΑΞΣΝΟΡΌ Ὠ 1. Τ.Θ. 14 240 
ΔΙΣΚΕΤΑ 360 ΚΒ ΡΕΜΟ Ἱ (1.500 δρχ) ψ 115 10 ΑΘΗΝΑ 


ΜΟΡΕΜ δ Κωδικό δι Ραςενοτά []) (πληρωμή στην παραλαβή) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ Α ΤΗΣ ΤΕΙΕΡΑΤΑ 


ΤΗΛ. 5222 399 - 5223030 - 5225050 
5229 600 - 5229 009 - 5229 059 
ΥΠΟΙΡΑΦΗ ------ 5229229 - 5229 832 - 6462 254 


πε 


ΡΛΗΚ 9Ι0Ε 


τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, οἱ ε- 
ξωγήινοι ετοιμάζουν ἑνα πανίσχυρο όπλο, 
το Ζορήνι Όπε, που θα το στρέψουν ενά- 
ντια στο Φιλήσυχο πλανήτη Ἐναίι.Τα ατα- 
Ρμήςς του παιχνιδιού εἶναι “/ορςςᾶρα”, δηλαδἡ 
τύπου Ὠπ]θτ, καιη κίνηση εἶναι κάπου πέντε 
Φορές ταχύτερη απότο Ὀπ]ίθτ, Ο ἠχος εἶναι 


καλός και το παιχνίδι εἶναι πολύ εντυπωσιακὀ. 


Πορ ο - ο ο ων ο Θα 


πο ο κ ο μα 
Ευκολία Χειρισμού.- 6.9 
ο ο ως ο ο ο ο Φιβ 


ΗΟΡΡΙΝΕ ΜΛΟ 


σοι απὀ εσάς έχετε (οππιοάοτο και εἴχατε 

πάρει το “Τήο” της Εβδ, θα ξέρετε το 

Οαἰαδαί!. Εξάδελφος, ἴσως και αδελφός, 
του Οαἰαῦα]!, εἶναι το Ηορρίπα Μαά, Κατευθύ- 
νετε ἕνα περίεργο ον που αποτελεΐται απὀ τἐσ- 
σερις μπάλλες και πρέπει να µαζεύετε δέκα 
μπαλόνια σε κάθε πίστα για να περάσετε στην 
επόμενη. 


πραλῄαΙ------ ο μι κ 5ο 
ον ωωοα.' Έδσιρ. πα 
Ευκολία Χειρσμωοῦ '....'.ἹὙ' 7. 
αι πκανι ο Εως ων, αν 
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ΜΛΒΛύΡΕΗ 


ρἶτο κάθετα 5ογο]ἰίπα 5Ποοί΄θπῃ 1ρ γι ᾽᾿ αυτό 

το µήνα. Οδηγήστε το διαστημόπλοιό σας 

μέσα απὀ τα |ονοὶ5 του παιχνιδιού προς το 
τὲλος του κάθε |ονεί, όπου σας περιμένουν µα- 
ζεμένοι εξωγήινοι, και σίγουρα ὀχι για να κάνε- 
τε πάρτυ. Ὑπάρχουν κάποια τετράγωνα που 
αναβοσβήνουν και σας δίνουν Όοπις ἡ απῖ- 
Όοπις, αν τα χτυπήσετε. Τα γραφικά εἶναι ω- 
ραΐα και το 5ογο]ίπα ομαλό, 


τροῤκάς- ται ο σι ος ο Β 
νου. πω πες ο ο τμ 
Ευκολία Χειρισμού. ---υ.''''-''....Ἴ.9 
ρα κος, --- δις μμ δα. μί 


ἐ/ μα] 1 .. . ο 
ππεπεδο, 
ΜΙΟΚΕΥ ΜΟΙ5Ε 


λοι µας βέβαια ξέρουμε το δημιούργημα 

του Ὀςπον, τον Μίεκον Μουςο. Η ΟΤοπιΐη 

ἐφτιαξε το «οπιρµίθΓ «πιο και ευτυχώς 
αυτό εἶναι καλύτερο απὀ το ΡίΠΚ Ραπίμετ. Εδώ 
πρέπει να οδηγήσετε τον ΜίεΚον στην κορυφἠ 
τεσσάρων πύργων για να ξαναπάρετετο Μαγι- 
κὀ Ραβδί της Καλοσύνης. Για να βγείτε απὀ 
κάθε πύργο, πρέπει να ολοκληρώσετε µια σει- 
ρἆ απὀ υπο-παιχνίδια. 


Γιδά ----------- ο. ταν 
μόλις το ιο ας 
Ευκολία Χειρισμού ο νο 
ζωνών ας πε ο κα 


Πάτα 


ΜΛΟ ΜΙΧ ἀΛΜΕ 


ἱναι ώρα για Ρᾶς-ΜαΠ. Ρας-ΜαΠ στα µέσα 

του ᾿88, Ναι, Ρας-Μαπ, αλλά µε αρκετά 

νέα χαρακτηριστικά. Τώρα η οθόνη δεῖ- 
χνει ἑνα κομμάτι της πίστας και σκρολλάρει 
καθώς προχωράτε. Δεν εἶναι µόνο αυτό, όμως, 
Στα ανώτερα Ιονείς θα βρείτε διάφορα παράξε- 
να, όπως τετράγωνα που σας κατευθύνουν ᾱ- 
ναγκαστικἁ προς μία διεύθυνση, πόρτες που 
τις περνάτε µόνο προς μία κατεύθυνση, κάποια 
χαπάκια και αρκετά άλλα, 


Ευκολία Χερισο 9, 


πω πε τα. .. 
Φ99999990099009006000 


ΡΛΕΛΝ ΥΛΗΒΙΘΒ 


να αριστερά-προς-τα-δεξιά-και-αντιστρὀ- 
Φως- οτοἰίπα παιχνίδι. Ὁ σκοπός σας 
εἶναι να µαζέψετετις ψυχικές εικόνες 
μερικών επιστημόνων που αρέσκονται στην 
απασχόληση να στέλνουν «ονειροδαΐµονες» 
στα όνειρα των ανθρώπων. 
Αυτά ὁσον αφορά το σενάριο. Το παιχνίδι 
όμως δεν εἶναι στα ἴδια επίπεδα: το φοτο]ΐπα δεν 
εἶναι ομαλό και το ααπιθρἰαν χάνει πολύ. 


τραθώς- πμ 
ενος πο τα ο πμ 
Ευκολία Χερισμούὺ 8.6 
Γομα ποτ πμμω ο Ἔ στ 


ΑΜΙάΑ"-ΑΤΑΒΗΙ 


64 ΕΜύΙ ΑΤΟΒ 
ΑΑΑΠΗς 
ΑΌΡΙΟΤ ΒΑιΙ. 
ΑΙΒΕΒΡΟ 
ΑΙΙΕΝ ΦΥΝΡΒΟΜΕ 
ΑΜΙ6Α «ΕΤ 
ΑΜΙ6ΑΝΟΙΟ 

ΑΩυΑ ΥΕΝΤΟυΒΑ 
ΑΒΕΝΑ 

ΑΒΜΥ ΜΟΝΕς 
ΑΖζτεςς 

ΒΑΒΟ’5 ΤΑΙΕ Ι, ΙΙ 
ΒΑδΙς 6ΟΝΡΙΙΕΒ 
ΒΑΤΤιΙΕ 6ΗΕ55 

ΒΕΞΤ ΒυΦΙΝΕΡΣ 
ΒΕΥΟΝΟ Ζ0ΗΚ 
ΒΙΟΝΙΟ 6ΟΜΜΑΝΡΟΣ 
ΒύΒΒΙΕ ΒΟΒΒΙΕ 
ΟΑΡΟΝΕ 

ΟΑΡΤΑΙΝ Βι000 
ΟΑΒΒΙΕΒ 6ΟΜΜΑΝΟ 
ΟΥΒΕΗΝΟΙΟ 

ΡΑΙΙΕΥ ΤΗΟΜΡΞΟΝΛΞ 
ΕΑΟΙ Ε’5 ΝΕΣΡΤ 
ΕΜΡΙΒΕ 9Τ. ΒΑΟΚ 
ΕΙΒΕ ἃ ΕΟΒΘΕΤ 
ΕΙΙ6ΗΤ ΡΑΤΗ 737 
ΕΟΕΤ 

ΕΟΟΤ. ΜΑΝΑΘΕΒ ΙΙ 
ΕΟΟΤΒΑΙΙ. ΡΙΒΕΟΤΟΒ 
ΕΟΒΜύΙΑ ΟΝΕ 
ΕύΦΙΟΝ 
αΑιΙΙΕΟ 

ΕΑΜΕ ΟΒΕΑΤΟΒ 


264 5 262 


προσ οΜιβιά κουτ 4 
ᾱ- 2Σ19Ο)ΥΕ 1ΕΝΙΑΛΙΡΑΝ 


ΑΒΕΙΕΙ Ό 
ΑΒΒΙΡΟΝ Ι 
ΕΙΑΝΝΑ ΦΙΡΤΕΒΗΣ 
ΕΝΟΜΕ ΒΑΝΘΕΒ 
ΟΙΝΕ ΕΙΞΗΙΝΑ 
ΙΜ. ΜΙΡΣΙΟΝ ΙΙ 
ΕΤ 

ΦυΜΡ ΕΤ 
ΚΑΤΑΚΙ5 
ΚΝΙΦΗΤ 0Ηβς 
ΙΕΘΕΝΤ ΟΕ ΞΜΝΟΒΟ 
ΜΑΧΙΡΙΑΝ 
ΜΕΝΑΟΕ 

ΜΙΝΙ ΡυΤ 
ΜΟΕΒΙυ5 
νΝεΒυιυ5 
ΟΒΙΙΤΕΒΑΤΟΒ 
ΟΕΕ ΦΗΟΒΕ ΝΑΒΒΙΟΒ 
ΟυΤΗΒυΝ 

Ρ.ΟΝ ΙΙ 

ΡΑΣΟΑΙ. 
ΡΗΟΤΟΙΑΝΡ 
ΡΙΑΤΟΟΝ 

ΡΗΟ ΜΒΙΤΕ γ2.0 
ΡυΒΙΙΡΘΗΕΒ 1000 
ΒΑΙΙΥ ΜΑΣΤΕΒΗΒ 
ΒΟΒΒΕΝΒΥ 
ΒΟΟΚΕΤ ΒΑΝΘΕΒ 
ΦΑΒΟΟΡΗΑΣΕΒ 
ΞΕΟΟΝΟΣ ΟυΤ 
ΦΗΑΡΟΝ 4ΑΤΕ 
5ΙΟΕ ΜΙΝΡΕΒ 
ΦΙΝΒΑΌ 

ΘΚΑΤΕ ΟΕ ΑΗΤ 
ΞΚΥ ΕΟΧ ΙΙ 
ΘΤΑΒΑΥ 
ΦΤΑΒΑΙ.ΙΡΕΒ Ι 
ΘΤΑΒΦΟΟΞΕ 


η 9Τ05 


9ΤΗ. 9ΡΟΒΤ ΒΑΞΚΕΤ 
ΞΘυΜΜΕΒ ΟΙΥΜΡΙΑΡ 
ΞΗΡΕΗΒ ΗΑΝΑ-ΟΝ 
ΤΗΕ ΡΑΜΝΝ 

ΤΗΒύΟΚ 

ΤυΒΒΟ 

υΙ ΤΙΜΑ ΙΝ 


ΥΕΤΕΒΑΝ 

γιβυς 

γοιι ΕΥΒΑΙΙ. 9ΙΜ 
ΨΟιΡ ΟἱΑ55 ΙΕΑΡΕΒ 
ΖΥΝΑΡ5 

ΝΟΒΗΚΒΕΝΟΗ 1.3 


σ 64/128 


1949 

ΑΕΤΕΒΒΙΒΝΕΒ 
ΑΙΒΒΟΒΗΝΕ ΒΑΝΘΕΒ 
ΑΙΤ. ΒΕΑΙΙΤΥ ΟΙΤΥ 
ΑΡΟΙΟ 18 

ΑΒΟΑΌΕ Οἱ Α55Ι05 
ΑΒΗΚΑΝΟΙΟ ΙΙ 
ΒΙΟΝΙΟ 6ΟΜΜΑΝΡΟΣ 
ΒΟΟΤ 6ΗΑΝΡ 
6ΑΙΙΕΟΒΝΙΑ ἄΑΜΕΣς 
6ΑΡΤΑΙΝ Βιἱ00Ρ 
6ΑΒΌ ΦΗΑΗΚ 
ΟΗυςΚ ΥΕΑΕΕΗ 
6ΟΒΒυΡΤΙΟΝ 
ΟΥΒΕΒΝΟΙΟ 

ΡΑΙΙΕΥ ΤΗΟΜΡΞΟΝΘ 
ΡΑΗΚ 5Ι0Ε 
ΒΕΕΕΝΡΕΒ ΟΒΟΝΝ 
ΡΕυΥΑ γυ 

ΡΒΙΙ1ΕΗ 

ΕΜΕΒΑΙ Ρ ΜΙΝΕ Ι! 

Ε. ΒΒΕΑΚ ΒΑΞΚΕΤ 
ΕΙΥΙΝΕ ΦΗΑΗΚ 
ΕΟΟΤΒΑΙ.Ι. ΜΑΝΑΘΕΒ 
ΕΑΜΕ ΟΥΕΒ ΙΙ 
ΑΒΕΙΕΙ Ό 

ΕΙΑΝΝΑ ΦΙΦΤΕΗΣ 
6ΒΥΖΟΒ 

6υΝΘΗΙΡ 

ΗΑΙΕΞ5 ΜΟΝΡΕΞύΜΑ 
ΗΑΜΚΕΥΕ 

ΗΟΜΕ ΝΙΡΕΟ ΡΗ. 
ΗΟΒΟΞΘΟΟΡΕ 

ἱΜ. ΜΙΡΣΙΟΝ ΙΙ 
ΙΜΡΑΟΤ 


ΦὺΝ. ΡΑΟΜΑΝ 
ΚΑΒΝΟΝ 

ΚΑΤΑΚΙΣ 
ΚΝΙ64ΗΤΜΑΒΕ 
ΚΟΝΑΜΙ/5 ΑΒΟΑΡΕ 
ΙΑΦΤ ΝΙΝΟΑ ΙΙ 
ι0β05 6ΟΝΩυΕΡΤ 
ΜΑΝΙΑΚ ΜΑΝΡΙΟΝ ΙΙ 
ΜΑΤΟΗ ΟΑΥ Ι 
ΜΙΟΚΕΥ ΜΟυςΕ 
ΜΙΝΟΗΘΗΤΕΒ 
νΝεβυιυ5 
ΝΕΤΗΕΒΝΟΒΙ ΡΟ 
ΟυΤΗΒυΝ 

ΡΑΤΤΟΝ Υ5 ΒΟΜΕΙ. 
ΡΙΑΤΟΟΝ 
ΡΗΕΟΑΤΟΒ 
ΡΒΕΦΙΡΕΝΤ ΜΙΞ5ΙΝά 
ΒΑΣΤΑΝ 

ΒΕΌ 9ΤΟΒΗΜ ΒΙΡΙΝα 
9ΑΙΑΜΑΝΡΕΒ 
ΞΘΚΑΤΕ ΒΟΑΒΟ 5ΙΜ 
ΔΡΟΒΤ ΗΟουςε οι 08 
ΘΤΕΑΙ ΤΗ ΕΙ4ΗΤΕΒ 
ΦΤΕΑΙ ΤΗ ΜΙΡΡΙΟΝ 
ΘΤΗΕΕΤ ΕΙ6ΗΤΕΒ 
ΘΤΗΙΚΕ ΕΙ ΕΕΤ 
ΞυΜΜΕΒ ΕΡΙΤΙΟΝ 
ΞυΡΕΒ ΟὐΡ ΕΟΟΤΒΑΙΙ. 
ΞΘΗΡΕΒ ΡΑΟΜΑΝ 
ΤΑΙ-ΡΑΝ 

ΤΑΒΕΕΤ ΒΕΝΕΘΑΡΕ 
ΤΗΕ ΒΑΒΟ'Σ ΤΑΙΕ 
ΤΒΑΟΚ 9υΙΤ ΜΑΝΑΘΕΒ 
ΥΙΝΡΙΟΑΤΟΒ 

ΝΕ ΑΒΕ ΤΗΕ 6ΗΑΜΡΙΟΝ5 
ΜΙΝΤΕΗ ΕΟΙΤΙΟΝ 


«ορ νοαςχενῶς 


ΜΗΝΑ 


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 


9ΤΑΗν ΕΙΗΤΕΗ 


υπολογιστής 


ΑΜΝΤΗΑΟ 


Το πρὀγραµµα εἶναι µια παραλλαγή του 
9ίὰΓ Ττ6Κ, µε ωραΐα χρώματα και ἠχο. Ἡ 
υπόθεση εἶναι η εξής: Είστε ο κυβερνήτης 
Αννίβας, µετο τέλεια εξοπλισμένο διαστηµὀ- 
πλοιό σας. Σκοτώνετε τους εισβολείς, προ- 
σπαθώντας να µην τους αφήσετε να επανα- 
κτήσουν τις δυνάµεις τους, οπότε και σας 
καταστρέφουν. Τοτελευταίο εχθρικό σκάφος 
εἶναιτο πποί/ει 5Ηἱρ. Τέλος, θα πρἐπει να σας 
πούμε ὅτι η ισχυρἠ αμυντική διάταξη των ε- 
χθρικών σκαφών απαιτεὶ πολλές φορὲς διπλό 
χτύπημα. 

Το πρὀγραμµα εἶναι γραμμένο ώστε να 
παἴζεται µε Ιονςίίο]Κ. Μπορείτε να κάνετε τις 
εξής µεταβολές, για να παϊζετεµετα πλήκτρα 
του ΟυΓΦΟΓ: 


880 Π Ίπκον (1)Ξ 0 ᾖιθη χζχ-2 

900 1 Ίπ]κον (8)Ξ 0 πθη χΞχ12 

920 Ι{ Ίπ]ον (0)Ξ 0 έπθη νΞν-2 

940 ἵ Ίπ]κον (2)- 0 πθη νΞν2 

950 ἴ Ίπκον (9)- ϱ πθη αοειῦὈ 1460 
Πληκτρολογήστετο Ιδῆπα 1 και σώστετο. 

Αμέσως μετά πληκτρολογήστε το [Ι5ῆπα 2 

(κυρίως πρόγραμμα) και σώστε το µετά το 

ΠΗβίίπα 1. Το Πρόγραμμα τρἑχει και στα τρία 

μοντέλα της ΑΜΦΤΒΑΡ. Η δοµή του κύριου 

προγράµµατος εἶναι: 

100.420 Παρουσίαση του προγράµµατος 

430-500 Ορισµός μεταβλητών 

510-790 Σχεδίαση οθόνης 

800-1060 Κυρίως πρὀγραµµα 

1070-1170 Ρουτῖνα της βολἠς |86ί 


εἶδος 


ΠΑΙΧΝΙΔΙ 


1180-1270 Ρουτίνα καταστροφής ενός εχθρι- 

κοὺ σκάφους 

1280-1450 Ρουτῖνα καταστροφής ὅλων των 

εχθρικὠν σκαφών 

1460-1510 Ρουτίνα Ραυςο 

1520-1730 0.0.6. 

1740-2220 Ρουτῖνα τἔλους του παιχνιδιού 
Καλή πληκτρολόγηση και καλἠ διασκέδα- 

ση! 


Αλτινάκης Νίκος 
Π. Π Γερμανού ό 
Πολίχνη 
ΘΕΣΣ/ΝΙΝΗ 


ἠθίπο Ἰ 

ΕΕΙΊ ολων μα ο λὰλὰ 
20 με ΚΑ ο ΤΑΑΞ ΕΙΘΗΤΕΠ 1. 
ντο. οι. πι 1. ο 


σπα Α8Α ἈἈ 
πο ο 


8ο με αἈ επ ΑΜΣ 


[ο] ΜΟΡΕ. 
70 ώς 4 -- ιο ες τὴ νὰ μεν 
ο Επ 


2 Γον ώς 1 


(ΗΕ Ρε 
πο ον ση ὃν] ’ πε κ (9) εἴ 


ον” : Ὁγι νο 
ο 1 ο ο 1... πχ 


16.0 λε] 
17ο εν" να. ἃ «η (με πό 
ιδ ϱι οἳ ο μι7σνοσΘ(Α) «2ο ες νὰ εν .. 
19ο ΝΕΧΙ ην] 
γε το ΦΕΒ ΕΕΛΝ 14. ὈσΘΤΕ πο... ΗΤΟΙ κκ οἱ ὠΐ . ΕΙΟΗΤΕΠ ο 
αἱ { ΥΛΑΙ. 95 μ ἵςλ 


ος . Ὁχ Νο 
Ωω 118603 .. 


209 ΝΕΧ 1 
1ο .ΟΟΩΑΤΕ 6. ΑΣΕΕΝ η ΣΡΕΙΝΙ 


μοι. Το οι πλ. 


.Ὁ ΙΗΕΝ ρες 


250 τν Γ -ᾱ ὶ 
ΡΕΙ ατΕες1 το ΟΣΝΕΧ ] ρει {Ες 


ο ” Ου νο 


Ιοὔπο 2 


ιο πε ΝΚΑ ΧΟ μα άν 


2ο ΕΕΤ ΚΑΣ Θἱ. ή Θθωττ ΚΑΑΧΤ 
Ξο πε ΝΚΑ Εγεςβθιν.Ἡ ο αλ. 
Δο ΠΕΝ ια. ΦΤΑΕΞ ΕτΘοΗη ΤΕ κ ααΝα 


πο ΠΕ χ: ΒΥ νά σκ Αι εἰ Αὴ 5 Χ 
θο πεή ἄχ ρου ρΗΞΤΕΑΌΏ Α04 Ἆπ 
7ο ΒΕΠ ΝΚΧΧΥ ΙΗΕΘ/ΝΙΕΙ πο ας 
θό αΕε αρ ρολο ἡμὰ, 
φο ΕΕΙΠ 

του πε ἉνΧ Ευ εδδβθωζε 
110 μοσε 1 


20 ΡΑΕΕΒ 4 
130 τω 1 «5 (Νε λα. 15 1Η τον 


εἰ} οι 3 Ἠ 


140 
1530 
160 
17ο 
180 
190 
200 
210 
220 
5ο 
240 
25ο 
260 
270 
ρθὸ 
Φα 

τοῦ 


.ο 
δω ο 
θἱο 
620 
65ο 
θ4ῦ 
Ει 


τΝΕ. Ό 
εοπ Ως 


να] ΒΟΕΡΕΜ 12 


! 


ο 1ο 


ρι οἵ 7ο 2805 


βϱι οἵ 1801. 
ρι οἳ 200 2803 ρπαο - 


Ρρι οἵ - ποο κ” 28 
δι. ο] ΞΟΟΤΩ 


Νε. Ὁ 
ΕΟΕ αξ 


ει 01 θός σς 


ει 1 ρ2Όν 
ΝΕ Χ ͵ Ὁ 
οσα] Ε 


τὸ 10 


ας 1) 


ει 0] 1092701 
ανα εΕΕΝ ὁ5 υπ 


ος ΑΤΕ 


ει οἳ αν 8 
δκλ- 


4 ος 


ΤΕ ειν Εν 
ΤΕ επας ο 
ΤΕ απατα 


να 


τν 


ος ΌΚΑΝ 


π πο ἀ 
. θε) Δδὀ. 
ϱρπαΝ 200. 


ρα) ραπ) πο πολ 
Ρι ΟΤ 1200. Θ03 ΙΩΝ πο 1] ΣΏι,) 


υπιονὸ ας 
ςρΟ ἘΗΝΣ Ρα) ο.) 


280: ΡΕΑΝΝ αθοΟπῶν ὤΘ0) 
2401 
ποονην "θ) 
5θΟ” ρπαν κ Ελ) ος) 


5Θὠ 


ὤν .ρώ τεν 


Ξ«ΡΕΙΝΙ "ο Ὁ 


εν «5 ... 


ΤΗΕ σοἵωο 


οὖν ο 
4 ςἵ 


αλ) Ρι ὠἵ 


11ος οὶ ῷ 


πο 


κ κά. ρςβρ 6» 


ρι 01 ο λάα 15 ΣΕ 


Ρι 0] 

Ριόοτ 1 .9 
Ρι 01 6-5 
ρι 01 19. 


τ 15.38 


:ΡΕΘΝ ο 29 3851 Ρ..Ο1 -ν. 
ΡΚΑΝΙ 45 ὁ 3 


σθ :εΡπΘΝ ο ὅτι ον ὃς ΝΑ, δ25. 


να... οι) 


πρ ος Ὁ 


σα 


[ κ ΟΤΕ 


ι :υλ 
1 ρε ΟΙ 


ο τρ Γ ΤΕΙ -ᾱ 
αρεςς 1 


ευ ο. 


ιο 1» πφφε μην 15. ὃς 


ο. η 
Δ6ὀ. 953 ρΕ 


ον 1 σι. καν 


Ἡ 


σθ 3” 


ο Ἡ) ον 


ιθως 1 Ἴ 


44ο. 15Ο. ΡΙ αλ 


ολ ς Ὀσκον ΤΝ. 


αμ] πρ θσὧν 15 


ΛΑ 7911 


1.53 υπ 


ΣΕ 0] 


19 5 


Δό κ ν- 


«Θ5ευβθ 44123 


λε. ο) 4 Τε ασ 


ΩΣ 


4“ 
.. ρό6 ) κο κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
( .» ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
 αῆ { ΣΠΟΥΔΩΝ 
πρώην καθηγητές ΕΛΚΕΠΑ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 


ας αλ: 
ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΑΡΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΥ. 

ΩΝ 


ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΑΗΚΕΤΙΝΕ 


ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΡΑΤΑΕΝΤΒΥ - ΝΟΒΟ ΡΒΟΟΕΘΦΙΝΑ 2 µήνες 1 


ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
µέρα Ίος, 3ος 


᾿ ο0ΒΟΙ. µε Αρχεία/ΒβΑΣΙΟ µε Αρχεία ϐ µήνε 
ί Ε:ΤΕ-ΠΑ Ίος, 3ος 


Ο0ΒΟΙ. µε Αρχεῖα 31 µήνες ἶ 
:ΒΑΦΙΟ µε Αρχεία 


ΓΝΦΙΟΟΒ Στοϊεία ΒΑ8ΙΟ | μήνας Ίος, Ίος,θος 
.ΌΒΑΡΕ ΙΝ Ριύ8 μήνες Πε ος 
Τυνιχ-ο ό ΛΕΤΕΠΑ Ίος, 3ος 

μή “ΤΕΙΠΑ Ίος, Ίος,δος 


ιοτυς 1,29 
τ. Ίος, ὁος 
Ίος, Ίος,5ος 


| 
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 


ΕΒΑΜΕΝΙΟΗΚ 

ΨΟΒΌ ΡΒΟΟΕΒΦΙΝΑ 
Πρακτικο ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 

(9.Π.Α) 8 μήνες 100 ώρες ΤΡ΄ΠΕ Ίος, Ίος, 


Συνέχιση σπουδώ 
Διαθέτουμε: ευνοϊκούς όρους αἰ-οη 


5 ὙΥψηλού επιπέδου διδακτικ 

ο. Πρόγραµµα διδασκαλί ολλ πα η σνδμου ἡ στο ΟΙΤΥ Των υ6 

ο ο Μο το στρ ποστ τι --- 

9 Πρακτική : κάλυψη. 
εξάσκηση σε 90 Μηχανές (005-ὐΝΙΧ). 5 Μέριμνα για αποκατάσταση. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑ 
ΦΕΣ Ακαδηµίας ἃ Μα 
Τηλ.: 96.40.556 - ο. 1-3 (9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.) 


ΣΕΝ 479111 ΛΡΗΡΝ 44 «9/ ὼ9 
66Ο απτΘ1Ν 2119 ΑΟ, 52 δο8 1 τοι οἱ μι αἳ 4 1891 «13 πα 4 14.558 
670 ϱΕΙΘΙΝ 11 νθ40 εν 


68Ο .αοθδτΕ Ας 213 Ρραςςς ΦΕΒ] μτ “θεα ὃς Θς 


92" 1 23ΡΠ ΤΝ! Πα. 
700 ι0σβρτΕ 20213 ΡΑΕ - ϱΕενΝ ο ΡμΙΝ! "Ἠ9ι ως Ροίπςςε ας ὉΟΙΑΞ 
΄ ΑΕΕ ᾿  ΕσνΕΠΙΥ θὰ ρ95” 185 


720 ιΟΟΔΤΕ ο” 

πο ι Ου τε 38. 10: ΡΑΕΕΝ 
740 Ρριοτ 52) : 
750 Ει 01 486.114) μα] 
Ρι ο] μα 1903 υπο ἆ όο, 112 
770 ρι οἵ 25130 πε ΡΒΩΝ στθι 13 
78ο Ρι ο Ωξί | 

75ο ρι ΟΊ ποθ, 120) σε ὈΠ 2389 


8οὸ ΠΕΠ ΧΧΧ ΒΛ βιοαί ΔίΔ ΧΑ 
ΞΞΕΕΝ «ει ΩΟΑΤΕ β δν” 


22ΕΒΙ μί 9. ποςετς πες) ΒΣΕΌΕ αλ. |] ο 150: ΝΕΧ | 


Οἱ Β μΣΙΝΕΧ1 Ἡ 
820 Θωθ 2 
Θ50 τις (ΑΝΟΣ2 0) 1Σ1ς κάδο ΓΗΕΝ οοτὸο 830 
Β40 ΤΝΤ (ΗΝΡΑ2ΛΟ) 11Η νς 180 ΤΗΕ σουτ ο 3) 
Θθ5σο { Α/5 
86ο πι ΝΊ (ΕΝΟΣ) ... 
Β70 1Γ πλ ς- : 

880 ΕΕ ὐ0ν (2 ΘΝΡ ϐ ΤΗΕΝ πε. 
απο ΙΕ οα5 2 ΙΗΕΝ αλ ΝΑΝΡΑΘ 
φοό ΤΕ α0Υ (0) ρνῦ 4 ΙΗΕΝ κκ ὁ 
φιὸ 1Ε ΕΕ κ εν Υ9 
σ2ο Τε που (9) ϱΝο 1 ΙΗΕΝ ολ... 
οσο 1Ε πες 4. τΗΕΝ Υπ ξ 
40 ΤΕ 10ΟΥ (0) ϱὐο {4 (ΗΕΝ ΥΞΥΣΑ 

ο 5ο 1ΕΓ 10Υ (9) ϱΝῦ 16 ΤΗΕΝ σοθω τσ 
φϱο ΙΕ ΙΝΚΕΥ (47) ΓΕ Φθοτο 1ωω 

Φ 70 1Ε τΝΚΕ ν (9) 50 ΤΗΕΝ σοοβθω 14) 
98ο ἵγ Ἀἅ "3ΘΟ ΓΗΕΝ νΞΦθω 

φφο Τε νο ΤΗΕΝ κο 

ιουυ ΤΕ Ὀ ΓΗΕΝ νΞὦδο 


1010 ΤΡ ψς180 ΤΗΕΝ ν5 180 

ιό20 ΜονΕ. Ἀ ΥΣΕΕΙΝΙ να :ΜΟΝΕ 49 Σἵ μια Ὁ ας ςΤΛΟΝΕ. ΑΦΟΥ ΛΓΕΙΝΙ δν | ΣΞΜΟΝΕ. Ἁν 

ο. 1ΑΕΕ ΤΝΤ ει ω εΜονΕ ο Υ-1ΑΛΡΑΙΝΙ 4 μο 

Ἡ : Φη 55 ραπ 270 25189 35 οπδ ὁ ων 286 3 ἳ καν «9ν 2868 3 ῥρμον 209. 253489 35 
: ΞΕΕΕΝ ΦΕΡΕΝ ο λ.) ες Τα9 


τοσο ες ο ΤΗΕ ΘΟΘΩΕ 1740 


1060 ρατΏ θα 
1ο70 εεή ακΧ . ε1 θ8ς Ξ αχ 

εοζν 13 ρπον αθς «ὁ / 
ο. ΝΟ ο ο. ενώ 1 


ιω8ο αι 84 οτι κ ο Ασώ. ως 13 οπῶν « δν κν / 
15ο ενὶἹ 1. 129 5 Ἱ 
«1ου ϱό- οκ 10ῦ) 4 / 
1110 τς Υύ 7ο 1ΗΕΝ Ρ νΞ ο» ν 
1120 ει οτ Β 152 2ὲ ΡΕΑΝΝ  κΑ-Ν. ο.ξι οἱ 
11930 ει οἵ έν 29 
1140 Εϱι 01 πο» . τευβανὶ θῦ ον «ΡΥ. 
το ΙΗΘΟΕΕ οἱ Β2:ΙΟΟΑΤΕ Νο). ε.Εεν ανά «ΥΕΝ νὸς Αι! "1. οἱ ΑίΕ ας 512 ΥΠ ΝΑΡ Ἡ 
ΜΑΣ ΤΟΙΘ 
160 (Ε ΤΕΒΙ 258.279) ὃ 
1170 Εκ 

τον ΕΗΘΙΛΥ ον ο 


1ο ΕΕ , Έλεος 
.λωἱ ΓΕ ν ΝΧν ρθιί Ὁυὗ Ὁ 


«υπ ύπνο 


υπο θουρή ρυ 


ΤΗΕ | οθδις 14 Θ0) 


106 
| ριχει | Ὃ ο 


ΑΝΜΟΡΤΗΑΟ ΡΕΑΙ.ΕΗ 


9 6128 ΜΟΝΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ 
ο Ρς 1640, ΡΡς 
ἃ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ 
ο ΖΧ ΞΡΕΟΤΗυύΝ 2 
9 ΖΧ ΔΡΕΟΤΗυΜ 3 
ΛΑΔΟΣ 


πμροφορικη Β. ΕΛ 


Ὡ 
| ΕΧΝΕΙΟΥ 4 - 54625 ΘΕΣ /ΝΙΚ 
| ς 968 
3 πολι 091 /54 540.246 - 596. 


ΙΒΜΣΥΝΒΑΤΟΙ πως ΗΥύΝΟΑΙ 
10000 κα 
ΡΕΒΟΟΝΛΑΙ. | 9 υΡΕΒ 16 ΤΕ 


ϱ ΘυΡΕΗ 266 


6ΟΝΡυΤΕΗς |--- --- 9 6υΡΕΒ 386 


σΟΝΤΕς 


9 ΜΚ ΙΙ 8088 


ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΒΟΝ - 5ΤΑΒ - ΟΙΤΙΖΕΝ - ΑΜΞΤΗΑΟ 
ΜΟΝΙΤΟΗΒ ΤΩΝ ΕΙΖΟ-ΗΑΝΤΑΒΗΕΧ 


9 Εισαγωγἡ στο ΑΜΦΤΑΑΟ Ρς 
9 Η χρήση του Ό05 ΡΙμ9 
στον ΑΜΞ5ΤΗΑΌ Ρς 
9 Η χρήση του ΕΜ στον 
ΑΜΦΤΗΑΟ Ρς 
9 ΑΜΦΤΗΑΟ 1 ΒΑδΙς 
ϱ ΑΜΘΤΗΑΌ 2 ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 


ϱ Η χρήση του Ό. ΙΟ80Ο στον 
αυ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΜΡΦ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 


9 Οἱ. - Οδηγός χρήσεως ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΝΕΝΗ 


ο ΦΙΝΟΙΑΙΒ Οἱ. - Οδηγός χρήσεως 
9 ΑΜΦΤΗΑΌ 6128 - Γλὠσσα μηχανής ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ο μη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, (6ΟΜΡύΤΕΒΡΘ ΚΑΙ 
ω 
» Εκτυπωτὲς ΕΡΦΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝΕΛΛΑΔΑΜΕ 
ο Ζχ ΦΡΕΟΤΗύΜ-ΒΑΡΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ. 


1250 
15ου 
1510 


13ο οι Θ43ΞΞΕΗΕΙΝΙ 48 


μα οοπια5 


2402 οθι τω” 


4ο ία Αο 1 
Πα... 


ος 


Αα. 1 


Ηανε 
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ΗἩ ΞΕΙΚΟΞΗΑ που είναι το πρώτο εργοστάσιο του ομίλου εταιρειών 
5ΕΙΚΟ, κατασκευάζει εκτυπωτές Ψψηλών προδιαγραφών κα! 
ταχυτήτων. 
Στην κατηγορία των εκτυπωτών για προσωπική ἡ 
ημιεπαγγελµατική χρήση ο 93Ρ 180 ΔΙ συνδυάζει την τεχνολογική 
υπεροχή τῶν «μεγάλων αδελφών» τού µε το χαμηλό Κόστος. 
Ο 9Ρ 180 ΔΙ τυπώνει 100 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο, δέχεται 
απλό και μηχανογραφικό χαρτί, διαθέτει χαρακτήρες ποιότητος 
γραφοµηχανής (ΝΙ.Ο), επιθεθαιώνοντας την υπεροχή των 
εκτυπωτών 9ΕΙΚΟΣΗΑ στη σχέση κόστος / απόδοση. 
Η ΙΟΟχρονη Ιστορία της ΞΕΙΚΟΞΗΑ αποτελεί την καλύτερη 
εγγύηση των εκτυπωτών της. 


ἰηίο-αιωεςθί 


1186/55 ρ8ΓἱρΠ8Θ 


ΝΑ 117 43 - ΤΗΛ 28448 -ΤιΧχ 223748 - ΕΑΧ 89232349 
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Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 7 - ΑΘΗ 


Ριοίοση Ρύ ΧΤ 


ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟ 


Η περιήγησή µας στην αχανή χώρα ὁπου βασιλεύει η σκοτεινἠ οικογένεια των επεξεργαστών της ΙΝΤΗΙ. 
συνεχίζεται Κάπου στα μακρινά λεβάδια της, συνανπῄσαµε έναν νέο ευγενή, ο οποίος µας συστήθηκε 
σαν ΡΑΟΤΕΟΗ Αν και αποφεύγει τη δημοσιότητα, δεν θα πρέπει να τον αφήσουμε έξω απὀ τα τεστ 


ΡΕΟΤΕΟΗ, ὁπως όλα τα κλασικά 
ΡΟ5 και όπως όλα τα ἐντομαχωρί- 
ζεται σε τρία µέρη: κεντρική μονά- 
δα, πληκτρολόγιο και οθόνη. Και 
για να γίνουμε πιο σαφεῖς: 
Αρχίζουμε απὀ δεξιά προςτα αριστερά, ελπί- 
ζοντας να βρούμε όλα τα γνωστά εξαρτήματα 
στη θἐση τους: Πορρίθ,... γρίλιες, κουμπιά, τα 
ἱρᾷς αλλαγής ταχύτητας και τα γνωστά κλειδιά 
για το πληκτρολόγιο. Α, ναι, και το σήµα της 
εταιρἰας εἶναι στη θέση του, εκεί που βρίσκεται 
σεκάθε συμβατό. Ὀχιτίποτε ἆλλο, αλλά όταν 
μιλάμε για ομοιομορφία, να ξέρουμε καιτιλέµε. 
Πιο δεξιά ακόµη υπάρχουν τα δύο μεταλλικά 
πλήκτρα που επιτρέπουν εὐκολη πρόσβαση 
στα εντὀσθιατουΡΕΟΤΕ(Η, καιπάντα χαιρό- 
µαστε όταν υπάρχουν. Μια διακριτική ματιά 
στην πίσω πλευρά µας καθησυχάζει: Οὗτε εδώ 
υπάρχει τίποτα το καινούργιο: 8 κάρτες επὲ- 
κτασης, απὀτις οποίες οι δύο καλύπτονται ήδη, 
το βύσμα του πληκτρολόγιου και οι πρϊζες 
τροφοδοσίας. Μπροστά ἐχουμετα γνωστά ]θάς 
για το τοδοί, το ἴωτοο πιοάρ και την ἐνδειξη 
λειτουργίας του σκληρού δίσκου. Μαι Φυσικά 
υπάρχουν τα κλειδιά, τα οποία να µην σας ξα- 
ναλέμε τι ακριβώς κλειδώνουν. 


ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΕΣ 


Το πληκτρολόγιο του ΡΕΟΤΕΟΗ ακολουθεί 
τις προδιαγραφὲς των ϱηΠαπεθά συναδέλφων 
του, Φτιαγμένο για όλα τα μηχανήματα της ε- 
ταιρίας που χρησιμοποιούν τόσο τον 8088, όσο 


µας, ὃεν νομῖστε, 
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και τον 80286. Για το σκοπὀ αυτό άλλωστε 
υπάρχει και το μικρό 5ιίοΏ επάνω στο πλη- 
κτρολόγιο, το οποίο στην περἰπτωσή µας θα 
πρἑπει να γυρίσετε στην ἔνδειξη 8088. 

Η αἴσθηση των πλήκτρων εἶναι επιεικώς... 
επιεικἠς. Υπάρχει µια χαλαρή αἴσθηση στην 
πληκτρολόγηση και τα πλήκτρα φαίνονται να 
«παϊζουν» επάνω στις βάσεις τους, κάτι που 
φρενάρει κάπως τα βιαστικἁ δάχτυλα. Τέλος 
πάντων, τα πράγματα δεν εἶναι ποτὲ ιδιαϊτερα 
τραγικά, όσον αφοράτα πληκτρολόγια, µια και 
εἶναι πάντα και πάνω απ᾿ όλα θἐµα συνήθειας. 
Για παράδειγµα, εγώ ἔχω ακόµα την εντύπωση 
ότι το ΚουΏοατἀ των ΑΜΟΤΕΑΒΡ εἶναι το πιο 
γρήγορο απ᾿ όλα! Τι ψυχανάλυση, τι ηλεκτρο- 
σὀκ δοκίμασα, τίποτα... 


06ΟΝΗ-ΕΙΟΡΡΙΕΦ 


Η οθόνη εἶναι πραγματικά πολύ ποιοτική και, 
παραδόξως, ακριβώς η ἴδια µε αυτήν του προη: 
γούμενου τεστ. Αυτό βέβαια δεν µας ενοχλεί 
καθόλου. Να σας υπενθυµίσουµε ότι πρὀκειται 
για πιοπίίοτ επίπεδης οθόνης, τοποθετημένο 
Φυσικά σε βάση που επιτρέπει την περιστροφή 
δεξιά ἡ αριστερά κατά 90 μοίρες. Τρία μικρά 
ημικύκλια εμπρός εἶναι τα ρυθμιστικἁ για νο- 
ἱμπια, Ὀπίαλίηοςς και εοπἰταςί, ενώ στο πίσω 
µέρος υπάρχει ἑνας διακόπτης που σας επιτρέ- 
πει να εναλλάσσετε τα χρώματα του {οΙ6- 
ατουπἀ και Ὀδεκατουπά, δηλαδή ἴπνοιςθ. Η 
συμπεριφοράτης εἶναι πραγματικά άψογη, στα 
επίπεδα των ...επίπεδων πιοπίίοΙς. 

Προχωρούμµε στα ἀῑνες. Κατασκευάστρια ε- 
ταιρία εἶναι η ΤΕΑΟ, η οποία έχει µια πολύ 
µεγάλη ιστορία στο χώρο της µικροηλεκτρον!- 
κής και µια επίσης µεγάλη προὔπηρεσία στο 
χώρο των περιφερειακών. Μας άφησαν πολύ 
καλές εντυπώσεις, τόσο στον τομέα της ταχὺ- 
τητας, όσο και στον «ακουστικό τομέα, ὀπου 
φάνηκαν αρκετά διακριτικά. Διάφοροι ανάγω- 
γοι συντάκτες θέλησαν να τα αναγκάσουν να 
υποκύψουν στα ἄσεμνα {οπππαί τους, αλλά αυ 
τά απλά τους αγνόησαν. 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 


Η πλακέτα που φιλοξενεί όλα τα ολοκληρωμέ- 
νατου ΡΕΟΤΕΟΗ εἶναι απὀ τις πιο απλές που 
ἔχουμε γνωρίσει. Επίσης εἶναι απὀ τις πιο µἰ- 
κρὲς. Παρ᾽ όλα αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα 
χώρου µετα εξαρτήματα, κάτιπου ἐφερνεπρο- 
βλήματα στο 5οινίορ. 

Η πιοίποτοοατάἀ εἶναι στην κυριαρχία του 
8088, ο οποίος τρέχει στα 4,77 και στα 10 ΜΗ7. 
Ο 8088 εἶναι µια 8-δἱἱ ἔκδοση του 16-μπιτου 
8086, µε τον οποίο διαφἑρει στο µήκος των 
δεδοµένων που επεξεργάζονται Οἱ ΓΘᾳΙ5ίΘΙ5. 
Κατά τα ἄλλα, όµως, ο 8088 υποστηρίζει τις 
ἴδιες Ί6-μπιτες πράξεις µετο µεγαλύτερο αδελ- 
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Το εσωτερικὀ του υπολογιστή. 


Φό του - συμπεριλαμβανομένων και των πρά- 
ξεων για πολλαπλασιασμό και διαίρεση µέσα 
απὀ αξςοπηδἰν - και μπορεῖΐ να «δευ ταυτόχρονα 
περίπου 1ΜΒ µνήµης, µια και διαθέτει 20 Οἱί5 
στο αἀάτοςς Όυς. 

Η κάρτα που περιέχεται ενσωματωμένη στο 
μηχάνημα εἶναι η γνωστή κάρτα ελέγχου γρα- 
φικών και η πιυ]έ {/ο, τις οποΐες συναντάμε στα 
περισσότερα συστήµατα. Η δεύτερη αναλαμβά- 


νεινα συνδέσει τα Πορρίθς µετο υπόλοιπο Παά- 
ὧατο του συστήµατος, περιέχει το εσωτερικό 
ρολόι και θύρες παράλληλης και σειριακής ε- 
πικοινωνίας. Ἡ πρὠτη περιέχει τον οοΠίΤΟΙΙ6Γ 
διαχείρισης των γραφικὠν δυνατοτήτων του 
υπολογιστή. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχά- 
σουµε τα πανταχού παρόντα ἀἳρ 5ίςμος, τα 
οποία αναλαμβάνουν να αλλάξουν τη συµπε- 
ριφορά του ΠαάνναΓθ. Με τη βοήθειά τους µπο- 


ρεῖτε να αλλάξετε τη συχνότητα λειτουργίας 
του υπολογιστή σας, να κλειώσετε το πλη- 
κτρολὀγιὀ σας µέσω Πατάναίο, ἡ να κάνετε 
τοφθί. Ακόμη θα πρέπει απαραίτητα να ελέγξετε 
το ΙΡ διυίςῇ 1, όταν θέλετε να αλλάξετε τον 
αριθµό των ἀήνος που χρησιμοποιεῖτε και όταν 
προσθέσετε στο σὐστημά σας τον 8087, ἑναν 
επεξεργαστή δὀκτορα των μαθηματικών. 


ΡΟΖυΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 


Απ’ ὁσο µπορέσαμµε να δούµε, δεν παρατηρή- 
σαµε κάποιο πρόβλημα στη συμβατότητα του 
ΡΕΟΤΕΟΗ. Τόσο οι διάφοροι επεξεργαστὲς 
κειµένου, ὁσο και το [οἱμ5, η ὈΌβαςο και το 
ΕΙἰαΠί ΦΙπιυἰαίοι λειτούργησαν σωστά, Το πρό: 
Βληµα συμβατότητας λοιπὀν δεν συγκαταλέ- 
γεται στη συλλογή προβλημάτων του ΡΕΟ- 
ΤΕ(Η. 

Τα βιβλία και το 5οῄνατο που συνοδεύουν 
τον ΡΕΟΤΕΟΗ εἶναι οι γνωστές δισκέτες του 
λειτουργικού και τα πιαπια[ς, τα οποία εξειδι- 
κεὐονται στην περιγραφή του Παγάφα[θ καιτης 
κάρτας των γραφικών. Μπορούμε να πούμε 
πως οτιδήποτε θα χρειαστεί να μάθει ο αρχάρι- 
ος χρήστης εξηγείται, αν και κατά την ταπεινἠ 
µας γνώµη χρειάζεται περισσότερη λεπτομέ- 
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Το πίσω µέρος του ΡΤΟΤΕΟΗ. Διακρίνονται οἱ θύρες του υπολογιστή και οἱ εἰσοδοι/ έξοδοι τροφοδοσίας. 


ρεια. Ὅλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν εµπό- 
διο στην εκμάθηση του υπολογιστή σας, αν 
σκεφτεῖ κανεϊςτο πλήθοστων βιβλίων που ήδη 
κυκλοφορούν. 


ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ.. 


«λα καλάγιατον ΡΒΟΤΕΟΗ ΧΤ. Είναι αξιό- 
πιστος, εἶναι σοβαρὀς, εἶναι αφοσιωμένος και, 
το κυριότερο, εργατικός. Έχει δηλαδή όλα τα 


προσόντα για να γίνει ἑνας καλός κατοικίδιος 
ΡΟ. Του ευχόμαστε καλά ἀιτθςίοιῖθς. 

Ο υπολογιστής διατίθεται σε οοπβαια[ἴοη µε 
δύο Πορρίθς, 640Κ µνήµης ΕΑΜ και το 6η- 
Παηεθά πληκτρολόγιο, στην τιµή των 175000 
δραχμών. Για περισσότερες πληροφορίες µπο- 
ρείτε να απευθυνθείτε στο κατάστηµα ΜΝΗ- 
ΜΗ, Καποδιστρίου 28 και Πατησίων, τηλ. 
3699511, η οποία µας διέθεσε τον υπολογιστή, 
για τις ανάγκες του τεστ. Γι 


/ΜΡΟΤΕΒ 9Τ0ΡΙΕΟ ΦΟΜΗΡΟΣ ΟΟΜΡΟΤΕΒ 9ΤὗΡΙΕΟΦΟΜΗΡΟΣ (0ΜΡύΟ], 


ΟΜΗΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΟΜΡΙ)ΤΕΕΗΣ 
Μέσα από τις τάξεις µας Θα θψουν τα 


επιτυχημένα 


στεθδέχη 
του 19902. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 652, ΤΗΛ.: 96.19.3566 - 96.12.6756 


ΥΜΡΟΤΕΕ 9ΤΟΡΙΕΟΦΦΟΜΗΡΟΣ ΕΟΜΡύΤΕΒ οΤύΡΙΕΟ ΦΟΜΗΡΟΣ (0ΜΡύΤ’ 
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Διαλεΐτε τώρα δώρα υψηλής τεχνολογίας. 


11.800 ΔρΧ. 


Πρόκεπαι για ἑνα ηλεκτρονικό θαυματάκ Δυνατότητα 


Ἡ ελεύθερη ραδιοφωνία στην τσέπη σας. 
Ἓνας πανίσχυρος δέκτης ραδιοφωνικού σήµατος που σας 
ακολουθεί παντού. 


Τα κύματα ΕΜ και ΑΜ δεν ἔχουν γα σας κρύψουν κανένα 
μυστικὀ. Με το πολύ όμορφο αυτό ραδιοφωνάκι µπορείτε 
ανά πάσα στηµἠ ν᾿ ακούτε στερεοφωνικά τον αγαπημένο 
σας σταθμὀ - οπουδήποτε. Φυσικά, απαλλάσσεστε απ᾿ τς 
σκοτούρες της συχνής αλλαγής μπαταριών, αφού το 
ραδιοφωνάκι λειτουργεί µε ηλιακή εγέργεια. 


Θα μπορούσατε να πεῖτε ὁτι εἶναι ἑνα ραδιόφωνο που 
σας... προστατεύει απὀ τον ἡλιοί 

Αν όμως πάλι το δείτε σαν ἑνα καπέλο που... παίζει 
μουσική, τότε πάλι δίκιο θα ἐχετεί 


Ἓνα πολύ στυλάτο Ὀαφεῦαί! καπελάκι µε εγσωµατωμένο, 


γαι, ενσωματωμένο ραδιόφωνο ΕΜ! 
Φορέστε λοιπόν κι εσείς αυτό το καλοκαίρι στο κεφάλι 
σας πην πιο καυτή... μουσική! 


αποθήκευσης 7950 χαρακτήρων (1100 πιλέφωνα), οθόνη 
υγρών κρυστάλλων 22 αλφαριθµητικών χαρακτήρων, 
αυτόματη ανεύρεση κατά αλφαβητική σειρά, πολύ μικρό 
μέγεθος. 


λογαριασμούς, Είναι και δἰ8/πΙ οἱοοΚ, όταν εἶστε πολύ 
ξεχασιάρης. 

"Ἠρθε η ώρα να αποκτήσετε την ηλεκτρογικἡ ατζέντα, 
Βάλτε την στο πορτοφόλι σας και να εἶστε σίγουροι ότι θα 
γίνουν... αχώριστοι φίλοι 


Δεν νοµζουµε εσείς, νέα παιδιά, να µην 
ασχολείστε µε τα σπορ! Χρειάζεστε λοιπόν 
τη φόρμα ΡΙΧΕΙ.. Με ειδικἡ επένδυση, ζεστά 
γεαγικά χρώματα για άνεση, κέφι και πολλὲς 
πολλές επιδόσεις! 

Μια ιδανική λύση για όσους αγαπούν το 
τρέξιμο ἡ το περπάτημα ἡ ἔστω το... 
“ΡΕΟΑΤΗΙΟΝ”. 


Απ΄ πῃ µα μεριά ηλεκτρονικό ρολό, 
ημερολόγιο και χρογόµετρο. Απ᾽ την ἄλλη 
οδουἰαἰοί µε ἰουςῇ-οη πληκτρολόγιο... 
«και ΟΛΑ αυτά σε μέγεθος ρολογιού. 
Φορέστε Το στο χὲρι σας καὶ χαρείτε την 
άνεση που προσφἑρει το παγέξυπνο 
σύστημα {ἱρ-οἰάθ. Ἔχετε το οδἰουἰθίοΓ και 
κάνετε υπολογισμούς, αλλά θέλετε να δείτε 
την ώρα; Με µια απλἠ κίνηση το επάνω 
µέρος της συσκευής γυρίζει και φέρνει στην 
επιφάνεια το ρολὀϊ, Δεν εἶναι θαύμα; 


6,500 Δρχ. 


Ἡ κανούργια νότα στο σπορ υτύσιμο! Μια 
χαρούμενη, φανταστική εμφάνιση, που µε το 
απίθανο παιχνίδι των χρωμάτων σας κάνει να 
ξεχωρίζετε κάθε στημή. 

Διαλέξτε τώρα Το φωτεινό πράσινο, το ζε- 
στὸ κίτρινο ἡ το αγαπημένο σας γκρι, παρέα 
µε το µπλε. 

Το µπλε θα το βρείτε σε συνδυασμό µε το 
χαρούμενο κίτρινο. Αν η επιλογἡ εἶναι πολύ 
δύσκολη, τότε προτιμήστε... ἑνα απὀ κάθε 
χρώμα! 


νά 


Μια παγέξυπνη συσκευἡ που πρέπει να 
έχετε πάντα μαζί σας, 

Ηλεκτρονικό ΑΙ.ΑΒΜ Οἱ.00Κ, τηλεφωνική 
ατζέντα και ἰουςὴ-οῃ οδἰουἰδίο, ένας 
τέλειος συνδυασμός µε απίθανα έξυπνο 
σύστημα επιλογής: η συσκευή κλειστὴ σας 
παρουσιάζει το ρολὀι, Ανοίγετε το επάνω 
µέρος του ΡοοΚκεἰ Μεπιο Και Ιδού η ατζέντα! 
θέλετε να κάνετε κάποιους υπολογισμούς; 
Πηγαΐνετε τον επιλογέα στο «οδἰοµΙδίοΓ» και 
εἶστε ἑτοιμοι, 


| Κονσολα ΡΙΧΕΙι 


μ.ο... 6566266 6ϱ66ϱ666.ς 


Μονο για οοπιρυθήζθά Ὀ.ή5. 

ἕτα ϱ8ΗΥ του ᾿50 και του ᾿δ0, υπήρχε ἑνα 
φορητό πικάπ και πολλοί μικροί δίσκοι... αλλά 
στα ϱ8ήγ του 2000 θα υπάρχει ο 9Ηρ6ΙΓ 
Ἄκτης του ΡΙΧΕΙ., ἑνα μηχάνημα στα σύνορα 
του σημερινού ΛΙΦΛ-ΙΘοΒΙ 

Ενσωματωμένο μικρόφωνο, κασετόφωνο, 
φηφιακὀ ταμπλὠ ελέγχου, μίξη μουσικής, 
φωνής και τρελὠν εοπηρµθήσεά εφέ, απὀ 
ειδικὀ κύκλωμα ἠχου, σε µια πολύχρωμη 
καταπληκτική εμφἀγιση! Αν θέλετε ἑνα 
28Η... επιστημονικής φαντασίας, 


Σε κάθε ΡΙΧΕΙ. θα θρίσκεται 
η ΗΙ6Η-ΤθοΙ Βομίίαυο µε τις 
περιγραφές προϊόντων 


υψηλής τεχνολογίας 


Τετραδια ΡΙΧΕιΙ. 


Τελείωσαν οι διακοπές και το ΡΙΧΕΙ.,, σαν γεανικὀ 
περιοδικό, θα πάει σχολείο. 

Με κάθε μαθητή - Ψφο:, λοιπόν, το τετράδιο 200 σελίδων 
του ΡΙΧΕΙ.. Ἕνα Ρἰχεί που θα εἶναι πάντα μαζί σας, 
κατάλληλο για Ιστορία, Φυσική, Μαθηματικά και για τους... 
χάρτες του τελευταίου σας Δάνθηίμιθ, 


Τσαντα ΡΙΧΕΙ. 


Η σχολικἠ περίοδος εἶναι ειδικότητα της Τοάντας ΡΙΧΕΙ.. 
Σε μοντέρνα αθλητικἡ γραμμή, µε γεαγικά χρώματα και 
πολύ-πολύ στυλ, η τσάντα ΡΙΧΕΙ. εἶναι ἴσως το πιο χρήσιμο 
πράγμα που µπορείτε να ἔχετε στην πλάτη σας τους 9 
επόμενους µήνες, Κατάλληλη για ερασπέχνες μαθητὲς ἡ 
και για επαγγελµαήες... ορειβάτες! 


Κυόθος ΡΙΧΕι. 


[Πρόκειται για τον πρὠτο εξάδελφο του κύβου του 
Ρούμπικ. Εἶναι ο κύριος κύβος ΡΙΧΕΙ! 

Ἡ κάθε πλευρά του κρύβει κάτι χρήσιμο: Ψαλίδι, 
σελοτέιπ, ξύστρα, στυλὀ, γόμα, συνδετήρες και (ουφ)... 
μέτρο, το καθένα µε το δικό του ξεχωριστό χρώμα. 


τότε ο κύβος του ΡΙΧΕΙ. εἶναι σίγουρα το πιο χρήσιμο! 


ρείτε τα 


μπορείτε να ὃ 


καιστο 


Αν ο κύβος του Ρούμπικ ἦταν το πιο διασκεδαστικὀ κουτ, 


μην η 


ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 


(Σημειώστε µε ένα Χ το αντίστοιχο κουτάκιµεγέθους /χρώματος καιµε αριθµό την ποσότητα, συνολική αξία καισύνολο). 


Τετράδια ΡΙΧΕΙ. 
πακετο Των τεσσάρων (4) τετραδίων 


Ελόαχιστο χρονικο περιθωριο σποστολης. 20 ηµερες 


γ 
4- Ὁ --- 
| 
| 
: 
| 


800 ΔΡΧ. | 
| 
ΣΥΝΟΛΟ |. ΔΡΧ. 


Γ 
ΕΙΔΟΣ Γ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ’ ΄ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
. | Τά |. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΡΟΟΚΕΤ ΜΕΝΜΟ | 3.900 ΔΡΧ. 
ΑΜ/ΡΝ ΡΙΧΕΙ. 8ΟἱΑΛ-ΑΑΟΙΟ 1 7.300 ΔΡΧ. ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ρο/κοης) Ὀἱήοείοη Όδία Ομιό 00 ] 11.800 ΔΡΧ. 

τκ ΠΟΛΗ ΤΗΛ 

ΡΙΧΕΙ ΟΑΡ | «200 Δρχ 
ΧΡΩΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ [με 7 ' | Θελω να µου στειλετε µε αντικαΤαβολη Τα Παβαπονω αντικειµενα Αν δεν µεινω 
ΡΙΧΕΙ ΕΗΙΡ ΝΑΤΟΗ " 5.700 ΔΡΧ. | (κανοποιηµένος απὀ την αγορᾶ µου µπορω να επιστρέψω εντός δἐκσ ημερών το 
4066ΙΝΑ... εἰ Ρἰχοί | προίον και θΩ επιστραφεί εξ ολοκλήρου τὸ ποσὸν που κατέβαλα Τα ταχυδρομικά 
ΧΡΩΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ 7.800 ΔΡΧ. | εξοδα επιστροφής βαροινουν εμένα 

ΜΕΓΕΘΟΣ 5 ΤΜΠΤιΙ ἹδΙΜΠι Είμαι ὄνω των 18 ετών. 

Ῥιχει 50ΡΕΑ.σοιτεαε Τ ἷ πχ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | | 3.500 ΔΡΧ. | Δεν εἶμαι ὄνω των 18 ετών. 

ΜΟΙ ΟΜΟΙΟΝΟΙΟΝΟΙ { ] . ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΟΝΣΟΛΑ ΡΙΧει. " | 22.500 ΔΡΧ. / 1 "ΟΙ παραπόνω τιμες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 165. Η προσφορά θα διαρκέσει 
χει ΚΥΒΟΣ αν. τ | 2.500 ΔΡΧ. ως αν [ µέχρι να εξαντληθούν τα προϊόντα. 

ΤΕΑΝΤΑ ΡΙΧΕΙ ΜΠΛΕ Ὁ ΓΚΡΙ Ώ σπα Ταχυδροµηστε 7Ο κουπονι στη διεύθυνση 


ΘΟΜΡύΡΛΕΟΟ, (ΡΙΧΕΙ ΝΙΟΝ ΤΕΟΝ βουτουε), 
Λ. Συγγρού 44, ΑΘΝΝΑ 117 44. 


Τα ἐξοδσ σντικσταθολἠς επιθαρύνουν τον παραλήπτη. 


ΡΗΑΝΤΑΡΙΕ | 


ΙΒΜ ἆ ΟΟΝΡΛΙΙΒΙΕ» 


Αν θέλετε να τελειώσετε το παι- 
Χνίδι, ακολουθήστε κατά γράμμα 
τις παρακάτω οδηγίες. Κατ᾽ αρ- 
χήν, η οµάδα σας πρέπει ν᾿ απο- 
τελεῖται απὀ 1 πιποίαι: (Παηίαι), 1 
βα]ίοι (Οατο ἡ Ττοί), 1 ΤΗϊεί, 1 
Ρήροί (Όνιατί) και 2 νήζατάς. Μό- 
λις τους ανεβάσετε μερικά Ἰονοίς, 
κάντε τα εξής: 

Πάρτε τα Γωπος στα τέσσερα 
πρὠτα ἀμπαθοης (ἑνα στο καθέ- 
να). Ὅμως για να πάρετε τα 
τωῃθς απ᾿ το 290 και το 4ο ἀμη- 
αροη, πρέπει να εἶστε προχωρημέ 
νοι. Πάρτε τουλάχιστον ἑνα απ᾿ 
τα τίηπας που βρίσκονται: 3 στο 


ἀμπαροπ δυτικἀ του δρ](ναίοτ, ὃ 
στο ἀμπαροη στην νοτιοανατολική 
γωνιά του (ἰποί (όλης της χώ- 
ρας δηλαδή) και 3 στο ἀμπαροῃ 
που βρίσκεται δυτικά της Φἰατνί]ο. 
Μόλις τα κάνετε αυτά, λογικά θα 
πρέπει να ἔχετε μάθει το Ταης- 
Ροτίαίοπ 9ρεἱ|. Με τη βοήθειά του 
πηγαίνετε στην Οἰνπιρία και µπεῖ- 
τε στο ἀμπαροπ που θα βρείτε, α- 
φού περάσετε το Πνει 5ίψχ. Εκεὶ, 
αν περάσετε τα {θδίς (που εἶναι 
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αρκετά εὐκολα), προσευχηθείτε 
στο Δία, ο οποίος θα σας δώσει το 
6οἀ Ἐωπθ, που θα σας δώσει 
κουράγιο να μπεῖτε στο ἀμπαροη 
βόρεια της 9ἱᾶτν]]θ. Εκεί µέσα θα 
βρείτε τον Βἰας]κ [ οτἀ. Πολεμήστε 
μαζί του και, αν τον νικήσετε, 
µπορείτε να υπερηφανεύεστε ὁτι 
τελειώσατε το ΡΠαπίᾶδίο Ἱ. Βὲ- 
βαια, υπάρχουν και διάφορα άλλα 
πράγματα που πρέπει να κάνετε 
στο παιχνίδι, αλλά δεν παϊζουν 
ουσιαστικὀ ρόλο στην εξἑλιξἠ του. 
Απλά σας προσθέτουν στο σκορ. 


Προσοχή, γιατί µέσα στα ἀἆμπαθ- 
οη5 σας γίνονται ερωτήσεις στις 
οποΐες, αν δεν απαντήσετε, θα ἐ- 
χετε το γνωστό πρόβλημα του 
το8οἰ. Τώρα, να μερικά ἴἴοπις µε 
τους αριθμούς τους: 


5πι 9: 44 Ηαἰθοιά1: δ8 
5εδἱθ πι; 26 ΡΙΟΗ {οήκ; 56 
ἰΗῃ 8χ8; θ4 604 οηἱά. 20 
οιά: 59 Μά οηἱά. 11 
9νοιά «7: 89 Βἰπᾳ πι!/2: 96 
Ψοοά 9): 2 ΦΙΤΕΠΦΗΙ ΙΙ: 14 
µαϊθειά». 94 

Βοῦες. 22 

Ὀαφφεή1: 72 

Βοῦος1; 92 

ΡίΚε; 66 

Ουἱοκποςς |. 12 


ΤΒΟΙΙΙΝΕ ΤΗυΝΡΕΒ 


. ο ωοο 


σε ὃν 


ο ου ανω ο ον 


Επίσης, αν ἔχετε πρόβλημα µε 
τα λεφτά, µπορεῖτε να δημιουργεϊ- 
τε ἕνα νὲο χαρακτήρα, να του 
παΐρνετε τα λεφτά και να τον δια- 
γράφετε κατόπιν, κόλπο γνωστό 
και κλασικό, για όλα τα τοἱ ρἰαν- 
ἵπα 49/Πῃ05. 

Αυτά απ᾿ το Φίλο Βασίλη Τα- 
λαβέρο. Μεγάλε, ευχαριστούμε. 
Αν θέλεις τη λύση του ΡΠαπίαςίθ 
ΠΙ, την ἔχουμε δημοσιεύσει πριν 
αρκετά τεύχη. 


ΦΡΕΟΤΒΙΝ 


Δώστε ΡΟΚΕ 41046.0: ΡΟΚΕ 
34418,201 για άπειρες ζωές. 


[ΡΕΟΤΒυΝ) 


Κάντε Πἰ 5ςο{6 και αντί για ὀνο- 
µα κάντε το εξής: Πατήστε το 
9ραςο Βα: μέχρι να γεμίσει όλη η 
πρώτη γραμμή και να κατεβεί ο 
6υΙΦΟΙ στη δεύτερη. Τώρα πατή- 
στε ἆλλη µια φορά 9ρᾶςρ και 
γράψτε ΩΡΡ. Η οθόνη θα γίνει για 
λίγο άσπρη µε μαύρες φιγούρες 
και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει απὀ 


ή σας 


ν 
' πα. ο 


εκεί που χάσατε, µόνο που θα ἔχε- 
τε άπειρες ζωές. Τα δύο ἄρς απ᾿ 
το Θωμά Ντουμάνη. 


ΒΟΙΙ.ΙΝΕ ΤΗυΝΡΕΒ 


(08Ν) 


Φορτώστε, κάντε τοδοί καὶ 
ΡΟΚΕ 449570.1794 
9Υ5 42768 
για άπειρες ζωές. 


ΕΤΜΑΝ 


νΡΕΟΤΒΙ) 


Φορτώστε τον Ὀδβδίς Ιοδάθι και 
δώστε ΡΟΚΕ 29756.1. Κατόπιν κάντε 
Ιδί και πριν το Βαπάοπιἰζο [98 
γράψτε ΡΟΚΕ 269650 για άπειρες 
ζωές, Κατόπιν ΒΌΝ και εἶστε ἓ- 
τοῖµοι. Ὅλα τα ροΚος5 µας ἠρθαν 
απ᾿ το, γνωστόπια, Τάσο Αντωνό- 
πουλο. Τον ευχαριστούμε για ἆλ- 
λη µια φορά. 


ΥΙΝΡΙΟΑΤΟΒ 


(Α/ΦΤΒΛΟ) 


Ο Γιώργος Σπυρόπουλος µας 
στέλνει τους κωδικούς για την 


Χακερόπουλα, γειά σας. 
Κανονικά, αυτό το µήνα οἱ σελίδες του Πἰπί Ἰ᾿ 15 θα έπρεπε να ἦταν μαύρες, για ν᾿ αποδώσουν φόρο τι- 


µής σ᾿ ὁσα «ρᾶοροΠ]ρ έχουν χαθεί στα διάφορα «Ἠοοίθπι ιρ «.πιθ». (Βέβαια, ο βαθύτερος λόγος ἦταν ὁτι 
βαριόµουν να γράφω). Δυστυχώς όμως, ο αρχισυντάκτης εἶχε διαφορετικἠ γνώµη και, κει που έλεγα να πρω- 
τοτυπήσυω, ξανάπεσα στα ἴδια: µερικές σελίδες γεμάτες ΠΠίς Ἰπ᾿ [ρ5 για σας. Λοιπὀν, µη μπορώντας να κά. 
νουµε τίποτ᾽ ἆλλο, ξεκινάμε. 


πρὠτη και δεύτερη πίστα του Ἱνίη- 
ἀἰσαίοτ. Ο κωδικός της πρὠτης 
πίστας λοιπὀν εἶναι ΟΡΡΕΝΗΕΙΜΕΒ 
και της δεύτερης ΕΝΟΙΑ ΛΥ (Ο:- 
ομεςίταἱ Μαποθιντος ἴπ {ο Όαι].). 
Πείτε «ευχαριστοὐμε) στον κὐ- 
ριο!!! 


ΑΒΟΤΕΟΒ 


(08Ν) 


Ίνα ἑνα κόλπο που θα σας χαρϊ- 
σει αρκετούς πόντους. Αφού ἔχετε 
πάρει τους δίσκους, θα βρείτε στο 
δρόμο σας διάφορα αντικείμενα 
(πέτρες, μαχαίρια, αστεράκια 
κλπ.). Όταν ανταλλάσσετε τους 
δίσκους µε κάποιο απ᾿ αυτά τα α- 
ντικείµενα, τότε κάθε δύο πατή- 
µατα του {το θα προστίθενται 
5000 βαθμοί στο σκορ σας. Το ἴδιο 
γίνεται και µε τη βόμβα, µὀνο που 
εδὠ οι βαθμοί εἶναι 10000. Αυτά 
απ᾿ το Δημοσθένη Βαγγόπουλο 
και το Νἐο Ψυχικό. 


ΤΗΒΑΡΡΟΟΒ 


(δν) 


Ο Κώστας Πέρκος συμβουλεύ- 
ει: 

Φορτώστε το παιχνίδι και κάντε 
τοδεἰ. Κατόπιν 
ΡΟΚΕΊ, 49, 14, 96 
Το παιχνίδι αρχίζει πάλι µε 
9Υ9 14936 κ 

Κώστα, να᾽ σαι καλά. 


ΡΑΝΑΜΑ ὐ0Ε 


[ΦΡΕΟΤΗΙ 


Κάντε πιείαρ τον Ὀᾷδίς Ιοβάθι 
και δώστε |ἰδί. Κατόπιν προσθέστε 
τη γραμμή: 

16 ΡΟΚΕ 386390 
Κάντε ΒΙ)Ν και το παιχνίδι θα 
φορτωθεί µε άπειρες ζωὲς. 


δο.κ Ες 


οσπτλοτ 
ἴδομρος δα 9 
πρ ρου]ιςε όμοῖ 


ΒΕΥΟΝΟ Ζ0ΗΚ 
(ϱ8Ν 128) 


Σε δύο σηµεία του πολύ καλού 
αυτού αἀνοπίωτο ααπιο υπάρχουν 
Ιηδοήρίίοης (επιγραφές). Δώστε 
"Βθδά |ηφοήρίίοπ” και θα σας εµφανι- 
στείἰ ἑνα αἴνιγμα στην οθόνη. Οι 
απαντήσεις που πρέπει να δώσετε 
διαφἐρουν ανάλογα µε το µέρος 
που βρίσκεστε. Αν εἶστ στο 
Γ.οἀᾳᾳ, δίνοντας "ΑΠΦΝΕΙ [19 Λίπᾳ” θα 
ανοίξει στο βράχο µια εἴσοδος για 
το διπλανό Παπίποιςο. Αν βρὶ- 
σκεστε το Οθαιίπα, δίνοντας "Λη- 
9Μ/6/ Υουμ’ θα σχηματιστεΐ µια Ροοἱ 
οί Βαάϊαηςς, που εἶναι απαραϊτητη 
για να τελειώσετε το παιχνίδι. Αυ- 
τά απ᾿ το Μανώλη Κουταλά και 
τη Λευκάδα (φανταστικό µέρος, 
δε νομίζετε;;). 


[ΑΜΝΤΑΛΟ) 


Το Ιδῆπα που ακολουθεί ἔρχεται 
απ᾿ τη Θεσσαλονίκη. Πληκτρο- 
λογήστε: 

10 ΒΕΜ ΚΑΒΝΟΝ 
0 ΟΡΕΝΟυΤ "Κκ' 
8ΕΡΕ 


ΜΕΜΟΒΥ 


οδαθίης ὁὃ 


3 


90 ΜΟΡΕ 1: ΕΟΒ ΝΞ0 ΤΟ 8: ΙΝΚ 
Ν,0: ΝΕΧΤ 

40 ΒΟΒΟΌΕΒ 0 

50 Ι0ΑΌ “ΚΑΒΝΟΝ.001”, 40000 
50 ΙΝΚ 3,25: ΕΟΒ Τ5Ί ΤΟ 29090: 
ΝΕΧΤ 

70 ΙΝΚ 2,20: ΕΟΒ ΤΞΊ ΤΟ 1000: 
ΝΕΧΤ 


80 ΙΝΚ 116: ΕΟΒ Τ5{ ΤΟ 2000: 
ΝΕΧΤ 

90 05 

100 ΡΒΙΝΤ "Ὅγ Ρ ΑΝΟ Ν’ 

110 10Α0Ό ΚΑΒΝΟΝ.002”, 81000: 
ΡΟΚΕ Δ4θ70 

120 ΕΟΒ ΝΞΙ ΤΟ 9: ΙΝΚ ΝΑ: ΝΕΧΤ 


190 ΙΟΑΌ "ΚΑΗΝΟΝ 009”, 40000 
140 0Αἱ1. 40000 


ΤΗΕ ΗυΝΤ ΕΟΒ ΒΕΌ Ο6ΤΟΒΕΒ 


Δημιουργοί της επέμβασης οι 
Νίκος Χριστοφορίδης και Πανα- 
γιώτης Αγγελάκης. Τους ευχαρι- 
στούμε. 


ΤΗΕ ΗυΝΤ ΕΟΒ ΒΕΟ 


Ο6ΤΟΒΕΒ 
[ΑΤΛΒΙ 5Η 


Το αρκετά ρεαλιστικό αυτό 
εἰπιυ]αοή ἔχει ἑνα οἶιθαί ορίίοη 
που θᾳ σας φανεί αρκετά χρήσιμο. 
Το ορᾷοη αυτό ενεργοποιείται αν, 
κατ᾽ αρχήν, πατήσετε το δεξὶ 
κουμπί του πποµςο για να βγεῖτε 
στο ππθηι. Διαλέξτε το “Αὐδοιί 
Βεά Οεἰοῦει”. Πηγαϊΐνετε τώρα ε- 
πάνω στο ὀνομα του Φίθνθη 
ΌἼθεη και πατήστε το αριστερό 
κουμπί. Το ὀνομα θα βρεθεἰ κλει- 
σµἐνο µέσα σ᾿ ἕνα παραλληλὀ- 
γραµµο. Μεταφἑρτε το τοξάκι ἑνα 
περίπου εκατοστό αριστερότερα 
και ξαναπατήστε το αριστερό 
κουμπί. Θα εμφανιστεί ἑνα ἀῑδίοα 
δοχ. Διαλέξτε την επιλογή 91ῤ6:- 
ίαδί και το υποβρύὐχιό σας ϐ᾽ απο- 
κτήσει ξαφνικά πολλή γρηγορά- 
δα. Με σιροιίασί το ταξίδι απὀ 
Ευρώπη σε Αμερικἠ διαρκεί μόνο 
ἑνα λεπτόὀ. Το «ἶθαί Πρ αυτό µας 
ἠρθε απ᾿ το φίλο ΟΤΤΟ. ΏαπΚκο 
5εΏδη. 


πα α- ΚΑΗΝΟΝ 
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5υΡΕΒ ΤΕΣΤ 


[ΑΙΛ9ΙΒΛΟ) 


Αν έχετε δυσκολἰες στο να περά- 
σετε κάποιο ἆθλημα, πατήστε 
ταυτόχρονα τα πλήκτρα Α, 5, Ὀ, 
6, Νν, Β, Ν, Μ και θα περάσετε το 
παιχνίδι. Τώρα, αν κάποιος απὀ 
σας πατήσει και τα κὀμματα, ας 
ἔρθει να µας εξηγήσει που βρήκε 
ο Απηδίταἁ 7 πλήκτρα που να βγά- 
ζουν το κὀμµα και θα του κάνουμε 
δώρο µια ετήσια συνδρομή. Νίκο 
Σιώμο, σ᾿ ευχαριστούμε πολύ: 


ΒΛΗΝΣΤΟΒΜΕΒ ΟΙ ἃ ΡΘΑ ΟΥΒΕΗΝΟΙΡ 


(ΟΧ] 


απ᾿ τη μακρινή Ιαπωνία. Αφού 
λοιπόὀν ρἴξετε όλα τ αερὀστατα, 
γυρίστε στην αρχἠ και Ισορροπή- 
στε το αεροπλάνο σας πάνω απ᾿ 
τα πεσμένα αερὀστατα. Αφήστε το 
ελεύθερο τώρα να πάρει φόρα και 
θα το δείτε να ρἰχνει όλα τα τού- 
βλα του τοίχου στο τέλος της πῖ- 
στας. Προσξξτε, µόνο, η ρόδα του 
αεροπλάνου να µην εξέχει καθὀ- 
λου απ᾿ τις κορυφὲς των αερό- 
στατων, γιατὶ το 6ἴρ δεν λειτουρ- 
γεὶ. Αυτά απ᾿ το Φίλο Γιάννη 
Μπαλαμπανίδη, που θα πρέπει να 
εἶναι πολὺ ερωτευμένος µε το 


ΜΦΧ του. 


[ΑςΤΒΛΟ] 


Το ᾖρ που ακολουθεί αφορά, ὁ- 
πως διαβάσατε, τα μηχανήματα 


«οποΙΕ») ΜΚΤΑΟΡΕΡ. 


Βρίσκεστε στην πρὠτη πίστα. 
Πάρτε όλα τ᾽ αντικείµενα και δώ- 


στε τα στη 1 155α. Κατόπιν πηγαϊ- 
νετε στη δεύτερη πίστα. Πατήστε 
ΦΠίΗ Ζ και θα µεταπηδήσετε στην 
τρίτη πίστα. Πατήστε 94 Χ και 
θα πάρετε αυτόματα ὅλα τ᾽ αντι- 
κείμενα που βρίσκονται στην πῖ- 
στα και θα ξαναγυρίσετε στη δεύ- 
τερη. 9ΗίΗ Χ και πἆλι για να πάτε 
στην πρὠτη και δώστε ὁ,τι ἔχετε 
στην [155α. Συνεχίστε κάνοντας το 
ἴδιο σ᾿ όλες τις πίστες. ΠΡΟΣΟ- 
ΧΗ όμως να µην το κάνετε στην 
ὀγδοη και στην πρώτη πίστα, γιατὶ 
θα γίνει τοςθί. Το Πρ ήρθε απ᾿ τον 
άγνωστο Χ, που δεν µας ἔγραψε 
τ᾿ ονοματάκι του. Εμείς τον ευχα- 
ριστούµε οὗτως ἡ ἄλλως. 


[Α)/ςΙΒΛΟ) 


Μόλις φορτωθεί το παιχνίδι κά- 
ντε Τθ86Ι... όχι, αυτό εἶναι για 


Οοπηπιοάοτθ. Μόλις λοιπὀν Φορ: 
τωθεί το παιχνίδι, κάντε ἀθ[πο 
Κονς και βάλτε µε τη σειρἆ τα εξής 
πλήκτρα Υ, ἅΧ, Ε, 9. Με αυτὀ τον 
τρὀπο θα έχετε άπειρες ζωές. Επί- 
σης τα πλήκτρα 9, 3, 4, 5 σας δἰ- 
νουν απὀ ἑνα διαφορετικό ὁπλο. 
Το Πρ µας ήρθε απ᾿ το δίδυμο Θ. 
Δημαράς και Α. Ευαγγελόπουλος, 


ΝΙΖΒΛΙ.. 


[ΙΒ ἆ ΟΟΝΡΛΤΒΙΕΟ) 


Μόλις γεµίσετε την κάτω δεξιά 
κανάτα µε χρώμα και βγεῖτε στην 
Ῥοπις πίστα, σκοτώστε όλα τα ε- 
νοχλητικἁ αντικείμενα, οπότε και 
θα εμφανιστούν δύο ζωές, οἱ οποϊ- 
ες,αν τις πάρετε, θα προστεθούν 
στις δικὲς σας. Εσεϊς όμως θα φά- 
τε µόνο τη μία και θα φύγετε προς 


ομως 


ἼΟλες οι Εκδόσεις 
της 6οπιριρΓθς5 


πο) Σουλτάνη 17 (κάθετος Στουρνάρα), 


τηλ.: 3601.761 
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τη δεξιά πλευρά, µε την ἄλλη ζωή ΜΙΖΒΛΙΙ. όΑΟΚ ΤΗΕ ΝΙΡΡΕΒ ΙΙ 
πν 


-α σας κυνηγάει. Μετά απὀ λίγα 

Ξευτερὀλεπτα, θα εμφανιστούν [ΑΜΟΤΗΛΟ) 
.λλες ἒξι ζωές. Φάτε τις όλες ε- 
«τὸς απὀ μία και επαναλάβετε τη 
Ξιαδικασία. Μ΄ αυτό τον τρόπο θα 
κερδίσετε αρκετές ζωές. Το ρ 
σας ἠρθε απὀ αρκετά ψηλά και εἷ- 
ρα του Μάκη Κοκκοφειάδη. 


ΡΟΚΕ 2068,240 για 240 ζωές. 


ΜΙΝΟΣΗΑΡΟΝ ΡΑΗΤ ! 


Ο Φίλος Αντώνης Ζερβός µας 
στέλνει τον τρὀπο µε τον οποίο 
µπορείτε να φτάσετε στο πλοίο. 
Λοιπόν: 
φεἱ 5Η86ἱ, Π, θπθί Πμί, 46ἱ 5ἱΓ8ΗΗ, ϐ, ϐ, θ8ἱ 
5ἰβθί, 6, 06ἱ γ]πθ, Ν, Ν, 8, ϐ, ΙΝ ΥΠ 0η 


Μόλις περάσετε όλες τις υπό- ΤΗΕ Ι5Ι.ΑΝΡ 0Ε ΕΑΝΤΑΣΤΙ6 ΝΟΥΛΕΕ Γ9ΟΚ, 4{ορ δἱΙ, ᾱ, ΘΠΙΘΙ 6398, θ6ἱ ΓοΟΚ, ἀἱᾳ, 


γειες πίστες και βγεῖτε στην αρχι- . ΡΟΟΤΟΒ ΡΕΦΤΗυΟΤΟ | [ΑΝΟΤΑΛΟΙ φ6ἱ ΠΠ8ρ, ϐ, κ), {ΠΙΠΚ, 6ἱ 9016, ΑΝ, Π, Π, ΝΝ, 
κή, θα παρατηρήσετε ὁτι το βου- ΡΟΓΤΟΒ ΡΕΣΤΗυΟΤΟ το Νε 5, Ν, 8, 5, Ώ8ηᾷ ΤΟΟΚ {ο 5ἱθεΙ, ϱἶνε δοἱ- 


(Αλ/ςΤΒΑΟ] 


Σἁλι θα μουγγρῖζει. Ανεβείτε επά- [ΑΟΤΒΛΟΙ 6 ἰο ἰΠε πιδη. 

νω του, πατήστε το ΠΤθ και θα πά- ΡΟΚΕ 90715255 για 255 ζωές. Μόλις τα κάνετε όλα αυτά, µε- 
ρετε άπειρες ζωὲς. Τουλάχιστον ἐ- "Ολα τα ροΚκος µας ἠρθαν απ᾿ ταφἐρεστε στο πλοϊο. Ο Αντώνης 
τοι υπόσχεται ο Φάνης Χατζηγρὶ- ΡΟΚΕ 19647,240 για 240 ζωὲς (ρίανεῖ τους Ηασκίπα Βτοίῃοις. Τπαηκς Ἄ λέει πως σ᾿ αυτό το σημείο ἔχει 


βας. 2). 23. κολλήσει. Εσείς) 


ΦΜΝ 


Ππη µκρο-.. ανα Ελληνικά και 
Ἱ Ὁ) Ξένα Βιθλία 
πι Πληροφορικής 


«περιμένουν τους φίλους του 


Σουλτάνη 17 (Κάθετος Στουρνάρα), 
τηλ. 3601.761 


«οπως ΜΚΤΑΡΕΡ. 
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ΗΙΝΤΟ Ν΄ ΤΡ» 


ΕΙΥΙΝΕ ΣΗΛΗΚ 


(608) 


Φόρτωμα, τε5οί και 
ΡΟΚΕ 7929, 179: 9Υ5 2061 
για άπειρες ζωές. 


ΕΒΟΣΤ ΒΥΤΕ 


ΦΡΕΟΤΒΙ)Ν) 


Ο Νικος Αναστασιάδης στέλνει 
το εξής Ιφίίπα. Πληκτρολογήστε; 


10 ΒΕΜ Ειο5ἱ Βγἰθ 

20 Ο1ΕΛΗ θ5505: |.ΕΤ 150 

90 ΕΟΒ {Ξ θ9990 ΤΟ θ5404 

40 ΒΕΑΌ 4: ΡΟΚΕ {8 

50 ΕΤ 1Ξ {(-99940)'α. ΝΕΧΤ { 
ϱ0 ΙΕ Ι-251467 ΤΗΕΝ 9ΤΟΡ 

Τ0 ΒΑΝΟΟΜΙΖΕ 9Η θ9990 

80 ΌΑΤΑ 221, 98, 186, 259, 1 


90 ΓΑΤΑ 947, 1, 63, 255, 55 

100 ΡΑΤΑ ο05, 86, 5, 48, 241 

110 ΡΑΤΑ 39, ϐ, ϐ, 94, 65 

190 ΡΑΤΑ 254, 99, 119, 950, 94 
190 ΡΑΤΑ 94, 255, 178, 50, 191 
140 ΏΑΤΑ 254, 50, 227, 954, 90 
190 ΡΑΤΑ 9, 255, 90, 19, 254 

160 ΡΑΤΑ 195, 48, 254, 69, 100 
170 ΡΑΤΑ 50, ο07, 145, 179, 90 
180 0ΑΤΑ 19, 190, 195, 148, 9] 
και τρέξτε το. Θα σας δώσει ἀπει- 
ρες ζωὲς και άπειρο χρόνο. 


ΦΑΜυΒΑΙ ΝΛΒΒΙΟΒ 


(08Ν) 


Φορτώστε, κάντε το8αί και 
ΡΟΚΕ 15502, 96 
ΡΟΚΕ 15507, 255 
9Υ5 24516 
για άπειρους 5απιυΓαΙ. 

"Ολα τα θαυμάσια ροΚος εἶναι 
του Δημήτρη Σισκόπουλου. Δημή- 


τρη ευχαριστούμε και ελπίζουμε 
σε συνέχεια. 


ΚυΝΕ Εὺ ΜΑΣΤΕΒ 


(08) 


Παΐξτε µε το ΦΗΙΗ | οεἰς πατημέ- 
νο και, ενώ προχωρεῖτε προς τ᾽ 
αριστερά, πατήστε ϐ. Ο ἠἡρωάς 
σας θα βγάλει ἕνα πιστόλι και θ᾽ 
αρχίσει να πυροβολεϊ. 


ΗΟΒΛΕΕ 0Ε» ΣΚΙΙΝα 


[ΡΕΟΤΒυΝ) 


Μα εἶναι να γελάει κανείς!!! 
Πού το θυµηθήκατε αυτό πάλι; Τέ- 
λος πάντων, ΡΟΚΕ 290090 για να ε- 
ξαφανίσετε τ᾽ αυτοκίνητα και να 
διασχίσετε άφοβα το δρόµο. 


ΕΟΒΜΑ ΗΕΙΙΑ5 ΕΠΕ Είδη Μηχανογράφησης - Μηχανές γραφείου 


ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 123 - 115 26 ΑΘΗΝΑ - 


ΤΗΛ.: 6923.728, 6922.380 - ΕΑΧ: 6918.638 


παμπ) η. 

Ἡ υψηλή κατασκευαστική 
ποιότητα των δισκετών 
προσφέρει τη δυνατότητα 
για τη µεγαλύτερη δυνατή 

χωρητικότητά τους. 
Προσφέρονται συσκευασµένες 
σε πλαστικό κουτί των 10 
δισκετών. 


ΒΑΤΛΙΥΧ 


(08Ν) 


Φορτώστε το παιχνίδι, κάντε 
τοςδοί και; 
ΡΟΚΕ 19567,294 
ΡΟΚΕ 19568,294 
ΡΟΚΕ 19569234 
και ο χρόνος θα πάψει να µειώνε- 
ται. Το παιχνίδι ξαναρχίζει µε 9Υν 
16484, Αυτά απὀ τον Σακελάρη 
Σκίμπο. 


Πάντως, οἱ Φίλοι του ΟΟπΙΠΙΟ- 
ἆοτο αυτό το µήνα δεν θα πρέπει 
να ἔχουν παράπονο, αφού τους 
χαρίσαµε αρκετά Ρροκος. Κάπου ε- 
δώ όμως πρἑπει να κλείσουμε. Μέ- 
χρι τον ἆλλο µήνα, προσοχή και 
καλά ξεμπερδέµατα. 

Γειά χαρά. 

[τη 


9 Πρωτότυπες δισκετοθήκες 
για 10 έως 100 δισκέτες. 


9εθεγνοε ΝΗ:Ι. ΥΝΝΗΘΥ ζ890Ι ἊΙ  ΥάνΝάλοΙσ 3 οἵἳ ΗΝΝΙΝΧΟ«ζς 4ΟΗ5 ἨΗΙΠάΝΟΟΟΦ 


Ἰόείςοι νΗΙ νά Ἀ.ΙνΗ σεοῃ ὰι οἱ σνινυιπονν αἉ/Η ΝυΧἉνγΙΠάΠφιάπῃ {(ΗακλασσνΙνὰα νΙΠπάαινΙΤ9 


/ ἥ / ου, 


«Βάλτε στο πρόγραµµα» τώρα Το έπιπλο ΒΕΟΚΟΝ της 5ΙΜΚΟ 
Γιατί το έπιπλο ΒΕΟΚΟΝ είναι ειδικά «υπολογισμένο» για κομπιουτερ αφου 


ολ» ] 
ο Είναι πανεύκολο σπην συναρμολόγηση ας ---τ]- η --Ἡ 
9 Καταλαμβάνει πολύ μικρό όγκο (60Χ70 ΚΛΕΙΣΤΟ, θ0Χ1,20 ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 1.6, νε Ε. δὲ δὲ ΓΡ) ιά] 
6 Λιαθέτει θέση για κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή. μη οφ. Εεση Πε ΕΙ 


9΄Εχει εργονομική σχεδίαση 9 Μετακινείται εύκολα 
Σε 2 χρώματα: ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ο ΔΡΥΣ ΦΙΜΕ 


- ΑΝΤ/ΠΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΝΜ ι.Ο6ἱς ΤΣΙΜΙΣΚΗ 3 
ΤΗΛ: 539700 - 531743 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ. ΤΟΡΑΚΗΣ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ 45 
ΤΗΛ: 4129041 


κό “.......,..............2ρεε»»». 


ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Παρακαλώ στείλτε µου µε αντικαταβολή το έπιπλο ΒΕΟΚΟΝ 
Επώνυμο Όνομα 
Διεύθυνση Τηλέφωνο 
Πόλη / περιοχή 
Κόψτε το κουπόνι και ταχυδροµήστε το σήµερα στη διεύθυνση 
ΡΙΜΚΟΕΠΕ 
ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ 16, 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
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ΗΑΟΚΙΝα 


ΑΠΠΟΜΙ |θοκ 110 


Αυτό το µήνα, αγαπητά µου χακέρια, θα ασχοληθούμε µε ἑνα καινούργιο κλείδωμα της γνωστής µας ΕΗΙΤΕ. 
Αφού αναλύσουμε και εξηγήσουμε το πρὀγραμµα, θα επιχειρήσουµε να το σπάσουµε µε µία απὀ τις γνωστές µας 


ο πρὠτο βήµα που πρέπει να γίνει εἶναι 
να μελετήσουμε τον |οβάθ του παιχνι- 
διού. Στην περίπτωση του Τηυπάρισαϊς, 
ἐχουμε ἑνα πρὀγραµµα σε ΒΑΡΙΟ. 
Φορτώνοντας το αγαπημένο σας ΒΑΦΙΟ 
Ὡρτοίθείοτ, Φορτώστε το |οᾶάοι και δώστε 
5ἱ. Θα δείτε μία γραµµή η οποία φορτώνει ἕνα 
πρὀγραμµα απὀ τον µ5ο: 7 και το τρὲχει στη 


μεθόδους, 


ΤΟΥ Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 


διεύθυνση 34000. Επειδἠ όμως δεν τρώμε κου- 
τόχορτο, Φορτώστε καλού κακού εκεῖνο το 
προγραμματάκι που έβρισκε όλες τις γραμμές 
της ΒΑΡΙς, εἴτε εἶναι φανερές εἶτε ὀχι. Εκτελώ- 
ντας το, διαπιστώὠνετε ὁτι υπάρχει και µια 
γραµµή µε αριθμό 0, η οποία, φυσικά, εἶναι 
αὁρατη. Μια όμως και αυτή η γραµµή εἶναι η 
πρὠτη του προγράµµατος, ο αριθµός της θα 


βρίσκεται στις διευθύνσεις 370 και 371. Δίνο- 
ντας ΡΟΜΕ 370,1 και μετά [δί, εμφανίζεται η 
κρυφἠ γραµµή, που Φαίνεται να ἔχει µόνο την 
εντολή ΜΟΡΕ ΊνΑν ὁμως παρατηρήσετε καλύ- 
τεραθα δείτεὀτιτοπρὀγραμµα δἰνεισαν µήκος 
γραμμής 81Ώ (29 δεκαδικὀ). Εἶναι αδύνατον 
µόνο η εντολἠ ΜΟΡΕ να καταλαμβάνει 29 Όν- 
ἴ65. Αυτό σημαϊνει ότι υπάρχει και κάτι ἆλλο 


ος. ο ωο ”-- 


κρυμμένο σ᾿ αυτή τη γραµµή. Με ἑνα πιοπίίοι 
και τον πίνακα των εντολώὠν της ΒΑΡΙ6 (που 
δημοσιεύτηκε στο τεύχος 41), βλέπουμε ὅτι 
πριν απὀ το φυσιολογικό τέλος της γραμμής 
και συγκεκριµένα στη διεύθυνση 377 υπάρχει 
ἑναθ (αυτό εἶναι παράνοµο!). Αυτότο µμηδενικὀ 
εμποδίζει την εμφάνιση της υπόλοιπης γραµ- 
µης. ΡΟΚΕ 377,32 και Ιἰδί εἶναι οι εντολὲς που 
θα εμφανίσουν και την υπόλοιπη γραμμή, η 
οποία εἶναι Ι.ΟΑΌ ΟΗΒΡ (34): 6ΑΙΙ1. 8ΒΕΘΟ. 
Βρήκαμε λοιπόν ότι φορτώνεται ἑνα αρχείο µε 
ὀνοματον ΑΞΟΙΙ κωδικό 84. Η επόµενη κίνηση 
θα εἶναι να συλλέξουµε πληροφορίες για το 
αρχείο αυτό. Επιστρατεύστετον ἨΠοβάθι ΓθΔάθί 
σας και θα διαπιστώσετε ὁτι πρόκειται για ἑνα 
Είπατν αρχείο, µε διεύθυνση Φορτώματος την 
4ΒΕΘΟ. 

Αφού µαζέψαµε όσες πληροφορἱες µας ἦταν 
απαραίτητες, καιρός εἶναι να αντιμετωπίσουμε 
το πρόγραµµα σώμα µε σώμα. Μια και το αρ- 
χείο εἶναι μικρό και φΦορτώνεται στη διεύθυνση 


ΦΦθΦφοθθΦθοφοοοοςοοοοοσσσοσοουὀο 


129 ριχει. | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ’86 


ΒΒΕΒΟ, µπορεΐτε να δουλέψετε όποια ἀῑδᾶς- 
ορπιυἰοι θέλετε. Ρἰχοντας ἑνα βλἐφαρο στην 
παραπάνω διεύθυνση θα δείτε στο Ιἰδίπα Ἱ. 


Κατ᾽ αρχἠν γίνεται µία κλήση στο λειτουρ- 
γικό σύστημα (88019), που αρχικά φαΐνεται να 
εἶναι ἄσκοπη. Προχωρώντας παρακάτω, βλὲ- 
πουμε ὁτι υπάρχει µια εντολή ΕΙ, καθώς και 
τρεις ακόµα, που καλύτερα θα ἦταν να τις εξη- 
γἠσω αναλυτικά. Οι εντολὲς ΏΕ“ί 9Ρ μειώνουν 
τον σἰαςὶς ροϊπίαι, ἐτσι ὡστε να δείχνει την τε- 
λευταία διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε απὀ 
το σἰᾶςἰκ. Αυτἠ η διεύθυνση εἶναι η 4ΒΕδ3. Θα 
αναρωτηθείτε τώρα πὠς βρήκα ότι εἶναι αυτήη 
διεύθυνση. Ε, λοιπόν, η εντολἡ 6ΑΙ1. ΒΒΟΙ9 
φροντίζει γι ᾿ αυτό (στο σίἰᾶεἰ αποθηκεύεται η 
διεύθυνση της επόμενης εντολής του προ: 
γράμματος). Τώρα θα µου πείτε, µα καλά, τι 
χρειάζεται αυτή η διεύθυνση; Θα δείτε παρακά- 
τω στην πορεία του προγράµµατος ότιτο πρό- 
γραµµα ελέγχει σε ποιά διεύθυνση τρέχει - και 
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όχι µόνο αυτό. Ελέγχει ακόµη και αν η πρώτη 
γραµµή του προγράµµατος ΒΑΡΙς έχει αριθμό 
0. Γι αυτό το σκοπό υπάρχουν οι εντολὲς που 
ακθλουθούν μέχρι τη διεύθυνση 4ΒΕΦά. Μέχρι 
αυτό το σημείο γίνονται κάποιες αριθμητικές 
πράξεις, που ἔχουν σχέση µε το περιεχόμενο 
των ΗΙ. και ὈΕ. Τελικά, αν εκτελέσετε τις πρά- 
ἒεις, θα δεῖτε ὅτι το τελικό αποτέλεσµα που 
μένει στον ἀοουπηυαίοι εἶναι ΒΙΕ. Αυτή ακρι- 
βώς η τιµή φορτώνεται στον καταχωρητή Β µε 
την εντολἡ που ακολουθεὶ, 

Στη συνέχεια ἔχουμε τον καθορισμό των υ- 
πολοΐπων αρχικών συνθηκών του προγράµµα- 
τος.Ο ΗΙ.φορτώνεταιµετη διεύθυνση αποκω- 
δικοποΐησης και ο ΏΕ µε τη διεύθυνση φορτώ- 
µατος του προγράµµατος. Μετά αρχίζει η ρου: 
τίνα που κάνει ΧΟΕ τα ἀδίᾶ στη διεύθυνση 
ΒΕΒΟ., Αυτή η ρουτίνα εἶναι ἑνα τυπικό παρά- 
δειγµα βρόχου που δε χρειάζεται ιδιαιτερα σχὀό- 
λια. Να παρατηρήσω απλώς ότι σταματάει μὀ- 
λις ο ΏΕ πάρει την τιµή ΒΒΕΟΡ. Μετά απὀ όλα 
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αυτά υπάρχει µια εντολή ΒΕΤπου, αν τοπροσέ- 
ἔατε, δεν πρὀκειται να εκτελεστεί ποτέ. Το γιατὶ 
δεν πρὀκειται να εκτελεστεί εἶναι απλό - προ- 
σέξτε τη διεύθυνση αποκωδικοποίησης και θα 
καταλάβετε. Η ἀρεοάϊπα ρουτίνα τοποθετεί τα 
Ὀνίος απὀ τη διεύθυνση ΒΒΕΒΟ και πἐρα, ἐτσι 
ὡστε μὀλιςτελειώσειτο|οορ να εκτελεστεί αμέ- 
σως το πρὀγραμμα που θα ἔχει αποκρυπτο- 
γραφηθεἰ, χωρίς να μπορούμε να παρεµβάλου- 
µε απολύτως τίποτα μετάξύ τους. Ἔτσι φαίΐνε- 
ται πως εἶναι αδύνατο να τρέξουµε το πρόὀ- 
γραµµα βάζοντας Ὀτεακροίπί, γιατί απλώς το 
µόνο που θα καταφέρουμε εἶναι να καταστρέ- 
Ψουµε ἑνα Ὀνίο του Ιοβάσι, 

Ημόνη λύσηπου µας απομένει εἶναι να αλλά- 
ξουμε τη διεύθυνση-στην οποΐα τρέχει η ρουτί- 
να αποκωδικοποίΐησης. Εδὠ θα χρειαστεἰ να 
προσέξετε ορισμένα πράγματα. Κατ᾽ αρχἠν 
πρέπει να βρεθεί κάποιος χώρος ελεύθερος στη 
μνήμη του υπολογιστή. Ευτυχὠςτο πρὀγραµµα 
δεν πειράζει καμία ἄλλη διεύθυνση µνήµης (ε- 
κτὸς απὀ αυτὲς που χρειάζεται) και συνεπώς 
µπορείτε να διαλέξετε ὀποια διεύθυνση σας 
βολεύει. Μετά θα πρέπει να διατηρήσετε δύο 
αντίγραφα του |οαάςτ στη μνήμη. Το πρὠτοθα 
εἶναι αυτό που θα τρέξουµε απὀ άλλη διεύθυν- 
ση καιτο δεύτερο θα εἴναιτο οπαϊπαί στη σωστή 
του διεύθυνση. Τέλος, θα πρέπει να µορφοποι- 
ηθεῖ κατάλληλατο πρὠτο αντίγραφο της ἀθεο- 
ἁππα ρουτίνας, ἐτσι ὦστε να κοροϊδέψουμε το 
πρὀγραμµα. Ας υποθέσουμε ὁτι η διεύθυνση 
που θα τρέξουµε το αντίγραφο εἶναι η 82000. 
Με την κατάλληλη εντολή της ἀδᾶδοπιδίθ: 
που χρησιμοποιείτε αντιγράψτετο κοµμάτιπου 
βρίσκεται ανάμεσα στις διευθύνσεις ΒΒΕΒΟ ως 
ΞΒΕΒΟ στη διεύθυνση 82000 (υποτίθεται ότι στη 
μνήμη υπάρχει ο αρχικός Ιοβάθι στη διεύθυνση 
ΞΡΒΕΘΘ). Κατόπιν αλλάξτε τα περιεχόμενα των 
διευθύνσεων 82012-82014, ἐτσι ὦστε να σχηµα- 
τιστούν οι εντολὲς Ὀἱ και | Ώ Α, Β1Ε (τα αντί- 
στοιχα νούμερα εἶναι 8Ε3, 89Ε και ϐ1Ε). Επίσης 
μηδενίστε τα περιεχόμενα των διευθύνσεων 
Ξ172 καιβ179 και κατόπιν βάλτε ἕνα Ὀτρακροίπί 
στη διεύθυνση 82030. 

Τώρα εἶστε ἐτοιμοι να εκτελέσετε το πρὀ- 
γραµµα. Κάντελοιπὀν ἕνα ]ωπιρ στη διεύθυνση 
Ξ2012 και, μόλις ο υπολογιστής σας τυπώσειτο 
μήνυμα Ὀτρακροίηί τοαςῄθά (ἡ κάτι ανάλογο), 
κάντε ἀἱςαςςεπιδὶν στη διεύθυνση ΒΒΕΒΟ. Εδὠ 
Βα δείτε το Ιἰδήπα 2. 

Το πρὀγραμµα που ξεθάφτηκε εἶναι αρκετά 
απλὀ. Αρχικά αποθηκεύει στο σίᾶεκ τη διεύ- 
Άυνση 7300 (σ᾽ αυτἠ τη διεύθυνση εἶναι που 
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Το Ιβίπᾳ συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα. 
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ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 


ῴοσοο’, ΕΙ” 


ΣΕ ΛΑΤΑ/ΠΛΑΗΛΤ/ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ/// 6/4 ΣΕ 5706 


6 σηστη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΚΑΙ... ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΟΟΜΡΟΤΕΗΡΙ!! 


(νε λρτητο ΦΕΒΝΙΟΕ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ.. ΟΟΜΡΟΤΕΒΗΡΙΙ! 
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ... 


4 Ο0Ρ/ΓΑΛΟΦΕΗ Λ4ΤΕΘΑΖΕ/ ΤΕ ΤΙΜΕΣ, 


{ ΕΠΟ/ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / 


4 1. Υπολογιστὲς: ΤΙ ΙΡ ΡΟ/ΑΤ, ΝΕΘΑς ΡΟ/ΑΤ, ΑΜΦΤΒΑΏ, ΗΥΗΝΡΑΙ ΡΟ/ΑΤ. 
2. Περιφερειακά: Εκτυπωτὲς (9ΤΑΒ, ΕΡΦΟΝ, ΑΜΦΤΒΑΟΌ, ΦΕΙΚΟΞΗΑΙ, Οθόνες, Μουρθς, 
μΦΠί Ρεης κ.λ.π. 
9. Κάρτες, Δίσκοι, ΒΡΒΙΝΕΦ: Κάρτες (Ηείου[θ», ΟοἱοΓ ΕΙ8ρΠίο5, ΕΑΑ Μι 1/90, 
Επεκτάσεις µνήµης κ.λ.π.) Δίσκοι (9886046, ΜΙΠΙ 9οή0θ). 
4. Αναλώσιμα; Δισκέτες, Δισκετοθήκες, Καθαριστικἁ, Φίλτρα οθονών, Καλύμματα, Χαρτιά κ.λ.π. 
5. Συνολικὲς Λύσεις: Για Βιοτεχνίες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΟΙµΟ, Ναυτιλιακές Εταιρίες κλ.π. 


6. Ειδικὲς Κατασκευὲς: Ρ0-ΤΕΙ ΕΧ. 


ΗΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΑΖΣ/ΤΕΧΝΕΣ / 


ει Υπολογιστὲς: ΑΜΦΤΒΑΌ, ΟΟΜΜΟΠΟΒΕ, 9ΡΕΟΤΒΟΜ. 

2. Χιλιάδες (11) Προγράμματα για κάθε χρήση. 

3. Εκατοντάδες Βιθλία - Περιοδικά Ελληνικά και Ξένα, 

4. Εκπαίδευση µε σειρὲς Σεμιναρίων. 

5. Αναλώσιμα κάθε εἶδους, 

6. Χιλιάδες Πραγματικά ΔΩΡΑ, για τους καλούς µας πελάτες, Πληροφορίες στο κατάστημα. 
7. Ειδικὲς Κατασκευὲς ([πἰρήαοθ -Χ) 


ΟΜΡΙΊΕΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 


ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 


ζοπρυῖςε; 
γιο σενα 


| καραντινου [Οι ειδικοί στα Ὀοπηρυίοτς] 
| . 


{. Θισεως 740 ὧοᾳς ὄραφος, /Πἱσπείσ Δαβώκη, Καἱήβεα ή, 4412240 - 444262/ Τιλ: 2247 οσο 


απο 6θηνα θήσεως Πρόσπερο, 


ΔΕΧΟΙΑΣΤΕ /ΡΗ/ΓΕΠΙΕΣ Α/ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΑΡΛΗ - /ΠΦΙΑΣΗ ΧΟΛάΡΝΗ - ΛΜΛΙΜΗ 


φορτώνεται ἑνας 9θοἱοἵ απὀ ταοφοΓνθά ΙΤ8εί5 
της δισκέτας). Κατόπιν διαβάζεται ο 5θείοἵ 344 
του ἰγὰο]κ 0 και τα περιεχόμενά του γίνονται 
ΧΟΕ µετον αριθμό 12. Μετά... εκτελεΐται ξανά 
η ἀροοάϊπα ρουτίνα! Γιατί γίνεται αυτόὈ Μα εἰ- 
ναι απλό! Το πρὀγραμµα επαναφἑρει στη µνή- 
µη τα προηγούμενα ακαταλαβίστικα νούμερα - 
μαζί μ᾿ αυτά όμως επαναφἑρει και την εντολή 
ΕΕΤ,που βρίσκεται στη διεύθυνση ΒΒΕΒΟ. Μό- 
λις εκτελεστεί αυτή η εντολή, η ροή του προ- 
γράμματος μεταφέρεται στη διεύθυνση 379300. 
Ας δούμε τώρα τι ακριβώς υπάρχει εκεὶ. Το 
Ιδήπα που ακολουθεί εἶναι ἑνα µέρος του 566ίΟΥ 
(και αυτό που µας ενδιαφἑρει άμεσα). 
Βλέπουμε αρχικά ότι γίνεται κάποια κλίση σε 
μία ρουτίνα, ενώ αργότερα φορτώνεται ἑνα 
αρχείο (ΕΙΤΕ απὀ τον µ5οι 7) στη διεύθυνση 


μείϊπο 3 


Φ 


«ΕΛΛΟΚΙΝΑ 


Ἅφε μα. Εεβς ᾱ-- μον, 


Η7Γ0. Αυτό που θα µας απασχολήσει εἶναι η 
ρουτίνα στη διεύθυνση Η7329. Εκεϊ γίνονται µε- 
ρικἀ περίεργα και ὑποπτα πράγματα. Κατ᾽ αρ- 
χἠν απενεργοποιούνταιτα μηνύματατης δισκέ- 
τας (τατρᾶά (αἱ κλπ.) και κατόπιν πειράζεταιτο 
ΕΧΡΒ του ἀῑνο Α. Πιο συγκεκριµένα, αλλάζει 
το µήκος του 5θοίοι που διαβάζεται (από 512 
ὑνίος γίνεται 4096). Μετά διαβάζεται ο 566ΙΟΙ 
845 του ἰΤὰςΚ 1 και ελέγχεται ο ἰα[μ5 Γθαί5ίθΓ 
του 765. Το πρὀγραµµα ελέγχει αν ο οοΠίτοΙἰθί 
επέστρεψετην κατάλληλη τιµή (επειδή ο 506ΙΟΙΓ 
εἶναι /ΌΕ, δεν διαβάζεται απὀ τις κανονικὲς 
ρουτῖνες του λειτουργικού) και, αν βρεθεί ότι ο 
φοςἵο: δεν εἶναι ο αναµενόμενος, το πρὀγραµ- 
μα κάνειτθςαί. Στην ουσἰατο πρόγραµµα διαβά- 
ζει ἄλλον ἕνα 5οείο (841 του ἰΓὰςΚ 0) και, αφού 
κάνει ΧΟΕ τα περιχὀμενά του µετον αριθμό 4, 


το εκτελεί έχοντας στη µνήµη το αρχείο Ε- 
ΙΙΤΕ. 


Επίλογος 

Νομίζω ὁτι πλἐον το πρὀγραμµα βρίσκεται 
στο ἑλεός σας. Το µόνο που πρέπει να κάνετε 
εἶναι να διαβάσετε τον 5θε{οί 841 του {τας 0, 
να τον κάνετε ΧΟΒ µε τον αριθμό 4 και να το 
σὠσετε σαν ἑνα κανονικό αρχεῖο. Μετά θα πρὲ- 
πει να φτιάξετε ἔναν Ιοαάρθτ που να φορτώνει 
αυτό το αρχείο καθώς καιτο Εἰ ΙΤΕ στις σωστὲς 
διευθύνσεις τους και να εκτελεί το πρόγραµµα 


µε μία εντολἠ Ίμπιρ στη διεύθυνση 889. Μέχρι 
τον επὀμενο µήνα... καλά σπασίµατα. 
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συτείίς 

οπολυπρόσωγος! 
ς. ΞΤΟΙ.. (κος 


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 8088 ΜΕΧΡΙ 8386 
ΤΗΒΒ0 5ΡεεΏ 

(Α) 4.77-ΒΜΗΣ 5ΙΝΙΤΟΗΛΒΙΕ 

(Β) 4.77-Ι6ΜΗ: 5ΙΝΙΤΟΗΛΒΙΕ 
ΜΛΑΘΗΜΛΑΤΙΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 8087-80287 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΕΤΑΣ 980 Κ-ἶ,2ΜΒ 
256 ΚΒ ΒΑΜ-΄Ί ΜΒ ΒΛΜ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 


12 ΜΗΝΕΣ 


10ΜΒ-80 ΜΒ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Μ5-005, ΟΡ/Μ, Ο0Ρ/Μ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ 


ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΟΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ: 
(0531) 285.138 -------- 


ΓΡΛΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 


ι; ΑΡΙΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 8ΕΒΝΙΟΕ 
| η σετ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
2 ΟΟΜΡΤΕΗΘΚ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ᾗ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ 


κ εν ο το ο εν παν ια ο σι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 


ΕΘΝ ΑΜΥΝΗΣ 9(ΠΡΩΗΝ ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ), ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΤΗΛ. 285 .382/285 139 


να απὀ τα πιο καινούργια παιχνίδια της 
Οεραπ/Ππιααίπο εἶναι το ΨΙπαϊςαίογ. ἵζα- 
τά τη γνωστή της συνήθεια, η Όςθαῃ 
έχει κάνει το παιχνίδι πιυ|ή]οδάετ, που 
σημαϊνει ότι κάθε φάση του παιχνιδιού 
φορτώνει απὀ κασέτα. Αυτό εἶναι καλό και κα- 
κό. Εἶναι καλό γιατὶ, παίρνοντας το πρὀγραμ- 
μα, μπορεΐτε να παϊξετε πολλά, στην προκειμέ; 
νη περϊπτωση τρία, διαφορετικά παιχνίδια, που 
συνδέονται μεταξύ τους µόνο µε ἑναν κωδικό. 
Αλλά εἶναι και κακὀ, γιατί δεν μπορεΐ να γίνει 
επέμβαση που να καλύπτει και τα τρία κομμά- 
τια. Ἔτσιθα αναγκαστεΐτενατα βγάλετε πἐρα 


19] ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 88 


Τα ΓΙπαΙς8ΙΟΙ 


ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 


χωρίς καμία βοήθεια στα δύο τελευταία τμήµα- 
τα του παιχνιδιού. 

Τέλος πάντων, ας περάσουμε στην επέµβα- 
ση. Πρώτα πληκτρολογήστε το Ιἰδίίπα 1 και 
σώστετο σε µία κασέτα µε «ΦΑΝΕ “ΝΙΝΡΙςΟΑ- 
ΤΟΕΒ” ΗΝΕ 1). Κατόπιν κάντε Βοφθί, πληκτρο- 
λογήστε το πρὀγραμµα του Ιἰδίίπα 2 (χε, χε) και 
τρέξτε το. Αν έχετε κάνει λάθος, θα ειδοποιη- 
θείτε σχετικά, αν ὀχι, θα σας ζητηθεί να κάνετε 
ΦΑΝΕ και ΝΕΒΙΕΥ. Μετά, βέβαια, σώστε το 
δίίπα 1. Έχετε αρκετό καιρό να πληκτρολογή- 
σετεμεγάλο Ιδεπα, γι ᾿ αυτό, µην ακούσω παρά- 
πονα. Τώρα φορτώστετην επέμβαση και βάλτε 


ᾷρ 
υγ] 


49 ΒΕΒΟ ΤτΟΤ: Τε 

ΙΝΤ "ΕΡΗΟΕ Ἰν ρᾶτα Γτνε ' 

μτ «((Ε-Β44481,186): ΞΤΟΡ 
Ξεο Νεατ Ε 


την πρωτότυπη κασέτα του ΨΙπάϊςαίοί απὀ την 
αρχή. Ὅταν φορτωθεὶ, θα έχετε άπειρες ζωές 
για το πρὠτο κομμάτι, αλλά θα μπορείτε να 
φορτώσετε τα άλλα δύο κομμάτια χωρίς να 
ξέρετε τους κωδικούς. Απλά πατήστε Επίοι ὁ- 
τανθα σας ζητηθούν. Πάντως, για όσους ἔχουν 
πηυ]είαςς, 5ωροίίαοθ, ἡ κάποια παρόμοια συ- 
σκευἠ, τα ροΚκος εἶναι: 341390 / 32950,0 / 
386910 / 354700 / 35523,0 για άπειρες ζωές, 
χειροβομβίδες, πυραύλους ἡ σφαίρες στο 20 
κομμάτι, και 35055,0 / 34364,0 για άπειρες ζωές 
και χρόνο στο τρίτο κομμάτι... 


Πθδίίπς Ἡ 
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ο ΕΠΕ Εξξδάάάδ τὸ Ε5855 ΞΤΕΡ 1 
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Όβ Φαᾳ Φου ο -ΦΟ - - -δΙοςί εί "οτί τη (ασ ΟΙ α εἰσιζήςί οι Οἱ 10] 4 1 0) "ο 
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5. ης α Οσο σιΦ σῤεί τις! «σιῤςί νο «πρ πΙρθσί «ο αὐ σσ ΠΙΩΡ- πείρα ἡ «ο Ιω σςι «οοιζησίσι 


Φ9 09 9 9 9 999 99 99 9 99 99 99 ΦθΦθΘΘΦΦΟΦΟ 


ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 96] 133 


ετά την επιτυχία που εἶχε το Όίθεῃ 

Βοτοί, η Ιπιααίπο, λογικά, άργησε να 

κυκλοφορήσει τη συνέχεια της Ιστο- 

ρίας. Το ΝΙπαϊςαίοι ἡ Ο{6επ Βεγεί Ι! 

δεν έχει τίποτα κοινό µε τον προ- 
πάπποτου. Τα αταρ]ίςς εἶναι σαφώς βελτιωμέ- 
να(το παιχνίδι εἶναι γραμμένο σεΜΟΡΕ 1) και 
ο ήχος κυμαΐϊνεται σε πολύ ικανοποιητικά επἰ- 
πεδα. Απ᾽ ὁ,τικαταλαβαίνετε, το παιχνἰδι εἶναι 
πολὺ καλό όπως και το κλεϊδωμά του - η Ιπια- 
απο φρόντισε και για τα δύο. Γι αυτό προετοι- 
μάστε τα χέρια σας. Σας περιμένει ἑνα απὀ τα 
τεράστια και αποκρουστικά Ιἰδίίπας που εἶχατε 
αρκετό καιρό να δεῖτε και να... γευθεῖτει Ἑ- 
χουμε και λέμε: Πληκτρολογήστετο Ιδῆπα που 
ακολουθεί, δίνοντας µεγάλη προσοχή στα ἀαία 
για να αποφὐγετετυχὀν νευρικούς κλονισμούς. 
Αφού όλα εἶναι εντάξει, σώστετην επέμβαση σε 
µια ἄλλη δισκέτα (όχι στην πρωτότυπη, γιατὶ 
δεν υπάρχουν ελεύθερα {τας]κ). Κατόπιν δώ- 


|. 


10Ο ” ὑυιπάὰίσθτογ 
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Τµ6 ΨΙΠΕΙΕΒΙΟΙ 


ΤΟΥ Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 


στεΒ[)Ν και βάλτε στο ἀπῑνο Ατην πρωτότυπη Πριν ξεκινήσετετο παιχνίδι, πάρτε ἑνα τετρά- 
δισκέτα. Το πρόγραµµα θα φορτώσει και εσείς διο και ἑνα μολύβι και ετοιµαστεῖτε να χαρτο- 
θα έχετε τα εξἠς ολίγα: άπειρες ζωές (Φυσικά!), γραφήσετε τις πίστες. Θα σας βοηθήσει πολύ. 


άπειρες σφαίρες (αλίμονο!) και άπειρο αέρα. 


90ο ᾽ Ετ8οκβα ὃὋι Ιάπ 85/10/1388 


30 εααάσςξᾶΑΜΟΟ: ΠΕΠΟΒΥ ΒβΞΕΕ:Ι1π-330 

ΗΟ Ξιπι-Ο:ΕΩΕ Ἰ«-1 το 18:ΕΕΑΏ 85:1ΙΕ 5”-”ΕΝΠ” ΤΗΕΝ 50 ΕΙΘΕ α”-ωρα] 8” 
38): ΡΟΚΕ αααάτ, ᾱ: 5ΗΠ”5ιπίς: βἀάγ-θἀάγτ1:ΝΕΧΤ:11Ππ511Π1Ο:ΒΕΑΏ 85:.1Ε 
υβ! 8” -ΒΦ)ζ25ιπ ΤΗΕΝ ΡΕΙΝΤ”ΠΑΤΑΩ Έσττος 1π 1 1πβΒ”: 11Π:ΞΤΟΡ ΕΙΞΕ 30 
5Ο ΠΟΠΕ 9Θ:ΡΕΙΝΤ”Πουπς υάπαάΙσβζος οτγ{ᾳ1π8] αἱ5Ξκ ἀπ γίνε Ββ: Ἐπα ΡΓ 
855 ἃ κβι” :ΟΑΙΙ. 8ΒΒΟΒΕ:ΓΑΙΙ. 81538 

1000. ΏΡΙΑ 3Ε.Β7.39.Ώ3.08.3Ε0508.385.838.05,.398,.ξ8Β,.Ε3.08,705.5665, 786Ε 
1010 ΏΑΤΑ 5ΠΏ.593.13.01,00.Α31.77.ΕΠ,Β0,.51.954.ΑΕ6,50Ό,5331,.13.01, 5505 
1050 ΏατΑ ϱἲ 863,77:ΕΠ,ΒΟ,Ώ8,.0Ε,.88,.ΕΠ,198,Ό88,81,.00,086,3Ε, 41, 743 
1030 ΒΑΩΠΟΤΕΕ 95.65 98.18 Ε9.593 5 ΕΘ ΡΕ Ξ3 ΞΕ6 ΕΒΕ ΑΗ ΑΗ 505 
1010 ΏΑτΑο σΏ. 4. 00.05.88.88.Ώ8,01,80Ώ,7Ε,ΕΏ.38.Π38, 81.35.83, 7ΕΠ 
1050 ΠΑΤΑ ΟΕ,ΕΕ,ΓΒ,16,ΒΠΏ,Ε3,31,Ε8,ΒΕ,ΘΙ,8ΒΑ.Α3,ΓΏ,61,834,18, ΘΕ7 
1050 Όρτα 3ο ο. 10.ΘΕ 55.Ε516.ΗΠΒ 593. ΕΞ, ΓΠ,385.Β85 ΕΕ. ΣΙ.385, 51 


ΏΒΑΤΑ 61.109 ΕΙ ΤΕ.ΕΣΞ5 68.ΘΕ ΕΒΕ ΕΙ Ξ8 15.18.0538 88. Ε3 5ου 


1080 ΠΑΤΑ Ο01,554,7Ε,3Ε,10,ΕΏ,78,ΕΏ,348,38,.00,1418,10,038,00,00, 38ΒΑ 
1080 ΠΑΤΑ 00,00,00,00,00,00,00Ο,0Ο,0Ο,ΟΟ,ΟΙ,ΟΟ,ΟΟ,ΞΕ,ΟΙ,ΟΙ, 31 

1100 ΠΑΤΑ 7Ε,ΕΑ,ΕΡ,78,305,38,37,8Μ86,08Ώ,8505ς.85,.51,31,486,16,.00Ο, 78 
1110 ΡΑΤΑ ΘΕ 198 5Π:ΒΒ.Λ5,3Ε.03. 389 «87.ΒΕ ΕΠ 115 ΘΕΣ 51 ΘΠ 
1180 ΠΑΤΑ 00Ο, ζοµ08Ὀ,ΞΕ,β5,3Ε,08,Ξ1,0Ο,03,(Ώ,ΞΕ,β5,3Ε,03,81, 3Ε3 
1136 πρτα οο,υα ΕΡ.ΘΕ-ΘΣ5.3Ε.0ἱ:91.00.ΕΒ.ΟΒ ΘΕΑΣ. 1095, Τ19 
11140 ΤΡΑΤΑ 3Ε.05,.91,.00,01,0805,5Ε,.Λ5,81,806,7Ε,Ώ8,01,7Ε,ΕΑ,ΒΕ, 983 
1150 ΡΑΤΑ ΕΡ 78,851,10,85,11,11,85,01,04,01,77,.ΕΒ,Β80,81,310, 5638Ε 
1160 ΠΑΤΑ Α34,11,341,Α1,01,08,00Ο,77,ΕΠ,ΒΟ0,01,8Ώ,7Ε,Γ3,00,Α1, ΒΘΕΒ 
1170 ΠΡΑΤΑ 3Ε,.98,18,.01,8Ε.0Ο1Ι,01,8Β6,ΕΏ, 18,08, ΕΠ,78.08,.3Ε,ΟΕ, 388 
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ΟΙ 6 µε 24 ακίδες 


Ποιότητα 


γραφής 5ί8ΙΓ΄ µε χαμηλό κόστος: 
ία: {{ 24 -Ι0. 


Κεφαλή εκτυπώσεως µε 24 ακίδες, που εξασφαλίζει ποιότητα 
ανής. 


Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσεως απλών σελίδων µε την παρουσία 
συνεχούς μηχανογραφικού χαρτιού («παρκάρισμα χαρτιού»). 
Δυνατότητα επιλογής του τύπου χαρτιού, ημιαυτόµατη είσοδος απλής 
σελίδας, τροφοδοσία µε τράκτορα και τριβή, χαμηλή κοπή χαρτιού και 
αυτόματη κοπή μηχανογραφικού χαρτιού. 

Ενσωµατωμµένες τέσσερις διαφορετικές οικογένειες χαρακτήρων 
µε γράµµατα εκτυπούµενα πλάγια (Π8ἱςΦ8), αναλογικά, µε σκιές ή 
τονισµένα. Οι οµάδες χαρακτήρων Α9ΦΟΙΙ και ΙΒΜ καθορίζονται από τον 


Υποδοχή ηλεκτρονικής κάρτας για διαφορετικές οικογένειε 
άτων ει κάρτας επεκτάσε 32 ΚΒ). 


Πολλές λειτουργίες του εκτυπωτή γίνονται µε το πάτηµα ενός 
πλήκτρου όπως π.χ.η αθό λειτουργί 


Φίαπα8Γά παράλληλη επικοινωνία 8 Οἱ (οθηίγοπἰος). Συµβατός µε 
διά υς εκτυπ! ΙΒΜ Ργορ/πίοι Χρ4, ΕΞΟ/Ρ, κλπ. 


Ταχύτητα εκτυπώσεως 170/142 ορ5 (στα 12/10 ορῖ) σε απλή γραφή 
και 57/47 ορ» σε γραφή ποιότητος γραφομηχανής (1.Ο) αντίστοιχα. 


ΦΙ(ΘΓ« 


Πρώτοι σε Πωλήσεις 


Ιπίο-αιιθςδί 


οοπιρυίεΓ5δ α ροΓίρῃοΓαἰς5 


Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 7 - ΑΘΗΝΑ 117 43 - ΤΗΛ. 9028448 - Τι Χ. 223749 - ΕΑΧ. 9232349 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 546 27 - ΤΗΛ. 538293 


Ἰομλρηιο αητο θο5«129 
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ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΠΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΠΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΠΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΠΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
ΡΑΤΑ 
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01,54,7Ε,ΕΠ,78,ΕΠΏ,48,3Π,Ε9,83,β5,08,3Ε,03,38,38Β, 73Ε 
β6,81,00,130,55,0Ε,58,0Π,ΒΒ,Α5,81,00,50,55,0Ε,38, 3ΕΒ 
σΠ,ΒΒ,Ω5,Ο1,00,01,81,00,51,11,00,31,1Α,ΒΕ,ΦΘΟ,ΟΕ, 3Ε8 
93.13.08Β,78,Β1,80,Ε5,81,98Β,9656,35,950,0Ώ8,07,08,ΌΏ, 777 
81.94.08, ΗΕ,ΠΡΏ,7Ε,Ο00,Β8,98,0Αβ,ΠΠ, 83, ΠΏ,93,ΠΏ,93, 700 
ϱΏ,83,18,ΕΟ,Ὀ0Ώ,56,01,ΠΏ,5Ε,08,ΡΏ,146,03,3Ε,06,33, 6786 
Β8,38,07,78Β,80,30Ώ,34Ε.03,Α7,Α5,0Ε,Ο5,05,Ε5,Ε5;Π5, 8114 
σΏ,Α7,Α5,Π1,ΕΙ,ΕΙ,01,5Ε,78,33,17.08Β,83,08Β,353,75, 3986 
Β3,.867,1Ε,01,14,18,Π6,79,38,88Β,086,38,34,β6,5989,Ε8, 65Ε 
β5, 7Β,38,36,06,73,385,98,5,18,11,7Α,39,868,β6,39, 6ΑΕ 
Θή ϱ6,989.Ε8,Ω5,73,35,36,5,39,98,06,11,8Ε,Α6,0Ώ, 859 
016,38,305,β6,8Β7,80,ΕΗ,11,88,Α8,0Ώ,ξΕΕ,Α5,11,8Ε, Β95Ε 
ϱ86,5Π,08,β86,11,81,06,81,00,00,0Π,00,β86,08,0ΠΏ,ΕΕ, 78Α 
ϱ5 11.80,β86,0Π,03,06,851,95,β6,08Β,86Ε,98,Ε3,08,01, 7Εο 
57 Α6,18,08Β,01,33,06,81,35,56,18,03,01,95Ε,β86,ΕΠ, 540 
η3 86.6,1Α,47,13,05,1Α,13,0Π,5ΠΏ,Α6,01,10,Ε7,Ο1Ι, 60Ε 
7Ε.ΕΒ,11,10,80,03,5Ε,06,05,ΕΏ,78,77,08,93,ΕΠ,7Β, 60Ε 
Ε8Θ.ΘΕ;.ΑΡ6,Ω8,Φ80,Ε8,81,905,β6,ΕΠ,78,ΕΕ,ΓΟ,38,ΕΑ,Οῦ, 33Ε 
ΕΠ,78,77,0Π,93,3Ε,05,3Ώ,80,ΕΏ,ΕΠΏ,78,β3,80,Εβ,3Α, ΒΕ5 
9Π.β6,Ε6.0Η,00,37,08,ΕΠ,78,Ε8,57,β6,08,01,7Ε,ΕΒ, 388 
ΕΞ ΕΡ,78,87,30,Ε8Β,87,30,08,Ε1,(8,ΕΙ,ΟςΓ,ΕΏ,78,Ο0ΠΏ, ΒΕΕ 
3Ε,05,3Ώ,00,80,Ε0,08,05,086,Ε5,ΕΠ,78,1Ε,38,ΕΒ,ΕΏ, 708 
78,1Ε,30,ΕΒ,01,10,ΕΟ,08,03,0Ε,00,00,01,08,08,1Α, 38Β3 
09,08, 15,090,00,00,01,03,05,8Α,ΕΕ,ΟΟ,00,00,00,00, 187 


09,00,09,09,090,090,00,09,090,00,00,09,00,00,00,00, ο 

090,09,090,090,090,00,00,00,090,00,00,00,00,00,00,00, ο 

09,09,090,090,09,090,09,09,09,00,09,09,09,09,09,00, ο 

09,00,00,09,090,38,00,00,00,09,00,00,009,00,00,00, 38 
ΕΝΩ 


Της [Ιπ6[ς8ΙΟΙ 


ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 


πὶ ώρες, τώρα, ο δόκτωρ Μ.Χ., μαζί µε 
τους ανύπαρκτους βοηθούς του, βρὶ- 
σκονται στο χειρουργείο και πασχίζουν 
να απαλύνουν την οδύνη, όχι του ασθε- 
νἠ, αλλά των πολυαρίθµων Φίλων και 
συγγενών που χουν κατακλύσει τους θαλά- 
µους αναμονής. Μι ενώ η ἔνταση έχει φθάσει 
στο αποκορύφωμά της, οἱ πόρτες του χειρουρ- 
γείου ανοίγουν ἐξαφνα για να αποκαλύψουν 
την επιβλητική µορφή του δὀκτορα, ’στο 
πρόσωπο του οποίου ἔχουν αποτυπωθεί 
ανεξίτηλα τα σημάδια της κούρασης. 
Ο μέγας χειρούργος, 
σιωπηλός, απομακρύ- 
νεται σιγά-σιγά, δἱ- 


χωςνατου ξεφὐγειλέξη γιατην κατάσταση του 
ασθενἠ. Οὐτε οι βοηθοί αποκαλύπτουν κάτι το 
σχετικὀ, µιας και τους λείπει η ανθρώπινη υπό- 
σταση. Τελικά, προς ανακούφιση των πάντων, 
µετά απὀ μία ώρα, εκδίδεται ιατρικὀ ανακοινω- 
θὲν, µε το εξἠς λακωνικό περιεχόµενο: «Η εγ- 
χείρηση εἶχε επιτυχία 10036. Ο ασθενής εἶναι 
νεκρός». Η χαρά γιατους επίδοξους κληρονό- 
µους στους θαλάμους δεν ἔχει ὁρια... 


Οχι, δεν πρὀκειται για σκηνὲς που διαδρα- 
µατίστηκαν στο Χέρφιλντ, οὖτε ἐχω σκοπὀ να 
προσχωρήσω στους μυθιστοριογράφους, αλλά 
αναμφισβήτητα η χαρά για τους 4απηθίς5 που τα 
ἔβαλαν µε το ἸΙπάἰςαίοι θα εἶναι πολύ µεγάλη. 
Καιρός να κὀψωτιςλογοτεχνικὲς φλυαρίες και 


πα η». 


να µπω στο ψητό. Η επέμβαση αυτού του µήνα 
αφορά αυτότο σύνθετο παιχνίδι της Ιπιααίπο, το 
οποίο λόγω υψηλού βαθμού δυσκολίας θα ἑ- 
σπασε σίγουρα πολλώντα νεύρα. Αν ἔχετετην 
πρωτότυπη κασέτα ἡ δισκέτα, μπορεῖτε να 
χρησιμοποιήσετε ἑνα απὀ τα δύο | Ι5ήπας που 
ακολουθούν το κείµενο. Για να λειτουργήσει η 
επέμβαση του δίσκου, πρέπει απαραιτήτως να 
υπάρχουν στη δισκέτα τα αρχείαβ,Β,Ο,Ώ,Ε, 
Ε, 6, Η, Υ, Ζ. Αν δεν έχετε αυτή την έκδοση, 
ψάξτε να τη βρείτε, διότι γνωρίζω ὅτι κυκλοφο- 
ρεῖ. 


Ενότητα {η 


Γι αυτή την ενότητα, τα | Ι5ήπας διαθέτουν 
τις γνωστὲς πια άπειρες ζωές, άπειρο οξυγόνο, 
άπειρες σφαίρες, ελεύθερη πρόσβαση σε τερ- 


µατικἁ και ασανσἑρ, άπειρες προσβάσεις σε 
τερματικά, καθώς και τη δυνατότητα να γρά- 
Ψετε ὁ,τι σας κατέβει, όταν σας ζητηθεί κωδι- 
κὀς-ανάγραµµα. Για να πάτε στη 2η ενότητα, 
ενώ βρίσκεστε στην αρχικἠ οθόνη πληκτρολο- 
γήστε στα τυφλά τη λέξη «ΕΝΟΙ ΑΞΑΥ). Αν 
κάνατε λάθος, ξαναδοκιμάστε. 


Ενότητα 2 
Για να µην πολυλογούµε και για να µην κου- 
ραστεῖ το χέρι µου, εδώ δίνονται άπειρα τα 


πάντα. Ο κωδικόςγια να πάτε στην 3η ενότητα 
εἶναι «ΟΡΡΕΝΗΕΙΜΕΒ», 


Ενότητα 9η 


΄Απειρες ζωές... Αυτό τα λέει όλα! 


100 ΒΕΜ Α ΝΙΝΡΙΟΑΤΟΒ ΡΙΘΚ ΟΗΕΛΤ 3" 
110 ΒΕΜ Ἅ ΕΟΒ ΡΙΧΕΙ, ΒΥ 0ΗΒ1Ι95Τ08 ν 


120 ΕΒΕΜ 


130 ΡΑΤΑ Ἀ0,00,Β9,0Ε,20,99,00,05Ρ,08,90,Ε7,46ς,00 
140 ΡΛΤΑ Ἀθ,20,ΒΆ,ΣΕ,Ἀ9,01,Λλ2,13,Λ0,0Ρ,24,59,20 
150 ΡΑΤΑ θ0,35,141,Λ9,005,860,36,11,46,8Ε,10,Ἀ9,ΛΡ,26ς,51,86,Ἀ9,60,26,51,92, 

160 ΡΛΑΤΑ Ὦ6,92,Ά9,ΒΌ,25ς,ΡΕ,8ς,Ἀ9,03,26,4λ,Θ0,Ἀ9,00,26,09,λς,26ς,08,λς,26,Ε 


"05,Ά9,00,85,905,Ά9,01,Ἀ2,0 
.Β0,ΣΕ,Ἀ9,00,20,05,ΣΕ,Ἀ9, . 


Κάθε σειρἁ που περιέχει εντολἠ ΓΑΤΑ και 
εντολἠ ΕΕΜ μπορεί να παραλειφθεὶ, ακυρώνο- 
ντας ἔτσιτην επἐµβαση που περιγράφει η εντο- 
λἠ ΕΕΜ. Πριν τρέξετε κάποιο απὀ τα { Ιίπας, 
θα βάλετε στο κασετόφωνο ἡ στο Ὠἰςκ Ὠπίνο 
την κασέτα ἡ δισκέτα µετο παιχνίδι. Αυτά προς 
το παρὀν. Σας παραδίδω το πτώμα του προ- 
γράμματος, εσείς Φροντῖστε για την ταφή... 


Υ.Γ.Αν φτάσετε στο τέλος της δης ενότητας, χωρίς νασυνα- 
γτήσετε κάποιο αστακό - όπως γράφειστις οδηγίες - και δείτε 
το παιχνίδι να επανέρχεται στην αρχική οθόνη (δισκέτα) ἡ να 
κολλάει (κασέτα), µη µου καταλογίσετε ευθύνες. Εἶμαι αθώος! 
Βρείτε τα µε τους προγραμμαπστές (αν Τους βρείτο..). 


8, 
9, 
ο, 
1, 


5 
ΕΒ 
ΕΒ 


170 ΡΑΤΑ Ἀς,λἈθ,00,26,2λ,8Ό,Λ9,Ε0,25,28,80,Λ9,00,26,71,8Ε,Λ9,67,860,40,05,Ἀ9,Ρ4 
180 ΡΑΤΑ 00,80, 41,05,4ς9,Β0,86,λ9,60,26,53,94.Ἀ9,60.20.61,94,λ9,09,26,26.8Ε, 1Ώ 
. 190 ΡΛΤΑ 26,34,λ0,Ἀ9,05ς,26,72,8Ε,Λ9,Ἀ0,26,Ε8,96,26,01,97,Λ9,60,26,38,λ0,Ἀ9,58Β 
“ 200 ΡΑΤΑ 98,60,76,Λ7,Α9,09,860,77,Ἀ7,46ς,00,80,Ἀ9,60,26,Ἀ5,λ3,46ς,00,80, ΧΥ,ΧΥ,Β8 


210 ΒΕΜ Χ ΘΤΑΟΕ 1 3 


220 ΡΛΑΤΑ 39:1ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ 11ΝΕΘ 
230 ΡΛΑΤΑ 3Ε,41:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΟΧΥΘΕΝ 


"9 240 ΕΛΤΑ 46:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΆΜΜΟ 

3 250 ΡΑΤΑ 4Β:ΒΕΜ ΕΕΒΕΕ ΤΕΒΜΙΝΑΙ, λΛςςΕΒΘ8 
κ. 260 ΡΑΤΑ 50,53,56:ΒΕΜ ΕΡΒΕΕ ΙΙΕΤ ΛςςΕΘΘ 
: 270 ΡΛΤΑ 58, 60:ΒΕΜ ΝΟ ΘΗύΤ-ΡΟΜΝΘ 

. 2860 ΡΑΤΑ 65:ΒΕΜ ΛΟςΕΡΤ ΑΝΥ ΡΛΒΘΝΟΒΡ 


290 ΒΕΜ Ἀ ΘΤΑΟΕ 2 3 


υ) 300 ΡΛΤΑ 77:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΕΟΕΙ, 
310 ΡΑΤΑ 7ς6:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΘΤΑΤΗΘ 
320 ΡΛΤΑ 81,84:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΒΟΜΒΘ (ΡΙ.ΆΝΕ) 
330 ΡΛΤΑ 89:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΘΒΕΝΛΡΕΘ (4ΕΕΡ) 


340 ΡΛΤΑ 6Ε,Φ91,96:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ «ΕΕΡΘ 
350 ΒΕΜ ἨΑ ΘΤΑΘΕ 38 Ἁ 


«Ὀ 360 ΡΛΤΑ ΆθΒ:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ 11ΝΕΘ 


370 ΡΑΤΑ ΧΥ 


380 8 -Θ192:Ε -130:1, -10:8Β -22:Ε -«Θ965:ΤΕ - 
390 ς -Ο:ΕΟΒ Υ»-1 ΤΟ Β:ΒΕΛΡ ΒβιΙΕ ΒΦ”''ΧΥ" ΤΗΕΝ Ν -Ο0:160ΤΟ 410 


{9 400 6098υ8Β 470:ΡΟΚΕ 8,1:8 841 
: ο 410 ς -(04Ν) ἈΝΡ 255:ΝΕΧΤ Υ 
-. 420 ΒΕΛΌ ἘΒΦ:608ὺΒ 470:1Ε Νς»ς ΤΗΕΝ ΡΒΙΝΤ "ΏΛΤΑ ΕΒΒΟΒ ΙΝ ΙΙΝΕ";Ε:ΕΝΟ 

- 4390 ΙΕ 8ς-Ε ΤΗΕΝ Ε -ΕγΙ:6ΟΤΟ 390 

. 440 ΒΕΛλΡ Βφδ.ΙΣ ΒΦ”''ΧΥ" ΤΗΕΝ 460 

οφ 450 60508 470:ΡΟΚΕ ΤΕΙΝ,141:60ΤΟ 440 


460 ΘΥΘΤΕΜ:ΕΝΟ 


.9 470 5 "ΆΒΟ(ΙΕΕΤΦ(ΒΦ,1)) ΙΝΗ --4θχ(Ζ257)47:ζ -Λ8Ο(ΒΙΘΗΤΦ(ΒΦ, 1)) 
480 ΝΙ, -ᾱἆ-4θε(2257)317.Ν "ΝΗ«164ΝΙ,:ΒΕΤΟΒΝ 


Ἅ 100 ΒΕΜ Α ΝΙΝΡΙΟΑΤΟΗΒ ΤΑΡΕ ΟΗΕΑΤ χ 

8 110 ΒΕΜ " ΕΟΒ ΡΙΧΕΙ, ΒΥ ΟΗΒΙ5Το8 3 

. 120 ΒΕΜ 

- 130 ΡΛΑΤΑ Ἀ0,00,Β9,0Ε,20,99,00,005,608,50,Ε7,46,00,005,20,26,Ε7,ΛΔ9,11,860,Ε0,8Ε 
9 140 ΡΑΤΑ 03,Ά9,00,80,Ε5,03,38,46,65ς,Ε5,Ἀ9,195,80,ΡΕ,03,Λ9,4ς,80,Ε0,03,Ά9,83 
σι 150 ΡΛΤΑ 37,860Ό,ξΕ,03,Λ9,00,Θ60,ΕΕ,03,Α9,4ς,80,Βλ,03,ΛΆ9,44,80Ό,ΒΒ,03,Ά9,ΟΡ, 37 
Ὅ 160 ΡΑΤΑ ϐ8Ρ,ΕΒς,03,46ς,00,08,Α9,58,860,63,09,Λ9,00,60,64,09,456,79,03,ΕΕ,20,Ε0 
. 170 ΡΑΤΑ Ρ0,Α5,08,09,005,Ε0,03,Λ9,91,26,Ά9,80,860Ό,ΛλΕ,03,4ς,Β0,03,Ἀ9,Λ0,25,Λ1 
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Ένα νέο Ρ,6. 

Μαάς {η Ἠβσί (8ΗΑΙΥ 

Που εἶναι 9οΠηθίάθι 

Που το λένε ΕΠΟ Ρ6 

Που έρχεται µε ένα πακέτο προγραμμάτων 
Που εἶναι ϱθ/5οηᾶ| οοΠΠριίΘΙ 

Που εἶναι ΟΠΊ6 ο0ΠΊΡΙΙΘΙ 

Που κάνει 99,000’ δραχμές! 


Μνήμη ΟιβρΙίΟΡ Τ20 7 ορίσθ) για θστυΠ : 
ο πα ο ο μοι 
γρ ΣΩΜΑ - στα δὴ” 


: ΝΝοϊἁ 
που ότπτα με 


Λ. Συγγρού 3 -117 43 Αθήνα τηλ 92.8 [698 


| ομβ 


' 


φοΥ οφ ο «ΦΥ ΦΟΟΟΟΟΟΟ 


180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
260 
290 
300 
310 
320 
330 
840 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 


ΡΑΤΑ 51,866,Ἀ9,60,26 
ΡΑΤΑ 00,26,69,Α6,26 
ΡΑΤΑ 00,25ς,71,86Ε,Ἀ9 
ΡΛΑΤΑ 94,Ἀ9,60,2ς5ς,81 
ΡΑΤΑ 26,Ε8,96,26,01 
ΡΑΤΑ 4ς,00,80,ΆἈ9,60 


ΒΕΜ κ ΘΤΑΟΕ 13 

ΡΑΤΑ 68:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΙΙΝΕΘ 

ΡΛΤΑ 60, 70:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΟΧΥΘΕΝ 

ΡΑΤΑ 75:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ἈΜΜΟ 

ΌΛΤΑ 7Λ:ΒΡΞΜ ΕΒΕΕ ΤΕΗΜΙΝΛΙ, ΛΟ(ΕΘΘ 
ΡΛΤΑ 7Ε,82,85:ΒΞΜ ΕΒΕΕ ΙΙΕΤ ΑΟςΕΘ8 
ΡΑΤΑ ϐ8Λ,ΘΕ:ΒΕΜ ΝΟ 8ΗὐΤ-ΡΟομνΒ 

ΡΛΤΑ 94:ΒΕΜ ἈςσςΕΡΤ ΑΝΥ ΡΑΒΘΜΟΒΟΌ 

ΒΕΜ κ ΘΤΑΟΘΕ 23 

ὉὈΛΤΑ Ἀδ:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΕὐΕΙ, 

ὈΛΤΑ ΛΒ:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΘΤΑΤυΘ 

ΏΛΤΑ Β0,Β3:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ ΒΟΜΒΘ (ΡΙ/ΑΝΕ) 
ΡΛΤΑ Β8:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ 6ΒΕΝΑΡΕΘ (04ΕΕΡ) 
ΡΑΤΑ Β0,600,605ἱΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ 2ΕΕΡΘ 
ΒΕΜ κ ΘΤΑΟΕ 3 Χ 

ΡΑΤΑ Γ7:ΒΕΜ ΙΝΕΙΝΙΤΕ Ι1ΙΝΕΘ 


ΡΑΤΑ ΧΥ 


9 -θ192:Ε -130:1, -10:8Β -21:Ε -Θ412:ΤΕ - 
6 -0:Ε08Β Υ-1 ΤΟ Β:ΒΕΛΌ Βφ.ΙΕξ ΒΦ”-'"ΧΥ" ΤΗΕΝ Ν -0:60ΤΟ 440 
608υ8Β 500:ΡΟΚΕ 8,Ν:95 “841 


ς -(63Ν) 


ἈΝΡ 255:ΝΕΧΤ Υ 


"51,92,20,Β6,92,Λ9,ΡΒ0,26,5Ε,80,Ἀ9,03,26ς,4Λλ,Θ0Ό,Λ9,ΡΕ 
"98,λς,26,Ε1,Ας,Ἀ9,00,26ς,2λ,80,ΆἈ9,Ε0,26,28Β,860,ΆἈ9,Βς 
»96,80Ό,70,65,Ἀ9,00,860,71,065,456,Β0,86,Ἀ9,60,25,53,ΛΕ 
"94,Ἀ9,06ς,25ς,26,8Ε,20,34,λ0,Ἀ9,0ς,26ς,72,8Ε, Ἀ9,ἈΡ, Άλ 
͵97,Λ9,60,2ς6,38,ΛΑ0,Ἀ9,07,80,95,Α7,Α9,0Ρ,80,9Ε,Λ7, 44 
.26,Λ5,Λ3,46,00,860, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, ΧΥ, 15 


ΒΕΑΡ Β5:608υ8Β 500:1Ε Νς2ο ΤΗΕΝ ΡΒΙΝΤ "ΡΑΤΑ ΕΒΒΟΒ ΙΝ ΙΗΙΝΕ",ΕΙΕΝΟ 
ΙΕ 98ς-Ε ΤΗΕΝ Ε -Ε4Ι,:6ΟΤΟ 420 
ΒΕΛΡ Βφδ.ΙΕ Β8-'ΧΥ' ΤΗΕΝ 490 
608ύ8Β 500:ΡΟΚΕ ΤΕΛΝ,141:60ΤΟ 470 


ΘΥΘΤΕΜ:ΕΝΡ 


Ζ -λ8Ο(ΙΕΕΊΦ(ΒΦ,1)) ΙΝΗ --δθι(2257)47:ζ “λ86(ΒΙΟΗΤΦ(Β5,1)) 
νΙ, --4θ(2257)37:Ν -ΝΗ3 16”5ΝΙ.:ΒΕΤΟΒΝ 
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ΑιΚαΠοΙ6 ΙΙ 


ΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 


ο περιοδικό, αυτό το µήνα, βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να σας παρουσία- 

σει, σε παγκόσμια πρωτιά, επέμβαση 

για το ΑΗΕΚΑΝΟΙΡΏ ΙΙ, το καινούργιο 

και πολὺ καλό αυτό παιχνίδι. Η επἑμ- 

βαση αυτή δίνει (τι ἆλλο;) άπειρες ζωές. Αυτή 
τη φορά δεν αλλάζετε τίποτε στη δισκέτα (λὀ- 
γω του κλειδώματος), αλλά µε τη βοήθεια του 
παρακάτω Ιἰδῆπα δημιουργείτε ἑνα πρὀγραµµα 
που σας ρωτάει αν θέλετε άπειρες ζωὲς ἡ ὀχι, 
κατόπιν δε, φορτώνει και τρὲχει το Ατκαποὶά Π. 
Ἡ διαδικασία για την ετοιμασία της επέµβα- 
σης εἶναι η παρακάτω: Πληκτρολογήστε το 
πρὀγραµµα του Ιδίίπα στην Βαδίο του Αἱατί, 
δίνοντας ιδιατερη προσοχἠ στην εισαγωγἠ 
των ἁαίᾶ, µιας και δεν υπάρχει «ΠεςΚ5υπῃ. Ακο- 
λούθως, δώστε ΕΙΝ. Το πρόγραµµα θα δηµι- 
ουργήσει στη δισκέτα ἑνα αρχείο µε το όνομα 


“ΑΕΚ. ΗΑΟΚ.ΡΗΟ” Το αρχεῖο πρέπει να ἔχει 
µήκος6]4δψίος. Αν ὀχι, ξαναελἐγξτετα δεδομέ- 
να στο πρὀγραµµα Βαβίς. Το πρὀγραμµα αυτό 
(ΑΒΚ. ΗΑΟΚ.ΡΒΟ) θα το τρἐχετε όταν θέλετε 
να παϊξετε το Αικαποϊά Ι µε άπειρες ζωές. Το 
πρὀγραμμα επικοινωνεΐ μαζί σας µε Αἰοτί 
Όοχος και µετά απὀ την ερὠτηση που θα σας 
κάνει για άπειρες ζωές (αν θέλετε ἡ όχι) θα σας 
ζητήσει να βάλετε στο ἀπΠνο την πρωτότυπη 
δισκέτα. Κάντε το και πατήστε ΕΝΤΕΒ. Το 
ΑΕΚΑΝΟΙΟΌ ἤ θα φορτωθεί (χωρίς την οθόνη) 
και θα τρέξει. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε 
πρόβλημα, ξανακοιτάξτετα ἁαία. Σημειώνουμε 
ότι όταν θέλετε να τρέξετε το ΑΕΚΑΝΟΙΏΌ δεν 
θα πρέπει να ἔχετε φορτώσει κανένα πρὀγραμ- 
µα που καταλαμβάνει µνήµη (ΒΑΜΡΙΦΕ, 
Αεοθςςο//θ5, ελληνικά κ.λπ.). Καλό γκρέμισμα. 


Το ΩζΕεἰ πιάνει πια τα 90... 


Και ὀχι µόνο δεν ανησυχεί, αλλά 
το γιορτάζει κιόλας. 
Και μάλιστα µε πολὺ νεανικὀ τρόπο. 


φδ. 
ώς στά 

ην. μι ες α κ. 
ο» ᾱ α κ δρα. ὼ 

3 αι κ. Ἡ 
ενα όν 


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ. 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 


Ἓνα ειδικό τεύχος μαζί µε το ΡΙΧΕΙ. Δεκεμβρίου. 


Το ΠὺδΕι. Δεκεμθρίου δεν εἶναι ἕνα απλά 
καλύτερο ΠΙοζει.. 
Εἶναι ἕνα διτλά καλύτερο Ωωζει.. 
-πτη 
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1155 οξ ΛΑΕΚ 8.ΒΑ5 
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119 
160 
170 
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810 
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88ο 
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300 
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380 
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6ο 
47ο 
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580 
530 
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55ο 
56ο 
57ο 
580 
58Ο 
8600 
610 
68ο 
63ο 
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66ο 
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68Ο 
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710 
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749 
75ο 
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77ο 
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78ο 
ΒοὈ 
810 


ΒΕΠ ΑΕΑΚΑΝΟΙΏὉ ϐ ΗβΟΚ 
σουντ”1 

ΟΡΕΝ "Β”,1, "ΑΚ ΗβΓΚ.ΡΕΕ”, 
ΕΙΕΙΡ 81,1 Α5 ΕΙΙΕ5 

ΕΕΡΌ ΠΑΤΑΞΣ:ΒΥΤΕ”υβΙ (ΠΑΤΑΞΣ) 
ΙΕ ΒΥΤΕ-Β88 ΤΗΕΝ 60ΟΤ0 160 


1 


ΕΦ-ΟΗΒΞ(ΒΥΤΕ) 

15ΕΤτ ΕΙΙΕΦ-Ε5 

Ρυτ 1, 6ΟυΝΤ 

σουντ-σουνΤ”1 

6ΟΤΩ 50ο 

6ι0δΕ 1 

ΕΝΟΌ 

ποιο εκδ ο ο “88 νο ο 

πορτα «ο νο οὐμοςοο.. 6 ο ο ο 

οοτὸ; ο. -α-. ο. ο ο πο πο, πι 58 

πρίρινο το ας ο, ᾱ Ἐν δ, δε 

ποτά 6 τους 5.8: 8ο ο.,οἳ, ο 35 ἔ9ε 

ηρτ μᾶ αν Ἑαδβις ο θα Θα οσα 

πατα σ-.ο.,5.3ο,.ο,ςος2., 5. 958 

ροτο πο ορ ο ο ος 18, 98, δα 

ποτε α 1, ο-ὐ-,δ:,ῴῬ 35, 5ο ο 
ποσα σε ο. ο ο 3ο σι, Ες ο, ο 

ΠΑΤΑς πο παρ αι. 85δ: ο βοὐμο Εο88 

παιδι Ἡς ἠρορο, οι Ἡ, 1381 ο Ου Ες 90 

ποτ αι Ίης ο ο, ρ δ Έαβ ουν Ὁ 
προ ο βθο δ. Βθθ 8ἳ καθε, ο 

Ώρα 9ϱ.0,9,2δ,3,,ο0,οΟ,1, 1338 

πδτα “ασ «δις ος, σ8:. 188, οἱ, ο α,, δε 
τει ᾖεο σι ο σου ος Ὅ 7ο 

βρτα ε3-. εο, ο. εἰ- σε, 5 , 86, 1.5 ση, Ες 
αρτὰ. 167: ο.-.ο, 44ο. 5, 1395 ..ο. ο, 1 , 88 
πμ ο «δα ασ δ ο. οἱ ση Βοξ ο ος 

ὕδτα  οἡ--ο”. οἲι 5ου οἱ. αἱ. 88 58.50 

Πρ ο, 63,78, 85, 89093, 8588,ο0ο,ο.,Ο, 18 
πο ο Εν «σι ο δ ὀβεα 65. 5 θιις ρ 
Ώρτα 1,588, 63,6ο,0,68,78, 56, 88, 143 
Ῥατο σα ευ. 4ασχ--ο-.ο., 78 1ο ΠΕ σθλς 
που ο ος δες ος, 8, ο ας ο πες Ώθε 
πρτα ες ο δα 81 οὐ”, θα πλ σα 
πάτο 1113, 3ος 19ς σι, 79 εθ ΡςΗ8Ε 
προ ο δ  οσε δα 8. 195. οἵ, 6 18811388 
πάτο ει “ο υ-α, 1988 8 μςδς 1 οι, 
ποτο 1όδ ο. ἔε., 1ο. 6ἳ 6ο. ο 8ο, 885 
ατα Ῥρβἳ. δες σος δι ό 8ο ΤΕ ομα. ο 68 
ΏβΙΑ 38. 290ο.,66, 103,78,585, 35, 558 ,0,0 
θότα ὀρλαβε ο ο βίο προς, ο, ὃ 

ΏβῖΆ 1, δᾳ88,39.,586ο,90,9ο,0., 90, 78, 66 
πρ σας αλ ος  ασοθι πα «ασ «ας 165 103 
Πατ 103”. ο. -ᾱι μθ- 99. 8 3889, 191, 38δ., 65 
Ὥρτα ϐ5. 75- 66 78.79, 73, 68, 39, 7δ., 65 
ΏρΊς ϱ7 75, 184,86, 868, 389, 71, 36, 86, 65 
πρτ Ἡ 5, στ 76, σος 83.19.38 
ΠΑΡ δ ῃς πο σα βδ 8ο 8ο 3-68, 68 
ρρτα, 185.99... 81 38. 38 Ἄρ τα 78. 8 38 
που μι 9 ο. 8 ΕΟ 99 891 8δ, πε 88 
Όρτα 365 68,78, 39,4688,78,85, 3, 87, 65 
ἠρτα ση Βής πδαι το σας σος ος σβς σα ὃν 
Όατο 68 385.39 .76,73,86, 86, 83, 63, 33 
τρ δι 38 σα, σα. 8 πρ, 18, 38, 36 
πρτο 59 68.,. 3. 35, 385, 898, ὃ, 8, 51, 83 
Ώρῖο 81 35. 1804 73,78, 83, 68, 89, 84 , 38 
πρτό 3ο. 798 738. στ στ 78. 5 76, 188 
Ώρτρ 65 85 75 6 73, 79, 73, 68, 39, 73 
πρια 73 5 εδ 73.83.75. 893. 81 38, 38 
πητο Β3 84 8656, 89,8,39,3,93,ο,ο 
πρβ 0,0.,9ο,ο., 385, 83, 84, 865, 88, 8Η 

πρια ὁ58δι αρ αυ που 35 ΒΡΕ 75, 88 
τουσ ο ο ο ποσο Εβρ ο 

σπα οὐ αλ ισρς οηρ ο ηπσυςιο ἡ Ὁ 

πρτοι ὃς ο οτι δ- ος 4 ῥνοιιο9 

ατα ο ο ιο δν Ἅνο Ε ομος ο ο ης 

βατο, ο ο Βσ ο δ ΕΒΕ ας Ε ΠΒ 

προ ἡν Ἁ 6, δ,ῖο,δο,ᾖ, θὰ, 88 

πηρα 78,8, 6, 0,888 


29 ΧΡΟΝΙΑΜΟΝΤΑΣΑΣ 


Ο Μανώλης Μπαρμµπουνάκης 
και οι συνεργάτεςτου, σας περιμένουν 
σταἁ µεγάλαβιβλιοπωλεία 
στο κέντροτης Θεσσαλονίκης. 
εν 8 τοµΑτη! ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6. ΤΗΛ.271 855 


ΒΙΒΛΙΑ ΚΛΙ ΠΑΙΧΛΙΛΙΛ Θ) Το σπιτΑΚ! ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΓΙΑςΟΜΡΙΟΤΕΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΣΣ, ΤΗΛ. 2509 746 


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4, ΤΗΛ. 228 682 
Θ ΕΓΝΑΤΙΑ 150, ΤΗΛ. 255916 


Βιβλία, χιλιάδες βιβλία για σας 
καιτα παιδιά σας από 50 δρχ. 
Εγκυκλοπαίδειες, παιδικές και 
µεγάλες µετις καλύτερες τιµές. 


ΜΛΛΞΕΣΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΜΙΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣΤΟ ΡΙΡΛΙΟ 


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 


ΣΤΗΝ ΑΝΙΟΛ 


ΙΝΕΡΒΙΕΑΙΝ 


ΜΠΟΥΣΓΟΥ 29 ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ο 114 73 ΑΘΗΝΑ 9 ΤΗΛ.646 5195 - θ44 609] 


ΚΩΝ. ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥΝ 


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 46 -(ΑΜΠ/ΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 69.21.766 


ΑυΤΗΟΒΙΖΕΟΡ ΡΕΑΙ ΕΗΒ 


ΛΗΛ ΗΕΕ1Α5 


Αμοτπαο/σινοι αι 
---------υ--ο-ᾱ--- 


Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
Σας προσφέρουμε 
τους πιο δημοφιλείς υπολογιστές 


Στο πλήρως ενημερωμένο μοντελιστικὀ 
κατάστημά µας θα βρείτε: 
9 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - ΠΛΟΙΑ -ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ 


ΕΞΟΙ 
ΗΕιΙ ΕΗΒ 


σε απίστευτα ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 


ΑΜΘΤΗΑΟ 
Ρ6-1512 Ρ6ς-1640 


κα 


ΏΜΡ ο 29Ιό0-40ο0οΟ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΦΟΕΤΗΑΒΕ ΗουθΕς ο πτ 


Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 


5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΤΗΛ.: 237-285 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10, ΤΗΛ.: 237-285 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πίσω από την Αχειροποίητο 


ΒΕΝΕΙ.Ι. 
ΗΑΡΕΑΝΑ 
ΜΑΤΟΗΒΟΧ 

ΑΙΒΕΙΧ 
ΙΤΑΙ ΕΗΙ 
υΝΙΟΝ 
ΙΜΑΙ 
ΕυυύΙΜΙ 
ΤΑΜΙΥΑ 
ΜΟΝΟΒΑΜ 
ΒΟςΟ 
ιΙΝΟΒΕΒα 
ΒΕΝΝΑΙ. 
ΗΕΚΙ 


ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΕΠΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 


-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΣ - 
ΔΙΟΡΑΜΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - 
ΤΑΝΚΣ - ΣΤΡ. ΟΧΗΜΑΤΑ - 
ΝΤΑΛΙΚΕΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ 
Χρώματα: υΝΖΕ ΞΑΝάαΥΟ - 
ΗΟΜΒΒΟΙ -ΜοιαΑς 
ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΥΣ ΒΑΡΩΕΒ 

Υλικά διοραµάτων ΗΕΚΙ: δέντρα, 
γρασίδι, θάμνοι, χορτοτάπητας κ.λπ. 
Πλαστικὸς πυλός ΏΑι - Μαξκίπᾳ 
ἴ8ρθ - Οοπρουπά ΤΑΜΙΥΑ για 
καλύπτρες, φώτα - βελτιωτικό 
χαλκομανιών ἄιµΠ7ε - ΜΒδοοΟΙ: 
άμηζθ ἃ Μοίαᾶς - Πινέλα - κυπελάκια 
µείξης χρωμάτων µΠ7θ - κόφτες, 
λεπίδες και διασταυρ. λαβίδες Χ- 
Αοῖο - σπάτουλες - στόκος - 
Ντουκόχαρτα - φύλλα πλαστικού και 
ἀλλα πολλά. 


ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 


ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ 


ΕΙΝΑΙ Ν΄ ΛΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 


«Είμαι κάτοχος ενός (οπιπιοάοτο 
198Ό και έχω τα εξής προβλήµατα: 

1) Δεν μπορὠ να φορτώσω το 
ΟΕΒΕΕΝ ΒΕΒΕΤ, γιατί ο υπολογιστής 
περιμένει να του κλείσω το ἀῑὶνο για να 
συνεχίσει το φόρτωμα, ενώ δεν διαθέτει 
διακόπτη, παρά µόνο ἕνα τοδοί Ὀυίοπ. 
"Εψαξα για άλλη ἐκδοση του παιχνιδιού, 
αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Τι να κάνω; 

2) Εκτός απὀ οοπιρυίετ µ5ο: εἶμαι και 
λάτρης των αεροπλάνων. Το Ε:Ιδ 
ΙΝΤΕΒΟΕΡΤΟΒΕ υπάρχει για (0-64 και, 
αν ναι, ποὺ μπορώ να το βρω; 

Γ. Μουρατίδης 


Κατ᾽ αρχήν οφείλω να ομὀλογή- 
σω ὅτι δεν πολυκατάλαβα την απο- 
ρἱα σου. Τι σηµαίνει «να κλείσεις Το 
ἀπνον; Αυτό δεν εἰναιιδιοτροπία µό- 
νο του υπολογιστή σου, εἶναι όλων 
των υπολογιστὠν µε ἀπίνε ὃ 1/4”. 
Πρέπει να κλείσεις το ἀτίνε για να 
συναντηθούν οἱ κεφαλές µε Τη µα- 
γνητική επιφάνεια. Εκτός κι αν το 
«κλείσιμο» του ἀπνο που εννοείς 
σημαίνει διακοπή λειτουργίας, αλλά 
αν το ἀπίνο εἶναι σβηστὀ, πώς θα 
διαβάσει τα δεδοµένα; Παράξενα 
πράγματα, αλλόκοτα.. Περιμένω 


μέχρι στιγμής µόνο σε Απιϊσα. Υπο: 
µονή, εἶναι η πανάρχαια αρετή των 
6ΑΠΙΕΙΣ... 3 


ΑΝΑΖΗΤΕΠΛΙ ΠΙΡΓΟΣ ΓΙ ΝΕΑΡΗ 
ΚΥΡ 


Στο τεύχος 35 (Ιουλίου-βυγούστου) και 
στη στήλη «Γεγονότα-Φήμες-Σχόλια 
δηµοσίευσες το Τωτοο Απιίσα Τον/ετ για 
την Απιϊσᾶ 1000, που την μετατρέπει σε 
Απιϊαα 2000. Αν ναι, πού μπορώ να το 
βρω και πόσο στοιχίζει περίπου, 

Επίσης, θα ἠθελα να µου πεις τη διεύ- 
θυνση της Ὠαίαἱ! οἰθείτοπίςς, στη Βρετα- 
νία. 


Αγαπητό ΡΙΧΕΙ., 

Λυπάμαι που το γράμμα µου στο μεγαλύτερο τµήµα του θα εἶναι γεμάτο 
παράπονα, αλλά νομίζω ὁτι κάθε αξιόλογο περιοδικὀ δέχεται την καλόβουλη 
κριπικἠ, 

Το πρὠτο µου παράπονο δεν εἶναι για σένα, αλλά για κάποιον “ΠᾶςΚοτ”, το ἤρ 
του οποίου έβαλες στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 1988. Στη σελίδα 59 δημοσιεύ- 
εται λοιπόν]η επἐµβασή «τουν για το "Ἱπίο πο Εδαἰθ’ς Νες!” . Καταγγέλλω 
ότι ο ΟἨραἰπιασίοτ, όπως αποκαλείται, ἔκλεψε το Πρ που δημοσιεύεις από το 
περιοδικὀ Υουτ Δπε]αϊγ και το τεύχος του Ιουνίου 1988. Στη σελίδα 29 του 
τεύχους εκείνου, δημοσιεύεται το ἴδιο ακριβώς ἤρ, που έστειλε ο Μα((πενν ΠΗυπί. 

Εἶναι καιρός να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος για τέτοιες περιπτώσεις. 
Μια λύση θα ἦταν να µην δημοσιεύεις ἤρ απὀ άτοµα που τα στέλνουν µε 
ψευδώνυμα, Είναι καιρός κάποτε να σταματήσει η κλοπή πνευματικής Ιδιοκτη- 
σίας, ὁπως σ᾿ αυτή την περίπτωση. Εκτός μάλιστα απὀ την κλοπή, ο (Ἠοαί- 
πιαςἰοι δεν φαΐνεται να ξέρει καλά Αγγλικά (ή µήπως προσπαθεῖ να µας πείσει ὅτι 
το Πρ του εἶναι πρωτότυπο;), αφού το ΏΑ5 ΝΜΕ εξαφανίζει τους αντίθετους 
στρατιώτες και το ΏΑ5 ΟΗΤ βάζει άπειρες ζωές. 

Το δεύτερο παρἀπονό μου αφορά το ΡΟ Ο1μθ. Προσωπικά δεν µε ενδιαφἑρει 
καθόλου, µια και οὖτε έχω, οὖτε σκέφτομαι ΡΟ ἡ οοπηραιἰδίθ και αφού επίσης όλα 
τα ἰρφίς που δημοσιεύονται εἶναι τα ἴδια µετου «αδελφούν περιοδικού Οοπηρυίοτ 
για Όλους. 

Επίσης, προσωπικά θα ήθελα ακόµα περισσότερα για τα 8-µπιτα μηχανήματα 
(Βροείτπι, Απισίταἁ, (οπιπιοάοίο). 

Και τώρα, τα καλά: 

Συγχαρητήρια για τις στήλες “Ατεαὰς”, 'Ἡι Το”, “Διήγημα” και τις κατα- 

" πληκτικὲς επεμβάσεις σου, καθώς και γιατη συνεχἠ προσπάθειά σου να βελτιώ- 
νεσαι. 
Ἐπίσης, θα μπορούσες να καθιερώσεις µια νὲα στήλη µε παρουσίαση µουσι- 


: ὦ ολλὰ Αυτά! Ξέρω ὁτισεκούρασα, ελπίζω όµως να δημοσιεύσειςτο γράµµαμου, 
Ὃ ον, ολα . γιατὶ πιστεύω ὁτι ἔχει να κάνει µε φλέγοντα ζητήματα. κετά επαγγελµατικὀς και η Απιϊσα 
για ΤΟΙΝΤΕΒ ο : η Ὀβι κυκλ : Φιλικά πιο «παιχνιδάδικη» απ᾿ ὅ,τι ἴσως 


Νώντας Είτσος 


Η αλήθεια εἶναι ότι εἶχαμε αρκετό καιρὀ να ακούσουμε σοβαρά παράπονα {τι 
μετριοφροσύνη...), αλλά κάλιο αργά παρἀποτὲ. Οι απαντήσεις µας λοιπὀν εἶναι 
οι εξής: 

--. Κατ᾽ αρχήν φαίνεται ὁτι εἶναι καιρὸς να πονηρέφουµε κι εμείς λιγάκι. Θα 
εμαστε λοιπόν προσεκτικότεροι ἄλλη φορά, αν και, για να πούμε την αλήθεια, 
δεν εἶναι καθόλου εὐκολο να τσεκάρουµε όλα τα ΗΙπίς ἆξ Τἱρ5 του ξένου τύπου. 
Με λίγα λόγια, οι... πειρατές του ῃαεΚίηΦ ας αρχίσουν να τρέµουν. 

-- Πιατο ΡΟ Οἱμῦ, δεν νομίζεις ὁτι έχεις λὶγο άδικο; Φυσικά και δεν θα σε 
ενδιαφἑρει, µια και, ὁπως λες, εἶσαι χρήστης ενός βοπηε, ὁπως καιφυσικἀ δεν θα 
ενδιαφέρουν τους χρήστες των Ρζ5οι στήλες των ΠΟΠ, για να µην αναφέρουμε 
τους 32-δίέ µ5εΙ5, οἱ οποίοι τα ἐχουν καιµετους δύοσας. Ὅπως καταλαβαίνεις, 
ένα περιοδικὀ εἶναι πολύ δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν αποκτά Φανατικοὺς 
Φίλους, οι οποίοι το θέλουν όλο δικό τους! Πάντως, θαπρέπει να παραδεχτείς ὅτι 
το ΡΟ Ο1ωῦ και τα ἰθσί που δημοσιεύουμε δεν θα τα βρεις πουθενά στο «οπι- 
Ῥιετ για Ὅλους, τουλάχιστον έτσι ὁπως γράφονται στο ΡΙΧΕΙ.. Μπορεί οἱ 
υπολογιστές που τεστάρονται να εἶναι οι ἴδιοι, αλλάτα σηµεία που θατονισθούν 


να σου δώσουµετα στοιχεία της [Γ- 
/ΘΙ. Πάρε μολύβι και... Ώαίεἰ! Εἰθο- 
Ποπίς» [.ΤΏ, Εεπίοη [παμκίτία] Ε5- 
ἰαἱ6, Οονᾶπ ΕΒοδᾶ, Εοπίοη, 9ἱοΚθ- 
οπ-Ττεηί, Επαἰαπά. Τηλέφωνο 0782 
744707. 


ΠΟΙΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ; 


».«Εἰμαι μαθητής και ἔχω ηλικία 14 χρο- 
νών, Θέλω να πάρω ἔναν υπολογιστή, 
αλλά, όπως όλοι σχεδὀν οι αναγνώστες 
σου, δεν ξέρω ποιόν να πάρω. Οι φίλοι 
µου µου λένε να πάρω τον ΑΜΟΤΕΑΌ 
6128, ο οποίος εἶναι µόνο για παιχνίδια, 
ἄλλοι µου προτεΐνουν την ΑΜΙΟΑ 500, 
που ἔχει και παιχνίδια και επαγγελµατι- 
κά προγράµµατα, ἡ να πάρω ἑνα «οπῃ- 
Ρίο; μόνο για επαγγελµατικἁ προ- 
γράμματα, για να τον ἔχω και στο μὲλ- 
λον, όταν µεγαλώσω. Ὅμως δεν ἔχω 
βγάλει καμιά σχολἠ, ώστε να ξέρω να 
τον χειριστώ επαγγελματικά. Μπορεΐτε 
να µου πείτε αν οΑΜΟΤΒΑΟΏ μπορεί να 
γίνει επαγγελµατικὸς και ποιόν προτεῖ- 
νετε για την ηλικία µου; 
Ιάκωβος Μαρκοσιάν 


”Ὅλοι έχουν λίγο δίκιο και άλλο 
τόσο άδικο. Ο ΑΜΞΤΕΑΒ εἶναι αρ- 


νομίζεις (εκτὸς βέβαια αν εννοείς 
την Α2000). Ὅσο για τα πιο επαγ- 
γελμςτικά συστήµατα, Φυσικά και 
θα σου εἶναι πιο χρήσιμα στο μὲλ- 
λον, αλλά γιατίνα ασχοληθείς µετα 
επαγγελματικά και συνήθως µονὀ- 
χρωμα συστήµατα απὀ αυτή την η: 
λικία; Καλή η ἀθίᾶία»ε, δεν λέω, 
αλλά και το ΑΒ(ΑΝΟΙΌ ωραίο 
πρἀγµα. Όχι ὁτι θἐλουµε να σε ε- 
πηρεάσουµε, δηλαδή... 


ΤΡΕΜΕ ΚΝΙΔΗΤ 0Λ6! 


..Νου άρεσε ιδιαίτερα η καινούργια 
στήλη των αἀνεπίυτες και θα ἦθελα |δι- 
αἵτερα να παρακαλέσω να δημοσιεύσετε 


Β. Σωτηρίου εἶναι τελείως διαφορετικά. το ωραίο µεν αλλά δύσκολο Κπίσηί Οτο. 
ὍὉσο γιατη μουσική, εἶναι το θέµατου αφιερὠματός µας και, Φυσικά, δεν | θα σας ἦμουν ευγνώμων. 
θα σταματήσουμε εδώ. Θ. Μπουχέλος 
Πολύ θαθέλαµε να σε εξυπηρετή- Αυτά... Σε ευχαριστούμε και για τα κακά και για τα καλά σου λόγια και 


σουµε, αλλά τα ἵχνη του ενδιαφἑρο- 
ντος περιφερειακού αγνοούνται ε- 
δώ και πολύ καιρὀ. Μποροὐμεόμως 


1.4] ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ '68 


ελπίζουμε να γίνεις ακόµη πιο ΡΙΧΕΙ.ΙΠεπαϊν στα επόμενα τεύχη! 


λόγια κατ᾽ αρχήν και για τις υποδεί- 


Σε ευχαριστούμε για τα ωραία σου 
ξεις σου κατόπιν. Ἡδη η επιθυμία 


Αλληλογραφία 


σου διαβιβάστηκε στον μἱζατα-συντά- 
κτη Ανδρέα Τσουρινάκη, ο οποίος 
φιθύρισε κάτι ακατάληπτα δρεΙῖς και 
άρχισε να µας ...κυνηγάει, γιατὶ τον 
διακόψαµε απὀ το εβδομαδιαίο του 
µάθηµα ανύφωσης αντικειμένων. Μη 
φοβάσαι, ὁμως, κατά βάθος δεν χαλά- 
ειχατήρι σε αναγνώστη, εκτός κιανο 
αναγνώστης εἶναι φοδ]ῖπ, κάτι που α- 
ντιπαθεἰ όσο περίπου και τα παιχνίδια 
«Ποοίπι μρ (δηλαδή θανάσιμα). 


0! ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΤΟΥ 
6ΑυἱΡΒΟΝ 


Εἰμαι ἑνας δωδεκάχρονος μαθητής Α΄ 
Γυμνασίου και κάτοχος ενὸς «οπιπιο- 
ἀοτθ 64/128. Ἔχω ἕνα πρόβλημα µετο 
6ΑῦΙ ΡΒΟΝ Π. Έχω κάνει τοςεί πατώ- 
ντας το πλήκτρο του Οοπιπιοάοίο και 
δεν βγαΐνω στο περιβάλλον του 0:64. 
Βγαΐνω λοιπόν στο περιβάλλον του 
0128, γράφω αοθ4 και βγαϊνω στο παι- 
χνίδι σαν να µην εἶχα κάνει Γοδεί. Θα 
ἠθελα αν εἶναι δυνατὀν να µου εξηγή- 
σεις πὠς συμβαίνει αυτό. 

Β. Βατζίκας 


Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεντο 
έχω συναντήσει, αλλά φαντάζομαι ὁ- 
τι όλα αυτά έχουν να κάνουν µε τις 
αρχικές ρουτίνες του παιχνιδιού. Κά- 
ποια ρουτίνα αχρηστεύει Το Γθ56ί, α- 
ντικαθιστώντας τις εκεί ρουτίνες του 
λειτουργικού µε νέες, οἱ οποίες χρη- 
σιμεύουν για τθδίᾶτί του παιχνιδιού. 
Το Φαινόμενο δεν εἶναι καινούργιο 
και συμβαίνει σε πολλούς υπΟλΟγΥΙ- 
στἑς. Αν πάντως θέλεις να απαλλα- 
γείς µια και καλἠ απὀ το (ΑὔΙ.- 
ΡΒΟΝ, δεν έχει παρά να δοκιµάσεις 
ἑνα πιο «δυναμὶκὀ» τοςεἰ. 


ΙΝΤΕΒΟΕΡΤΟΒ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ! 
ΠΙΟΤΟΙ 


Διάβασα στη στήλη θρεείαἱ Βονίθν;, στο 
τεύχος 47, σχετικἁ µε το παιχνίδι “Ε:Ιδ 
Ιπιοτορρίοι” καιοµολογώ ὅτι εντυπωσιά- 
στηκα απὀτην περιγραφἠπου έγινε. Ἕ- 
χω έναν Απικίταὰἁ 6128 και θα ήθελα να 
πληροφορηθὠ αν υπάρχει παρόμοιο 
παιχνίδι µε εξοµοιωτή πτήσης ΥΙ᾽ αυτὸν 
τον υπολογιστή και αν κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα. 
Β. Στεφανιώρος 


Φαίνεται τι όλοι οἱ µ5εΓ5 έχουν πά- 
θει ιντερσεπτορίτιδα τον τελευταίο 
μήνα. Δυστυχώς, παιδιά, οἱ μόνοι τυ- 
χεροί µέχρι στιγμής εἶναι Οἱ κάτοχοι 
της Απισα. Μην απελπίζεστε όμως, 
κάτι θα γίνει και για σας. Αναμείνατε 
στο /ονςίίεΚ ροή σας και µακριά απὀ 
Απιίζες, γιατί η αρρώστια παρουσιά: 
ζει υποτροπή. 


ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ 


»Ἑίμαι χρήστης ενός ΙΒΜ (6οπιραΠδίε 
και θα ἠἦθελα να μου απαντήσεις στα 
εξής: 

1) Πώς μπορούμε σε Μίοτοδοβ (οὐοἱ 
9.10 να εκτυπώσουμε σε (οπάρηςρά, 
Βοϊάίαςο, Εχραπάρά, [ἰαῖϊος, [πάοτίίπο, 
Ονοτ]πο, ΝΙ.Ω. Το πιαπυαἰ σε αυτό το 
θέµα δεν εἶναι σαφὲς. 

2) Πώς μπορούμε σε ΟΛ) ΒΑΡΙΟ ἡ 
ΩῦΙΟΚ ΒΑΡΙ6 να ελέγξουμε το µήκος 
εισαγόμενων πεδίων; Και οι δύο γλὠσ- 
σες δεν ἔχουν καμιά [ωπς(ἴοη για Το σκο- 
πὀ αυτό. 

Γ. Ρεμουντάκης 


Ας αρχίσουμε ανάποδα. Εάν ταπε- 
δία στα οποία θέλεις να αναφερθείς 
εἶναι σἰτίηᾳ (αλφαριθμητικά), τότε 
καιστις δύο ΒΑΦΙΓ υπάρχει η συνἀρ- 
τηση ΙΕΝ, η οποία, ούτε λίγο οὗτε 
πολύ, µας δίνει το µήκος του ἰτίπα. 
Να σου δώσω ἑνα παράδειγµα: αν 
έχουμε µια μεταβλητή ΑΦΞ “ΤΕΦΤ”, 
τότε [ΕΝ (ΑΦ)Ξ 4. Νομίζω ότι η συ- 
νάρτηση αυτή θα σου φανεί Ιδιαίτερα 
χρήσιμη. 

Το δεύτερο πρόβλημα, τώρα: ΝΟ- 
µίζω ότι η 60ΒΟΙ. εἶναι αρκετά ευέ- 
λικτη σ᾿ αυτό τον τοµέα και τα πράἀγ- 
µατα δεν εἶναι τόσο τραγικά, αρκείνα 
δώσεις αἱρρίᾶν χχχ (ὁπου Χκκ ΟΠΟΙ- 
οσδήποτε τύπος κειµένου) ἰο ρηπίετ 
και η γλὠσσα αναλαμβάνει τα υπό- 
λοιπα. Ένας ακόµη τρόπος εἶναι να 
στείλεις κατ᾽ ευθείαν τους κωδικούς 
του εκτυπωτή σου (09508ρθ 580 εη- 
ο05) σε δεκαεξαδική µορφή, και θα 
έχεις το ἴδιο αποτέλεσµα. 


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ... 


»..θα ἠθελα να σε ρωτήσω για ἑνα θὲµα 
το οποίο µε απασχολεὶ εδώ και καιρό. 


Ἔχω ἑναν Οοπιπιοάοτ 64 (το παλιό 
μοντέλο). Αν κάποτε του βάλω µονάδα 
δίσκου, θα χρειαστεῖ να χρησιμοποιήσω 
τα μοντέλα της (οπιπιοάοίθ, ἡ μπορεὶ 
να συνεργαστεΐ και µε άλλης εταιρίας, 
Ακόμη, μπορεΐ να συνεργαστεί µε ἆλλο 
τύπο πποπίίοτ, εκτός απὀ αυτά της 
Οοπηπιοάοίθ; 

Α. Παπαμιχαήλ. 
Πρέβεζα 


Και στα δύο ερωτήματα η απάντη- 
ση εἶναι ναι. Στην Αμερική κυκλοφο- 
ρεἰ ἑνα ἀτίνε το οποίο ανήκει σε ανε- 
ξάρτητη εταιρία και μάλιστα εἶναι 
αρκετά πιο γρήγορο απὀ το καθιερω- 
µένο 1541 της (οπιπποᾶογε. Αλλά το 
ἀτίνο αυτὸ δεν έχει έρθει στην Ελλά- 
δα, οὗτε καν για διακοπὲς. Όσο για 
την οθόνη, και βέβαια μπορείς να 
συνδέσεις οποιοδήποτε πποπΙοι θὲ- 
λεις, αρκεί να ἔχει τις καθιερωμένες 
ΕΟΑ ἡ 56ΑΒΤ υποδοχές. Εμείς πά- 
ντως δεν εἶχαμε ποτέ Ιδιαίτερο πρό- 
βληµαµετο κοµοντοράκιµας, οπότε, 
γιατί να έχεις εσύ; 


ΔΩΡΑΚΙΑ... ΔΩΡΑΚΙΑ... ΔΩΡΑΚΙΑ.., 


Ειμαι ἑνας ευτυχής κάτοχος µιας Απιίαα 
500 και θα ἦθελα να αγοράσω μερικά 
περιφερειακά γι᾽ αυτὀν. Θα ήθελα λοι- 
πὸν να µου υποδείξεις μερικά καλά αλλά 
όχι ακριβά περιφερειακά, κατάλληλα 
για την Απισα. Συγκεκριµένα, ενδιαφέ- 
ροµαι για τα εξής: 

Ἔγχρωμο εκτυπωτή 

Μοπίίοι ἐγχρωμο 5ίρτθο 

Ὀϊδις Ὠήνος 3 1/2 και 5 1/4 ιντσών 
Μοάοπη και κατάλληλο πρόγραµµα επι- 
κοινωνίας 

ΕιαίήΖει 

Φουπά 5απηρίθ 

Επίσης θα ἠθελα να ρωτήσω αν το 
τουριστικὀ πακἑτο ΙΤΡ εἶναι µόνο για 
ΙΒΜ συμβατοὺς και ποὺ μπορώ να το 
βρω; 

Τὲλος, θα σε παρακαλούσα να κάνεις 
ἐνατεστ γιατο ΙΒΜ οπιυἰαίοΓτης Απιίσα, 
καθώς και να αφιερώνεις περισσότερο 
χώρο για τους 32-0ἱἱ υπολογιστές. 


ΑΜ ο ΑΜΙΘόβιος 


Λοιπόν, αγαπητέ ΑΜ (αλήθεια, 
τον.5ΑΜ, τον αετό του Μιρρεί 9βουν, 
τι τον έχεις;), ἐγχρωμοι εκτυπωτές 
που συνεργάζονταιµετην Απιϊςᾶ σου 


υπάρχουν αρκετοί, αλλά εγώ προ- 
σωπικἀ σου συστήνω το «άστρο» 
1.010, µια και οι υπόλοιποι κοστίζουν 
ὁσο όλα τα περιφερειακά που ανέφε- 
ρες μαζί. Προχωρούμε στο στερεο: 
φωνικό πποπίοτ και εδώ νομίζω ὁτι 
υπάρχει µια μεγάλη ποικιλία. Δυστυ- 
χώς, το στερεοφωνικό ΠΙΟΠΙΟΓ της 
Οοπιπιοάοτο δεν θα το συναντήσεις 
εύκολα εδώ, γι ᾽αυτό καιθα πρέπει να 
προσανατολιστείς στα μοντέλα της 
ΡΗΙΙρ», που εἶναι εξίσου καλά σεποιό- 
τητα (και όμοια σε εμφάνιση, θα µπο- 
ρούσα να προσθέσω). Για τα αἲςκ απ 
νο», υπάρχουν επίσης απὀ την Οοπη- 
πιοᾶοτθ μοντέλα που καλύπτουν τις 
ανάγκες σου, αλλά και απὀ ἄλλες ε- 
ταιρἰες που ασχολούνται µε τον ὑυπο- 
λογιστή σου. Καλοϊ ἀἰσ[ίζετς που χω 
υπόψη µου εἶναι ο ΨΩ3 και ο Πα 
ΨΙειν, οοποίος προσφἑρει και τα 4096 
χρώματα. Ὅσο για τους δΠΠΡΙΕΙΡ, θα 
αναφέρω το Ρετίθοί Φουπά ΦΑΠΙΡΙΕΓ 
και το Απιίσᾶ Ργο ΦπιρΙει Φίμαϊο της 
Βαίεί, τα οποία εἶναι πλούσια σε δυ- 
νατότητες. Για το πἹοεΠη, τέλος, δεν 
νομίζω ὅτι θα έχεις Ιδιαίτερο πρόβλη- 
µαµετις περισσότερες συσκευές που 
κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στην α- 
γορᾶ, οπότε δεν νομίζω ὁτι χρειάζε- 
ται να αναφέρω συγκεκριµένα ονό- 
µατα. Για όλα αυτά, βέβαια, θα χρει- 
αστεί να επικοινωνήσεις µε καταστή- 
µατα και την αντιπροσωπία του µη- 
χανἠματός σου στην Ελλάδα. 

Το τουριστικό πακέτο, τώρα, δεν 
κυκλοφορεί για άλλους υπΟλΟΥ" 
στὲς - εκτός απὀ τους κάθε λογής 
συμβατούς - και νομίζω ὅτι δεν υ- 
πάρχει κάποιος πιο υπεύθυνος να 
απευθυνθεἰς απὀ την ἴδια την εται- 
ρἱα που το δημιούργησε, την ὃ5. 
"Οσο για τον ΙΒΜ επιιἰαίοΓ και για 
τον περισσότερο χώρο που ζητάς, 
να εἶσαι σίγουρος ότι προσπαθούμε 
να χωρέσουµε στο περιοδικἀκι µας 
όλες σαςτις απαιτήσεις. Με γειά για 
όλα τα παραπάνω περιφερειακά 
που θα αγοράσεις. 


ΠΟΙΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ 
Νο2 


.«Εἰμαι 12 ετών καιθα φοιτήσω στο Γυ- 
μνάσιο. Θα ἦθελα να σου κάνω μερικές 
ερωτήσεις: 

1) Για τον εαυτό µου και για τη μητέ- 
ρα µου, που εἶναι δικηγόρος, ποιό εἶναι 
το καλύτερο ποπιθ οοπιρυετ͵ που να κά- 
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νει αρκετή «σοβαρή» δουλειά, αλλά να 
ἔχει και μερικά παιχνίδια για µια τιµή 
κοντά στις 80000 δρχ.; 

9) Ποιά εἶναι η γνώµη σου για τον 
Θροείτυπι «3, 

3) Μπορεὶ ο 33 να κάνει καλἠ δου- 
λειά, ὁσο ο 0-64 καιο ΑΜΦΤΒΑΌ 6128; 

4) Τιεϊναιτο πιαηυα], το ππουςο καιτο 
5υπἰηεςίσετ ήχου; 

Μ. Τζανακάκης 


"Όπως θα πρέπει να έχετε διαπι- 
στώσει ὁλοι εσείς οι αναγνώστες, η 
αγαπημένη µου Ιδιοτροπία εἶναι να 
απαντὠ µε την ανάποδη σειρά των 
ερωτήσεων. Αν σας ενοχλεί, πά- 
ντως, δεν έχετε παράἀ να µου στἑλ- 
νετε τις ερωτήσεις µε την αντίθετη 
σειρᾶ. Λοιπόν, αγαπητἑ Μάνο ἡ Μέ- 
νιο ἡ Μάριε ἡ Μιχάλη: 

--- Το πιᾶηιᾶ εἶναι το Ευαγγέλιο 
του υπολογιστή σου. Εἶναιτο βιβλίο 
που εξηγεί όλα όσα θα ήθελες να 
μάθεις, αν εἶχες για πρώτη φορά 
μπροστά σου ἑναν υπολογιστή: 
Πώς συνδἑονται τα διάφορα µέρη 
μεταξύ τους, τι χρειάζεται για να εµ- 
φανιστεί το πρὠτο Βεαάν στην οθό- 
νη, τι σχέση έχει το αχανὲς διάστηµα 
µετο πλήκτρο ρᾶοε καιπολλά ακὀ- 
µη διαφωτιστικά. Εἶναι ἴσως το πιο 
χρήσιμο βιβλίο που θα διαβάσεις 
στον τοµέα της Πληροφορικής και 
καλά θα κάνεις να το διαβάσεις κα- 
λύτερα απὀ τη Φυσική Ἱστορία σου 
(µετην οποία εγώ δεν εἶχα ποτε κα: 
λὲς διπλωματικἐς σχέσεις). Το 
ππου»ο είναι ἑνα ποντίκι αρκετά πα- 
ράξενης ράτσας, που συνδέεται µε 
τον υπολογιστή σου και αναλαμβά- 
νει να «μιμηθεύ τις κινήσεις του χε- 
ριού σου πάνω στο τραπέζι, κινώ- 
ντας ανάλογα τον ΟΙΙΟΙ της οθό- 


θέµα και δεν εἶναι τόσο δύσκολο να 
αποφασίσεις. Αντίθετα εμείς εἶναι 
αρκετά δύσκολο να αποφασίσουµε, 
γιατί δεν ξέρουμε πόσο «επαγγελ- 
µατικὀ» τον θέλεις τον υπολογιστή 
σου. Ένας συµβατός εἶναι ἴσως το 
πιο επαγγελματικὀ σύστημα που θα 
μπορούσα να σου προτείνω, µε αρ- 
κετά παιχνίδια για τις ελεύθερες 
στιγμές. Ο ΑΜΦΤΕΑΠ, απὀ την ἆλ- 
λη μεριά, κοστίζει λιγότερο, ἐχει πιο 
καλά γραφικά και χρώματα και γε- 
νικά εἶναι πιο φιλικός στους αρχά- 
ριους χρήστες. Εμείς πάντως σου 
ευχόμαστε καλορίζικος, ὀποιος κι 
αν εἶναι. 


ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ Τ.., 


»«Είμαι ἑνας νέος χρήστης του Όρος: 
{υπη 33 και θέλω να µου εξηγήσεις πὠς 
γίνεται µια επέμβαση και γιατί τα παιχνἰ- 
δια που κυκλοφορούν για τον «3 εἶναι 
λίγα και ακριβά, σε σύγκριση µε τον 
ΑΜΟΦΤΕΑΡ 6128. 

΄Αγγελος 914 ΕΜ 


Αγαπητέ ᾿Αγγελεθ1,4, µε ΕΙορρν 
και Μοαμαίογ θα πρέπει να ξέρεις 
ὅτι το θέµα της διαφοράς τιµής µε- 
ταξύ του 6128 κάι του «3 ἔχει πολλές 
και διάφορες αιτίες, που λίγο ἡ πολύ 
έχουν σχέση µε την ηλικία και Τη 
διάδοση του μηχανήματος στην α- 
γορά. Σε πολλά θο/μ/8γθ Ποιβες εἷ- 
ναι αρκετάπιο δύσκολο να µετατρέ- 
φουν την αρχική έκδοση ενός παι- 
χνιδιού στον 33 απ᾿ ό,τι στον ΑΜ- 
ΦΤΕΑΒΡ, τον οποίο χειρίζονται και 
γΙατον οποίο παράγουν 5ο/μάΓθ ε- 
δώ και πολύ καιρὀ. Μην ξεχνάς επί- 


γεις το οοπιριίετ, φορτώνεις ἑνα 
πρὀγραµµα (κατά προτίµηση 
γλὠσσας μηχανής) και αρχίζεις να 
κρυφοκοιτάς τα ἆαία. Οποιοδήποτε 
δεκαεξαδικὀ νούμερο σου φαίνεται 
παράξενο (εμένα π.χ. ο ξ ανέκαθεν 
µου φαινόταν σαν πολύ ύποπτη φά- 
τσα), το αλλάζεις µεΡβΟΚΕ στη διεύ- 
θυνση µνήµης που το φιλοξενεί και 
τρέχεις το πρὀγραμµα για να δεις Τι 
ἀλλαξε, Πιστεψὲέ µε, ὁσο κι αν σου 
Φαίνεται παράξενη αυτή η τακτική, 
αποδίδει. Για παράδειγµα σου ανα- 
φέρω το 905 των ᾖᾶςΚοτς όλου του 
κόσμου, οἱ οποίοι ξεκίνησαν κάπως 
έτσι 


μΘΗΤ ΡΕΝΦ, ΜΟΌΕΜΣ Κ.Λ.Π. 


ο.) Ποιά θα ἦταν η πιθανότερη χρήση 
ενός Ιαλί ρ6η στον οοπιρυίοτ µου; (ἔχω 
ἑναν ΑΜΦΤΕΑΟΌ 6128). 

2) Αγοράζοντας πποάρπι, τι ακριβώς 
αγοράζω; Δύο συσκευές για δύο διαφο- 
ρετικούς υπολογιστὲς ἡ µόνο µία; 

Θ. Μπουχέλος 


1) Το σμέρεη εἶναι περιφερειακὀ 
και ὁπως όλα τα περιφερειακά δεν 
αναλαμβάνει πρωτοβουλἰες. Αυτός 
που θα το πείσει να κάνει κάτι εἶναι 
το κατάλληλο πρὀγραμμα. Έτσι, 
λοιπὀν, τα Ιφὴί ρεης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν µε πολύ καλά α- 
ποτελέσματα σαν σχεδιαστικἀ ὁρ- 
γανα για ζωγραφική επάνω στην ο- 
θόνη, για ενεργοποίηση παραθύ- 
ρων, επιλογών, μενού κλπ. Όμως, 
όπως εἶπα, χρειάζεται το κατάλληλο 
πρὀγραμµα. Στην περίπτωση του 
ΑΜΟΦΤΕΑΒ, το ΙΦΗ{ ρε θα βρει ε- 
Φαρμογή κυρίως σε προγράµµατα 


ΦΥΜΒΟΙ. µε την οποία μπορούμε να ο- 
ρίσουµε δικούς µας χαρακτήρες) να φτιά- 
ἔουμε εικόνες και πώς, δηλαδή ποιὲς ε- 
ντολὲς θα χρησιμοποιήσουμε για το 
σχεδιασμό και την Κίνηση αυτών των 
εικόνων; Πώς μπορούμε να δηµιουργή- 
σουµε μεγαλύτερους χαρακτήρες µε τη 
χρήση της ΥΜΒΟΙ: 
Χ. Σαργέντης 


Μέθοδοι και τεχνικές ἀΠΙΠΙΔΙΙΟΠ 
υπάρχουν πολλές, αλλά ὅλες δυ- 
στυχώς «τρώνε» φοβερή µνήµη και 
εἶναι σχεδὀν απλησίαστες για τους 
δ-µπιτους Μοπηθ. Θα αρκεστείς λοι- 
πὸν στους [15Εβ ΡΕΕΙΝΕΡ (ΗΑ- 
ΒΑΟΤΕΗΣς. Βέβαια, στην περίπτω- 
ση του (ΡΕ, υπάρχει ἑνας τρόπος 
για ΔπίπιΔίίοη ολόκληρων εικόνων 
και μάλιστα µέσα απὀ ΒΑΦΙς; Δεν 
έχεις παράἆ να ορίσεις τις εικὀνες 
που ἔχεις δημιουργήσει σαν παρά- 
θυρα και να αποθηκεύσεις τη µία 
στην οχίτα ΕΑΜ, µε τη βοήθεια του 
ΒΑΝΚΜΑΝ. Κατόπιν, µετη βοήθεια 
της εντολἠς ΨΝΡΟΙΝ 9Η/ΑΡ, εμ- 
Φανίζεις την αποθηκευμένη εικόνα 
στην οθὀνη, στη θέση αυτής που ἤ- 
δη υπάρχει, ταχύτατα και µε πολύ 
καλά αποτελέσµατα. Αξίζει να δο- 
κιµάσεις... Αν ὁμως θέλεις πλήρη ἑ- 
λεγχο κίνησης και ὀχι µια «ξερή» ε- 
ναλλαγή εικόνων, θα πρέπει να 
προσανατολιστείς στη λειτουργία 
ΧΟΕ. Ηλειτουργία αυτή εἰναιπαρά- 
µετρος στις περισσότερες εντολὲς 
γραφικών και εἶναι καταπληκτική: 
ὅτι τυπώνεται για δεύτερη φορά 
στην ἴδια θέση της οθόνης εξαφαν[- 
ζεται, αφήνοντας ανέπαφο ὁ,τι υ- 
πήρχεπριν, Φαντάσου λοιπὸν ἑναν 
χαρακτήρα που τυπώνεται δύο Φο- 
ρὲς στην ἴδια θέση, κατόπιν µετακι- 


νης. Στα προγράµµατα ζωγραφι- σης ὅτι η τιµή ενός προϊόντος εἶναι σχεδίου. νείται (µε Ι.Ο(ΑΤΕ ἡ ΜΟΝΕ), τυ- 
κής, σχεδίου και σε διάφορα παιχν(- σχεδὸν πάντα αντίστροφα ανάλογη 2) Οὐὗτε το ἑνα, οὗτε το ἄλλο. Α- πὠνεται ξανά δύο φορές κλπ. Ε, να 
δια, το ποντίκι εἶναι πολλές φορές µετις πωλήσεις του: ὀσομικρότερες γοράζεις δύο διαφορετικἑς συσκευ- µην τα πω όλα εγώ... Δουλειά! 


απαραίτητο. Το 5γπ(ΠοείζεΓ ήχου, τέ- 
λος, εἶναι µε απλά λόγια ἑνα κύ- 
κλωμαπου αναλαμβάνει να επεξερ- 
γαστεἰ ορισμένους ήχους που επιλέ- 
γουµε εμείς και να τους αναπαράγει 
µε διάφορους τρόπους. 

-- Η γνώµη µου για τον 33 εἶναι 


εἶναι οἱ πωλήσεις, τόσο υψηλότερη 
εἶναι και η τιµή. Μην εἶσαι όμως α- 
νυπόµονος. Ἐχει αποδειχθεί ὁτι ο 
χρόνος δουλεύει πάντα υπἐρ του 
χρήστη. Ὅσο το μηχάνημα αποκτά 
περισσότερους χρήστες, τόσο μειώ- 
νονται οι τιµές. Γιατο πὠςθα κάνεις 


ἐς για τον ἰδιο υπολογιστή (Το ΠΊΟ- 
ἄρπι και το σειριακὀ ἱπίετίᾶςς), Το 
συνδέεις και ψάχνεις για κἀποιο χρή- 
στη µε τις ἴδιες συσκευές. 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 


Είμαι κάτοχος ενός ΑΜΞΤΗΒΑΏ 6128. 
Διαβάζω ὀλεςτις στήλες του περιοδικού 
και θα ἦθελα σε κάποιο τεύχος, αν γῖνε- 


ότι ο ὀρθείτπι εἶναι μἐχρι στιγμής µια επέμβαση, τώρα, τα πρώτα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ : : Ας 
: - ς ) λες ται, να υπάρξει κάποιο εκπαιδευτικὀ πρό- 

πιο αδικηµένος, σε σχἑση µε τα ἆλ- πράγματα που θα χρειαστείς εἶναι ος μονος ου ον 

λα δύο μηχανήματα που ανέφερες. ἑνα βιβλίο κὠδικα µηχανής, ένα Εχω ἑναν ΑΜΘΦΤΕΑΡ ΟΡΟ 6128. Θαθὲέ- σνς τν ΜΟΝ. 


Το 5οῄματο που τον υποστηρίζει 
δεν έχει ακόµη «ξεπεταχτεί, αλλά 
εμείς δεν παύουµε να τον αγαπάµε 
καιναπεριµένουμε. Όσο γιατη µε: 
γάλη απόφαση της επιλογής, νομί- 
ζω ότι εἶναι εντελώς προσωπικὀ σου 
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ΠΤΠΙΜΙΔΤΘ πιᾶπιᾶ] του υπολογιστή 
σου και ὁσα ΡΙΧΕΙ. τεμπελιάζουν 
στα συρτάρια. Αν βρεις και κάποιο 
πρὀγραµµα ΠΙοΠΠΟΙ, ακόµα καλὺ- 
τερα. Αφού διαβάσεις μερικά κεφά- 
λαια και απὀ τα τρία... δράση: ανοί- 


λαμε να µας εξηγήσεις αν γίνεται και 
πώς να κινήσουµε εικόνες που φτιάξαμε 
µε την βοήθεια των ΡΙΟΤ και ΓΒΑΝ/ 
(π.χ. ἕνα αγωνιστικὀ αυτοκίνητο κλπ.). 

Υπάρχει άλλος τρόπος (εκτὸς απὀ τη 
χρήση των εντολών ΡΙ.ΟΤ, ΡΕΑΙ/ και 


Τ. Γιάλβαρης 


Αγαπητέ Τάσο, «έχουν γνώσιν οἱ 
φύλακες (για ὁσους δεν κατάλα- 
βαν, οἱ φύλακες είμαστε εμείς!) 


ΟΟΜΡΟΤΕΕΣ 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΞΤΕΑΡ 8512(2 ἀτίνες/1,2 ΜΒ) 
πλήρης µε τον εκτυπωτή και πακέτο 8 προ- 
γραμμάτων (Πολυπλάν/ Εμπορικό της ΤεςἩπο- 
59Η: κ.ἀ.). Τηλ: 9709921 Παυλίδης, ώρες: 08:30 - 
17:00. 


ΤΡΕΞΤΕΙ Πωλεΐται λόγω ανάγκης ΑΜΞΣΤΕΑΟΌ 


6128 πράσινος, 250 προγράµµατα 200 δρχ. ἕκα- 
στο. ΜΟΡῦυΙ ΑΤΟΒΕ, ΒΙΒΛΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΑΝΙΙΑΙ. και 20 δισκέτες, 30 κασέτες, κασετό- 
φωνο ΔΑΝΥΟ ὨΕ 201 χειριστήριο και ΜΙΌΙ, 
σεάριστη κατάσταση. ΄Αγγελος, τηλ. 6391822. 


ΙΒΜ ΡΟΕΤΑΒΙ.Ε ΡΟ μνήμη 640Κ και Ῥτίπίεγ 
5ΕΙ5 πωλούνται τηλ. 8081635 μετά τις 2.00. 


1512 ΑΜΡΘΤΕΑΡ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 2ΡΕΒΙΝΕΣ: 
ΒΙΒΛΙΑ - ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΑ- 
ΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΗΛ. 3454421 ΒΑΣΙΛΗΣ. 


ΑΜΙ(Α 1000, πιοπίτος, ἐγχρωμος εκτυπωτής 


ΟΚΙΜΑΤΕ (σφραγισμένος), εβδομαδιαίες πα- 
ραλαβὲς νέων προγραμμάτων, δισκέτες. ΤΗΛ. 
9918083 - 6722682. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΡΕΟΤΕΙΜ:2 δΙ ΚΑΣΕΤΕΣ 
(6ΑΜΕ»Σ - Ὀτη ΙΤΙΕ5) ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΓΛΙ- 
ΚΩΝ 6 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 30 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- 
ΖΟΜΕΝΟ ΙΟΥΡΤΙΟΚ ΙΝΤΕΕΕΑΟΕ 30000 
ΔΡΧ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 9832027 (5-9) ΦΑΛΗ- 
ΡΟ. 


5ΤΙΟΚ,ΙΝΤΕΕΕΑΟΕ, Ι5ΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
4 ΒΙΒΛΙΑ 28000 ΔΡΧ. ΤΗΛ. 9568604 ΒΡΑΔΥ. 


ΒΡΕΟΤΕυΜ;: ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΕ ΡΗΠΙΡς5 - 
ΚΕΜΡΣΞΤΟΝ ΙΝΤΕΕΕΑΟΕ - ΙΟΥ5ΤΙΟΚ ” 
ΡΟῦΒΙΕ 6ὕΌΕΕΑΗ 5Ι10Τ5 : ΚΑΛΩΔΙΑ 
300 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΝΟ 45.000 ΔΩΡΟ ΜΙΑ 
ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ 5 ΒΙΒΛΙΑ. ΤΗΛΕΦΩ- 
ΝΟ 2524649 ΑΝΤΩΝΗΣ. 


ΣΟΚ!! Οοπιπιοάοτε 64, ἀῑδο ἀτίνε 1541, πράσινο 
πιοπίτοτ ΡΠΙΗρς, ]ογςιῖοκ Ομἱοκςμοί Ρ]ως, σύ- 
στηµα καθαρισμού ἀτῖνε, πολλά παιχνἰδια, Ο- 
ΛΑ σε άριστη κατάσταση ΜΟΝΟ 78.000! 
Προλάβετε! Επίσης το διρετ σατίτίἀρε ΑΟΤΙ- 
ΟΝΕΕΡΙΑΥ ΜΚ.ΙΥ για 25 (1!) φορὲς ταχύτερο 
φόρτωμα απὀ κασέτα ἡ δίσκο. Ευκαιρία! Τηλ. 
346555]. 


ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ 64, ὈΙ5Κ ΡΕΙΝΕ 1541, 40 δι- 
σκέτες µε προγράµµατα, ΑΟΤΙΟΝ ΕΕΡΙΑΥ 
6ΑΕΤΕΙΏΟΩΕ, κασετόφωνο, βιβλία, σε άριστη 
κατάσταση, µόνο 75000 ΤΗΛ. 4324559. 


ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ «ΟΜΜΟΡΟΕΕ 128 ΕΓΧΡΩ- 
ΜΟ ΜΟΝΙΤΟΕ 1901 ΏΕΙΝΕ 1570 ΡΕΙΝΤΕΕ 
5ΤΑΕ ΝΙ.-Ι0 ΕΙΝΑΙ. ΟΑΕΤΕΙΡΟΕ Π ΝΕΟΣ 
ΜΟῦδΕ ΜΕΤΑΛ ΙΟΥ5ΤΙΟΚ 60 ΔΙΣΚΕΤΕΣ 
ΒΙΒΛΙΑΟΛΑ ΜΑΖΙ 160000 ΄ΗΚΑΙΞΕΧΩΡΙ- 
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 672352 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟ- 
ΓΕΥΜΑ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΖΧ ΔΡΕΟΤΕύΜ ΡΙ 05, ΙΟΥ- 


6ΟΜΜΟΡΟΕΕ 64” ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ : ΙΟΥ- 


5ΤΙΟΚ ΝΊςΟ - ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΑ ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΞΕΝΩΝ 6ΟΜΡΟΤΕΕΟΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΣΕ Ε- 
ΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ. ΤΗΛ. 808855 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ΟΜΜΟΡΒΡΟΕΕ - Ι28Κ ΣΕ ΑΡΙ- 


ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΟΝΙΤΟΕ ΡΗΠ1Ρ5 
ΠΡΑΣΙΝΟ  ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ : ΙΟΥ»ΤΙΟΚ ” 
200 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟ 60.000 ΛΟΓΩ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΛ. 8831944. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑ- 
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. 


ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 6ΟΜΜΟΡΟΕΕ - 1250 ΕΝΣΩ- 
ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΒΙΝΕ 1570/71 ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΟΝΙΤΟΕ «ΟΜΜΟΡΟΕΕ - 1901 (40/80) 2 
1Ο0ΟΥΞ5ΤΙΟΚ5 ΜΑΝΗΟΑΙ5 ΠΟΛΛΑ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΙΜΗ 143.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΙΞΕΧΩΡΙΣΤΑΤΗΛ:(0242) -23566(3μ.μ.- 
10 μ.μ.). 


6ΟΜΜΟΡΟΕΕ 1280” 8ΟΣΤΗΛΟ ΜΟΝΙΤΟΕ 
ΣΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ: ΕΠ ΑΙ «ΑΕΤΕΙΡΟΕ ΠΙ 
3 ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - 400 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ 70 ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ 
ΜΑΖΙ Ἡ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΚΤΟΣ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 935-617 (031) ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙ- 
ΜΗ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ΟΜΜΟΒΡΟΕΕ 64 ΚΑΣΕΤΟΦΩ- 
ΝΟ ΙΟΥ5ΤΙΟΚ 200 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 45000 ΤΗΛ. 
6715721. 


ΟΒΜ 64 - ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ : ΜΟῦΡΕ  85]- 
ΜΟΝ’5 ΒΑΡΙΟ - ΙΟΥ5ΤΙΟΚ - ΠΡΟΓΡΑΜ- 
ΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 50.000 
6418011 ΠΑΡΗΣ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οοπιπιοάοτε 64 σε αρΐστη κατά- 
σταση µε ἀτίνε 1570, τεσεῖ ψίςΠ, αντιγραφικάἀ. 
ΜΟΝΟ 70.000 δρχ. ΤΗΛ. 3627134 - Τεο - 5-7 
μ.μ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΡΣΤΕΑΏΌ 
6125 ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΒ, ΒΙΒΛΙΑ, 8 
ΔΙΣΚΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Κ.Α. ΤΗΛ. 284308. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 1) ΑΜΞ5ΤΕΑΡ ΟΡΟ 6128 ΕΓ- 


ΧΡΩΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ «ΚΑΣΕΤΟΦΩ- 
ΝΟ ΡΗΙΗ1Ρ5 Γό6260- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΣΕ- 
ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΕΤΕΣ - ΔΙΣΚΕΤΟΘΗΚΗ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΔΡΧ. 105.000 2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΕΙΝΕ 5.25ι- 
ντσών ΓΙΑ ΑΜΡΤΕΑΓ µε διακοπτάκια - 75 
ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ » ΔΙΣΚΕ- 
ΤΟΘΗΚΗ - ΡΕΣΕΤΑΚΙ ΔΡΧ. 58.000. ΤΗΛ. 
9835254 ΧΑΡΗΣ. 


ΑΜΘΤΕΑΡ 464 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟ- 


ΝΟ 45.000 ” ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΧΡΗ- 
ΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6667605ΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ (7-10). 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΣΤΕΑΡ 6128 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 


ΜΑΝΗΟΑΙ. 10 ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΠΑΙ- 
ΧΝΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΠΟ 65000 ΒΑΡΤΑΝ 5620888. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΡΤΕΑΡ 6125 ΠΡΑΣΙΝΟΣ Α- 
ΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜ- 
ΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ Ί-δ 
Μ.Μ. 6434215 ΝΙΚΟΣ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΣΤΕΑΡ 6128 50000, 23 ΓΕ- 
ΜΑΤΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ 10000, ΙΟΥ5ΤΙΟΚ 3000, 
ΒΙΒΛΙΑ 2000. ΤΗΛ. 6810334 ΓΙΩΡΓΟΣ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΡΤΕΑΡ 6125 ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
105.000 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΜΟΛΙΣ 5 ΜΗΝΩΝ 
ΜΑΖΙ ΜΕ Ι8 ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ 
ΙΟΥΞΣΤΙΟΚ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕ- 
ΡΟΥ ΤΗΛ. (76376 (04290) ΚΩΣΤΑΣ. 


ΑΜΦΘΤΕΑΡ ΟΡΕ 6128ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ Ε- 
ΠΙΣΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩ- 
ΤΗΣ ΑΜΞΤΕΑΡ ΡΜΡ3Ο0Ο0ΟΛΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8017963 ΔΗΜΗΤΡΗΣ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΞΤΕΑΕΡ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 628 α- 
µμεταχείριστος σχεδόν. Μαζί βιβλία, γλὠσσες, 
υ]πες, πολλὲς δισκέτες, Ιογ5ίῖοΚ. Τιμή φα- 
νταστικἠ. 2932852 ΠΕΡΙΚΛΗΣ. 


ΑΤΑΒΙ 800ΧΙ,, κασετόφωνο, ἀῑςΚ ἀτίνε, εκτυ- 
πωτής, πολλά προγράµµατα, συλλογή ΑΤΑΒΙ 
ὈδΕΕ (πρώτο τεύχος ἕως σήµερα), έπιπλο 
ΝΕΟΡΕΤ, σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση και λογικὲς 
τιμές. Τηλ. 7223668. 


ΑΤΑΒΙ 5205ΤΜ επέκταση µνήµης Ι040ΚΒ 
πιοάμ]αῖοτ πωλείται. Διαθέσιμη πλούσια συλ- 


λογἡ προγραμμάτων. Ζητεΐται επαφἡ µε χρή- 
στες ΑΤΑΕΙ. Τηλ. 653653] Κώστας. 8219106. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΤΑΕΒΙ 5Τ 1040” ΜΟΝΙΤΟΕ Α- 
ΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΔΜ 124 - ΜΟΝΙΤΟΕ ΕΓ- 
ΧΡΩΜΟ ΡΗΠΙΡ5 - ΔΥΟ ΙΟΥ5ΤΙΟΚΣ5 
ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 280.000 
ΜΟΝΟ 250.000. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΜΠΛΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑ- 
ΣΤΑΣΗ. Ἡ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΙΕΤΑΙ. ΤΗΛ. 
2926988, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΩΡΕΣ. 
ΑΝΤΩΝΗΣ. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΟΜΡΟύΤΕΕ ΑΤΑΒΕΙ 520 5Τ µε 
µονόχρωμη οθόνη 3 προγράµµατα και βιβλία 
95.000 δρχ. Τηλ. 6713100. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΤΑΕΙ Ι0405Τ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΕ 
ΞΜΙ25, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Τ.ν., Ἑ- 
ΝΑ 1ΙΟΥ5ΤΙΟΚ, 30 ΔΙΣΚΕΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ὉΤΗΙΤΙΕς,(Β.ΒΟΒΒΙΕ, ΟύΤΕῦΝ, ...). ΕΓ- 
ΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΑΝΟΌΑΙ. Κ.Λ.Π. 160.000 ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗ- 
ΣΙΜΗ. ΤΗΛ. 4323195 9-11 ΠΡΩΙ. 


1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΤΑΒΕΙ 5205Τ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙ- 
ΚΟ ΡΟΛΟΥ ΔΡΧ. 90.000. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΙΚ 
ΡΕΙΝΕ ΑΤΑΑΒΙ ΡΟΕ 554 (5.253 ΕΝΤΕΛΩΣΑ- 
ΘΙΚΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΑΤ 
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ΔΡΧ. 28000. 3) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΡΟΛΟΙΑ ΓΙΑ ΑΤΑΒΙ 520 5Τ ΚΑΙ 1040 5Τ 
ΔΡΧ. 1500.4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΑΡΕΙ. 
Τηλ. 9565812 ΙΑΚΩΒΟΣ. 


ΘΟΕΤΥΑΕΕ 


παταω. Αμ ωθικλυ μωρο σ 
ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για ΔΡΕΟΤΕὉΜ 
48Κ/128Κ, Γλώσσες, Ὀμ]μες, Επεξ. Κειμένου, 
Αρχεία, ΑΕΟΑΡΕ ΗΑΝΡΒΟΟΚ, Χάρτες, 
"Απειρες ζωές, Καινούργια ΑΜΕΣ, Αντι- 
γραφικά ΙΝΤΕΕΕΑΟΕ για 6ΟΜΜΟΡΟΕΕ 
Πληροφορίες κο Μάνο 9235210. 


ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΕΧΕΤΕ ΔΡΕΟΤΕΟΜ., 100 ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ Ι0 ΚΑΣΕΤΕΣ, ΜΟΝΟ 5000 
ΔΡΧ. Ἡ 40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ 4 ΚΑΣΕ: 
ΤΕΣ 1700 ΔΡΧ. ΚΑΙ ΔΩΡΟ 5 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Ε- 
ΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ, ΣΙΓΟΥΡΟ 
ΦΟΡΤΩΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. 
ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. ΤΗΛ. 
(031) 782666, ΓΙΩΡΓΟΣ. 


ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ! ΔΡΕΟΤΕΙΜ - όλα τα και- 
νούργια προγράµµατα. Συνεχείς ανανεώσεις α- 
πὀ εξωτερικό. Δεν χάνετε - τηλεφωνήστε σἡ- 
µερα 6536572 Αλέξης. 


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΡΕΟΤΕῦΜ ΚΑΙ ΡΟ-ΟΟΜ- 
ΡΑΤΙΒΙΕ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΤΙΜΕΣ (4117704) ΜΑΝΩΛΗΣ  (3:00-5:00). 


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΡΕΟΤΕῦὐΜ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2010172 ΓΙΑ ΠΕ- 
ΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ! 


ΘΡΕΟΤΑΕύΜ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΩΣ 
ΝΗΕΕΕΤΙΜΕ ΣΤΟΟΡΣΤΗΙΙ, ΏΑΕΚΣΙΡΕ, 
ΗΟΡΡΙΕ ΜΑΡ, ΥΙΝΡΙςΑΤΟΕ, ΟΡΕΚΑΤΙ- 
ΟΝ ΝΟΙΕ. ΙΤ. ΑΡΤ ΝΙΝΖΑ 2 ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛ- 
ΛΑΔΑ ΠΑΝΟΣ 865826. 


ΘΡΕΟΤΗΕΙΜ - ΑΜΡΤΕΑΟΏ «οὔψατε. ΤΑ Ἑ- 
ΧΟΥΜΕ ΟΛΑ, ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ. ΓΡΑ- 
ΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ 5ΔΡΕΟΤΕΙΜ - ΑΜΡΤΕΑΌ 
ΟΙ 5Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 031 /767-555. ΠΑ- 
ΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ώρες. 


ΑΜΡΤΕΑΡ 6|28 - 664 -464. Τεράστια συλλογή 
ΑΠΟ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(Δισκέτα - κασέτα) σΑΜΕΣ πάνω απὀ 2.000 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ επιλεγμένα για «Ρς-6128 
ΚΑΙ ΟΡς-464. Ὑπάρχουν πολλά εἶδη προ- 
γραμμάτων. ΑΠΟ ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΜΟΥ- 
ΣΙΚΗΣ. Καταπλητικὲς τιμές στα παιχνίδια. Α- 
κόµα ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ. Γρήγορη 
παράδοση µέσα σε 2 ΜΕΡΕΣ το πολὺ. Τα τε- 
λευταία ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εἷ- 
ΝΑΙ ΟΠΩΣ: σΑΜΕ ΟΝΕΕ Π - ΒΙΑΟΚ ΤΙ- 
ΟΕΕ - ΑΒΥ ΙΙΝΕΚΕΕΒ’5ΗΠ- ΑΟΤΙΟΝ ΕΟΕ- 
ΟΕ - ΟΙΥΜΡΙΟ ΟΗΑΙΙΕΝΟΕ - ΔΑΜΌΕΑΙ 
ΨΙΑΕΕΙΟΕ - ΑΕΚ 5ΙΓΏΕ -5ΤΑΕΝΜΑΕΣ 2 - 
ΜΑΕΑΙΌΡΕΕ-ΝΙΟΗΤ ΕΑΙΏΕΑΕ - 1943 - ΑΙ ]- 
ΕΝ ΥΝΡΕΟΜΕ - 6ΑΡΤΑΙΝ ΒΙΟΟΡ - ΡΙ- 
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ο [ΕΛΙΕΣ 


ΕΑΤΕΣ -ΡΑΟΙ ΑΝΗΏ και άλλα πολλά ακυκλο- 
φόρητα. Στην αγορά 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
δώρο µια ἐκπληξη. Στέλνουμε αντικαταβολή 
παντού. Τηλεφωνήστε τώρα: 7791379 -7780568 
ΚΩΣΤΑΣ. 


ΑΜΡΞΤΕΑΡ ΟΙ 0ΒΙ ΚΟΡΤΑΡ. Ἔχουμε ὅλατα 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, μπορείτε να τα 
δείτεστις άλλες μεγάλες αγγελίες, αρκεί να µην 
κοροϊδεύουν µε ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ και ΣΚΑΡ- 
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Τώρα ΔΙΑΛΕΞΤΕ 10 απὀ 
ΚΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ µε 1300 δρχ.ΣΤΑ ΜΕΛΗ 
και 10 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΩΡΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ να γίνεται μέλος του 1.58, για 
να πάρετε τα ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ του ΔΕΚΕΜ- 
ΒΡΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ! ΠΛΗΡΟ- 
ΦΟΡΙΕΣ, προτίµηση ΜΟΝΟ Σαββατοκύριακα 
στο (061) 322071 ἡ καθημερινὲς (061) 323291. 
ΚΩΣΤΑΣ. 


ΑΜΘΤΕΑΓΡ 464 - 628 - ΡΟ «ΟΜΡΑΤΙΒΙΕ». 
Χιλιάδες προγράµµατα. ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. 
Μοναδικἡ στις εισαγωγές απὀ ΕΥΡΩΠΗ. Ἑ- 
χουμε ὅ,τι ζητήσετε. Πάντα όλα τα καινούργια. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΟΣ: κασέτα γεμάτη µε παι- 
χνίδια µόνο 2000 ΔΡΧ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛ. 
2021377 ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑ- 
ΓΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 


ΑΜΡΘΤΕΑΡ 6128 - 464 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ]- 
ΣΚΕΤΑ-ΚΑΣΕΤΑ πολλά ακυκλοφόρητα ερ- 
τικἀ προγράµµατα. Πολλά καινούργια όπως: 
1943 - ΒΑΡΏ 6ΑΤ5 -ΜΕΟΑ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ - 
ΑΕΚΑΝΟΙΌΟ 4 - ΗΟΝΡΕΑ - ΡΑΜΌΟΕΑΙ 
ΝΑΕΕΙΟΕ - ΡΑΙ.. ΤΗΟ. ΟΙΥΜΡΙς ΟΗΑΙ- 
ΙΕΝΟΕ -ΘΚΑΤΕ «ΕΑΖΥ - ΤΟύΕΚΒΟ ΟΙΗΙ. - 
ΑΟΤΙΟΝ ΕΟΕΟΕ - και πολλά ακόµα καινούρ- 
για. ΤΙΜΕΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ. ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ 
ΠΑΝΤΟΥ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛ. ἸΤ6531759 - 
9249206 “ΜΑΙΚΙ. 5ΟΕΤ”. 


ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ! Ι00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΑΜΣΤΕΑΟ 6128, 664, 464 ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΚΑΣΕΤΕΣ, ΜΟΝΟ 5000 ΔΡΧ. ΚΑΙ 50 ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΣΕΤΕΣ, 2.600 ΔΡΧ. 
ΕΠΙΣΗΣ 15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΣΑΣ ΜΟΝΟ 1300 ΔΡΧ. ΣΙΓΟΥΡΟ ΦΟΡΤΩ- 
ΜΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 
ΚΑΙ Ὁτη ΙτΙΕ». ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑ- 
ΤΑΒΟΛΕΣ. ΤΗΛ. (031) 782666 ΓΙΩΡΓΟΣ. 


ΑΜΣΤΕΑΡ 6128 - ΡΟ οτἱρίπαί φο[ίννατο. Χιλιά- 
δες προγράµµατα. Ὀ]ίῆες, µαπιες, εφαρμογές 


παντὸς τύπου, αντιγραφικἀ, ερωτικά. Συνεχἠς 
ανανέωση απὀ το εξωτερικό. Τιμὲς εκπληκτι- 
κὲς. Βεσεῖ Βυϊίοπ. Περικλής 2932852. 


ΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΤΕΑΗΡ 464 25 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑΚΑΣΕΤΑ 500 δρχ.ΤΗΛ: 
081 254564 ΜΗΝΑΣ. 


ΟΕΙΩΙΝΑΙ, ΔΟΕΤΨ/ΑΒΕ για ΑΜΞΤΕΑΡ (464 
-6128) και ΡΟ οοπιρα(ἶδ]ες. Αυθημερόν παρά- 
δοση, εγγυημένη εγγραφή και ειδικά για την 
επαρχία παραλαβὴἡ µε αντικαταβολἡ µέσα σε 3 


µέρες. Με κάθε παραγγελία 2 ρᾶπιες ΔΩΡΟΙ! 
ΑΛΕΞΗΣ 9715103, ΧΡΗΣΤΟΣ 4825107. 


6128 ΞΟΕΤΝ/ΑΒΕ - ΚΑΣΤΑΝ 9ΑΟΑ - ΕΙΕΕ- 
ΕΙΥ-5ΑΙΑΜΑΝΡΕΕ-ΞΤΕΕΕΤΕΙΟΗΤΕΕ- 
ΕΙΜΕΝΝΕΕ -ΟΑΡΤΑΙΝΒΙΟΟΡ- αὐτζ- 
ΡΕΕΕΝΡΕΕ ΟΕ ΟΚΕΟΝΝ -ΡΙΞΚΟΙΟΟΥ5.Ι 
(1000 ΔΡΧ.) -ΒΑΕΒΑΕΙΑΝΖ2-5ΞΤΕΙΡΡΟΚΕΕ 
2 - ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΜΟΙ Ε - ΙΑ5Τ ΝΙΝΙΑ 2 - 
ΚΟΑΡΒΙ.ΑΞΤΕΕΣ-ΜΙΡΝΙ4ΗΤΣΡΤΟΕΙΕΞΖ2- 
άὑΝΞΜΟΚΕ - ΥΙΝΡΙΟΑΤΟΕ -ΡΑΟΙΑΝΡ - 
Κ.Α. ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ - 
5132919-ΚΩΣΤΑΣ (9-12 π.µ. και 5-9 μ.μ. ΣΑΒ- 
ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ). 


ΑΜΦΘΤΕΑΡ 6128, 664, Τεράστια συλλογἡ για 
δισκέτα. Χαμηλὲς τιμὲς. Τεράστια συλλογή α- 
πὀ εφαρμογές, αρχεία, Ὑϊάεο οἰμῦ, αποθήκες, 
αντιγραφικἀ, σχεδιαστικά, μουσικά, εκπαιδευ- 
τικά, προπὀ, αστρολογικἀ, και ὅ,τι ἀἆλλο σκε- 
φτείς. Μεγάλη συλλογἡ απὀ ερωτικά παιχνἰ- 
δια, αἀνεπίυτε και πολλά παιχνίδια. Μερικά 
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ. 5ΑΙ.ΑΜΑΝΡΕΒΕ, ΕΑ- 
ΦΤΑΝ, ΥΙΟΤΟΒΥ, ΕΟΑΡ, ΤΑΕΚΟΕΤ ΕΕΝΕ- 
6ΑΡΕ,ΡΕΤΕΕΒΕΑΕΡΡΙΕΥ'ΣΕΟΟΤΒΑΙΙ., 
ΒΙΑΟΚ ΡΚΑΩΟΝΣ, ΡΙΣΟΟΙ ΟΟΥ 3.5, Ὀ]- 
5ΟΟΙΟΟΥ, ΡΙ5ΞςΟΙΟΟΥ 2, ΡΙΣΟΟΙΟΟΥ 
5.0 (αντιγραφή τα πάντα): ΕΙΙΝΤΡΤΟΝΕΣ, 
ΒΙΟΝΙΟ ΟΟΜΜΑΝΡΟΒΡ, ΔΤΕΕΕΤ ΒΑΞΚΕΤ, 
ΒΑΕΡ’5 ΤΑΙΕ, ΑΙΙΕΝ ΘΥΝΡΕΟΜΕ, ΑΙ- 
ΤΕΕΝΑΤΙΝΕ ΜΟΒΙΏ «ΑΜΕΣ, ΒὗΒΒΙΕ 
ΒΟΒΒΙΕ 2, ΟΗΕΕΒΝΟΒΥΙ., αὐτζ, ΙκΒΟΝ 
ΗΟΕΒΕΡΕ, ΙΑ5Τ ΝΙΝΙΑ 2, ΕΙΕΕ ἁ ΕΟΕΟΕΤ, 
ΟΑΕΕΙΕΕ ΟΟΜΜΑΝΡ, ΙΜΡΑΟΤ, ΚΟΑΡ 
ΒΙΙΞΡΤΕΒΣ, ΞΗΑΟΚΙΕΕ, ΦΤΕΕΕΤ ΕΙΟΗ- 
ΤΕΕ, ΥΕΤΙ, ΙΝΡΟΟΕ 50Ι ΡΙΕΕ κ.ά. ΤΗΛ. 
9933080. Στέλνουμε παντού. Ακόμα στην αγο- 
ρά (7) επτά προγραμμάτων ΔΩΡΟ (3) τρία παι- 
χνίδια!! “ΡΕΤΕΕ 5ΟΕΤ”. 


ΑΜΦΘΤΕΑΡ 6128 ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 20 ΠΑΙΧΝΙ- 
ΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑ- 
ΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ- 
ΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓ- 
ΓΛΙΑΣΟΠΩΣ:ΡΕΤΕΕΒΕΑΕΡΣΡΙΑΥ5ΕΟΟΤ- 
ΒΑΙΙ., ΤΗΕ ΡΑΝΜΝ, ΡΑΟΙΑΝΡ, ΟΝΕΕ- 
ΙΓΑΝΡΕΕ, αὐνΝνδΗηΙρ, ΤΕΣΤΡΕΒΙΝΕ, 
ΒΌΒΒΙΕ ΒΟΒΒΙΕ2Ζ,ΟΑΕΕΙΕΕΟΟΜΜΑΝΡ, 
ΟΑΡΤΑΙΝΡΒΙΟΟΡ,ΒΙ.ΑΟΚ ΡΕΑΩΟΝ, Ροῦ- 
ΒΙΕΡΕΑΟΝ,ΤΙΟΕΕΞΣΕΟΑΡ,ΤΥΡΗΟΟΝ, 
ΝΨΙΝΡΙΟΑΤΟΕ, Ι.Α5Τ ΝΙΝΙΑ 2, 5ΟΙΓΡΙΕΕ 
ΟΕ ΙΠΙΟΗΤΣ5, Ο6ΟΤΗΙΚ, 8ΑΙΑΜΑΝΡΕΒ, 
1943, ΝΟΝΡΕΕ ΒΟΥ 2, ΝΙΟΤΟΕΥ ΚΟΑΡ, 
ΞΗΙΝΟΒΥ ΑΙ. ΡΙ5ΟΟΙΟΩΥΣ, ΡΕΕΕΝΡΕΕ 
ΟΕ ΤΗΕ Ο«ΕΟΝΝ, ΒΑΕΒΑΒΙΑΝ 2, ΡΟΙΙΟΕ 
ΑΟΑΡ ΕΜΥ 2, ΟΡΕΕΑΤΙΟΝ ΜΟΙΕ, ΕΟΑΡ 
ΒΙΑΡΤΕΕΣ, ΗΟΤ 5ΗΟΤ, ΑΙΙΕΝ ΥΝΡ- 
ΚΟΜΕ ΥΙΟΠ ΑΝΤΕ, ΡΕΕΑΜ ΝΑΕΕΙΟΒ, 
ΥΕΤΙ, ΟΌΝΞΜΟΚΕ, ΚΝΙΟΦΗΤ ΚΑΙΡΕΒ, 
ΜΑΕΑὕΡΕΕΡΑΙΙΕΥΤΗΟΜΞΟΝΣΞΟΙΥΜ- 
ΡΙΟ ΟΗΑΙΙΕΝΟΕ, ΕΙΕΕ ΑΝΡ ΕΟΕΟΕΤ, 
ΨΙΧΕΝ 5ΤΕΕΕΤΕΞΡΟΕΤΕΣ 5ΟΟςςΕΒ, ΤΕΕΕΤ 
ΕΙάΗΤΕΕ, ΒΙΟΝΙΟ Ο6ΟΜΜΑΝΡΟΣ, ΜΙς- 
ΚΙΕ ΜΟῦΡΕ, ΜΕΟΑ ΑΡΟςΑΙΥΡΡΕ, 
ΒΙΟΟΡ ΝΑΙΙΕΥ κ.ἀ. ΛΑΖΑΡΟΣ 031 /220- 
761. 


ΒΟΡΕΕΚΠΡΟΣΦΟΡΑ. Πλήρη συλλογή παιχνι- 
διών ΑΜΞΤΕΑΡ 6128 σε εξευτελιστικὲς τιμές 
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕΙΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 929829 ΠΑΝΑΓΙ- 
ΩΤΗΣ 939883 (031). 


ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΞΡΤΕΑΡΓ 
61286 ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΑΞΙΑΣ 40.00 ΜΟΝΟ 
20.00011Η1. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙ- 
ΚΗΣ. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! ΤΗΛΕΦΩΝΟ 9357449. 


ΑΜΡΤΕΑΡ ΘΟΕΤΝ/ΑΕΕ 464 - 6Ι28-ΡΟΝ -Ρς- 
οοπιρα!ἶδ]ε. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 ΠΡΟΓΡΑΜ- 
ΜΑΤΑ (Ραπιε», εφαρμογές εκπαιδευτικά) Δ]- 
ΣΚΟ ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΕΜΙΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛί- 
ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΛΛΑ 
ΔΩΡΑ. ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ. ΤΗΛ. 
031 /235073, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 


ΑΜΦΘΤΕΑΡ 664 6128 ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΓΙΑ ΔΙΣΚΕΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΝΙΝΙΑ 5ΗΙΝΟΒΙ, ΡΟῦΒΙΕ 
ΡΕΑΩΟΝ, ΧΑΙΝΡΕ,δΙΕΕΝΑ,ΡΕΤΕΕ ΒΕΑΚΕ- 
ΡΙ ΕΥ’5 ΕΟΟΤΒΑΙΙ. Ι1ΑΞΤ ΝΙΝΙΑ 2, ΤΗΕ 
ΒΑΕΡ)5 ΤΑΙΕ, ΕΑΞΤΑΝ ΡΑΟΙΑΝΟ, 
ΟΕΕΕΝ ΒΕΕΕΤ 2, ΥΙΟΤΟΕΥ ΚΟΑΡ, ΓΕΙΑ 
ΥὈ, ΞΗΑΝΟΑΙ ΚΑΕΑΤΕ, ΟΗΑΒΙΙΕ ΟΗΑ- 
ΡΙΙΝ, ΒΙΟΝΙΟ 6ΟΜΜΑΝΡΟΕ, κλπ. ΜΕΓΑ- 
ΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Ι0 παιχνίδια διαλογἠς 


[σσ ----------------------------------------------------------------- 


ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ 


πλαίσιο και φόντο επιβαρύνονται µε αύξηση κατά 10036 της αρχι- 
κής τους τιµής, ενώ αγγελίες που ξεχωρίζουν απ᾿ ὀλεςτις άλλες, 


ται µε προσαύξηση 5059. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
Ὁ) θοπρυίεις 

Ὁ Ψο[(ΝΑΠε 

[) Περιφερειακά 
5] Γενικά 


Σημειώστε µε Χ Το 
τετρὀγωνο της καπηγορίας 
που επιθυμείτε 

να δημοσιευθεί η 

αγγελία σης. 


Γράψτετην αγγελία σας στον παρακάτω πίνακα. Σεκἀθε τετρά- 
γωνο αντιστοιχεί ἑνα γράμμα. Στο διάστηµα που μεσολαβεί ανά- 
µεσα σε δὺο λέξεις αφήνετε ἑνα κενό τετράγωνο. Γράφετε μεπεζά, 
χρησιμοποιώντας κεφαλαία µόνο για κάποιες λέξεις που θέλετε να 
ξεχωρίζουν. Σε περίπτωση που κάποια αγγελία εἶναι γραμμένη 
ολόκληρη µε κεφαλαία, θα δημοσιεύεται µε πεζά ή θα επιβαρύνε- 


Αγγελίες μέχρι 15 λέξεις χρεώνονται 2000 δρχ. ἑκαστη. Για κάθε 
λέξη επιπλἑον το κόστος επιβαρύνεται µε 50 δρχ. Οι αγγελίες µε 


Προς το περιοδικὀ ΡΙΧΕΙ. (τµήµα αγγελιών) /. Συγγρού 44, ΤΚ 11742 Αθήνα 


ΕΛΙΕΣ 


2200. Με κάθε αγορά δώρο 2 λαχνοί για την 
κλήρωση 25 παιχνιδιών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (03!) 531738 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑ- 
ΤΟΚΥΡΙΑΚΑ (031) 52866 "““ΑΜΕΒΙΟΑΝ 
Φοµι”.. 


ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΔΙΑΛΕΞΤΕ 3 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΜΣΤΕΑΡ 6128 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
ΜΟΝΟ 1300 ΔΡΑΧΜΕΣ (081) -234433 ΜΕ Α- 
ΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ. 


ΑΜΡΤΕΑΡ «Ρς 5ΞΟΕΤΜΑΕΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΙ. 
ΝΟΥΡΓΙΑ Ο6ΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ - 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΤΥ-ΑυΡΙΟ-ΤΑΡΕ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 514984] 4.00 μ.μ. 


ΑΜΡΤΕΑΡ 6125 ΑΠΕΙΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ 
150 ΔΡΧ. (ΚΑΞΤΑΝ - ΤΕΡΤ ΡΕΙΝΕ - ΚΑΕ: 
ΝΟΝ - ΞΗΙΝΟΒΗΙ) ΠΕΤΡΟΣ (0333) 63324 - 
63982. 


ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ’!Ι! ΝΕΑ σΑΜΕΣ 
-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΑ “ΑΜΞΣΤΕΑΟΌ 
ΟΙ ὖΒ” ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 061-325260 (5-8 μ.μ.) Κώστας. 


ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ - 6411! Αν ψάχνεις για τερά- 
στια ποικιλία προγραμμάτων µε ὅ,τι νεότερο 
κυκλοφορεί, τρελές τιμὲς, πολλὲς προσφορὲς 
και σίγουρο φόρτωμα!!! Κώστας 7752240 Α- 


κατά 40059. 


ΚΟΜΗ! ΊΙκαι φανταστικά αντιγραφικἀ ΙνΝΤΕΕ- 
ΕΑ(ςΕ που αντιγράφουν τα ΠΑΝΤΑ’! Και α- 
ντικαταβολἑς. 


Ολόκληρη η συλλογή µου πωλεῖται µε 50 απὀ 
τα καλύτερα καινούργια παιχνίδια μόνον 4.500 
δραχμές! ΥΕΤΙ, ΔΑΙΑΜΑΝΡΕΒΕ, ΟΗΟΕ- 
ΡΕΒΕ, ΕΑΙΒΥ ΜΑΙΕΣ, ΚΕΑΤΡΟΕΤΕΒΕ, ΕΧ- 
ΡΙΟΡΙΟΝ,ΙΚΑΕΙ ΝΑΕΕΒΙΟΕ, ΑΡΚΑΝΟΙΟ2 
ΦΤΕΙΡ ΡΟΝΝΑ, 5ΚΟΒΡΙΟῦΣ, ΡΟΙΤΕΕ- 
Ο6ΕΙΡΤ, ὈδΑβοί, 6ΥΒΕΕΒΝΟΙΏ και πολλά 
πολλά ακόµη. Προσφέρονται σε κασέτα και 
δισκέτα µε µικρή επιβάρυνση για έξοδα απο- 
στολἠς και κασέτες ἡ δισκέτες ανάλογα. Τρὲ- 
χουν ΟΛΑ!!! Συνοδεύει έντυπο. Τα στέλνω µε 
αντικαταβολἡ ταχυδρομικὠςσε όλη την Ελλά- 
δα. Τηλεφωνήστε 9942176, 7655588. Δώρο πε- 
λατολόγιο στα Ελληνικά. Επωφεληθεῖΐτε γιατο 
δικὀ σας συμφέρον. 


ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ 64. Πρόσεξε, σε όποιο µέρος 
της Ελλάδας και αν εἶσαι. Στέλνουμε εντελώς 
δωρεάν κατάλογο προγραμμάτων μόνον για 
ΔΙΣΚΕΤΑ για την περίπτωση που θέλετε να 
παραγγείλετε. 9942176 7655588. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 64 - 128 - ΑΜΙΟΑ 5ὗΡΕΕ 
ΣΥΛΛΟΓΗ/ΙΗΟΑΜΕΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ - Ε- 


ἡ 
! 
4 


Στεϊλτε τις αγγελίες σας μέχρι τις 10 του µήνα που πρρηγεΐται 
(σφραγίδα ταχυδρομείου) απὀ αυτὀν που θα κυκλοφορήσει το 
τεύχος στο οποϊῖο θέλετε να δημοσιευθούν. 


Το κουπόνι πρέπει να συνοδεύεται απαραΐτητα απὀ ταχυδροµι- 


κή επιταγή που να καλύπτει το ποσὀν. 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΗΜΝΟ ΓΙΑ... υυ! || 
νο 2) ὦ κ) μι ἔω ἱ Ἰῶν κ ὧν ἐν μαι 8 Εμ μὲ ως ὧν ιο ὡν κο ΜΗ Ε3 Αη ως μα 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΕΛΙΑΣ { | Ι Ι Ι Ι ΑΡΘΜΟΣΛΕΞΕΑΝΙ ΙΙ ΙΠΗΛΙΙΛ 111 1] 
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣΕΠΠΑΙΗΣ ΛΗΛ ΙΙ ΙΙ! ΝΜΝ ΑΛ τ11111 


ριχει | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 14ο 


ΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΚΑΣΕΤΑ : ΔΙΣΚΕΤΑ” ΠΡΟ- 
ΣΦΟΡΕΣ ΔΙΣΚΕΤΩΝ 3 !/2 ΑΔΕΙΕΣ. 9911080. 


ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΕΧΕΤΕ «ΟΜΜΟΡΟΕΕ.; 15 ΠΑ]- 
ΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΜΟΝΟ 1300 ΔΡΧ. 
Ἡ 10 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1000 
ΔΡΧ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ ᾿Η ΔΙΣΚΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ υτήΙΤΙΕ», 
ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. ΤΗΛ. 
(031) 782666, ΓΙΩΡΓΟΣ. 


ΓΙΑ ΟΟΜΜΟΡΟΒΕΕ 64 Προγράµµατα μόνο µε 
100 δρχ. το ἑνα κάθε εβδομάδα καινούργιες πα- 
ραλαβέὲς Ηλίας 9624850. 


ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ 64 ΟΛΑ 
ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ- 
ΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
9ΦΤΑΕ - ΜΑΕΣ - 5ΟΕΤ ΤΗΛ. 4531382. 


ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ - 641! Πωλούνται χιλιάδες 
προγράµµατα µε ὅ,τι νεότερο κυκλοφορεί, χα- 
μηλὲς τιμές, πολλές προσφορές, εγγυημένο 
φόρτωμα!!! ΚΩΣΤΑΣ 7752240 - 7796045. 


ΟΟΜΜΟΡΟΒΕ 64-128 ΑΜΙΟΑΙΙ! ΠΩΛΟΥ- 
ΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΣΕ- 
ΤΑ -ΔΙΣΚΕΤΑΙ! ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ Τί- 
ΜΕΣ! ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΩΜΑ!Ι! ΜΙΧΑ- 
ΛΗΣ 4181420. 


ΟΟΜΜΟΡΟΒΕΕ 64/128 ΑΜΙΟΑΙΙ ΠΩΛΟΥ- 
ΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΦΑ- 
ΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!!! ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΟ- 
ΤΕΡΟ, ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!! ΟΛΑ Ε]- 
ΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΑ! ΣΥΝΕΧΗΣ Α- 
ΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!! ΕΓΓΥΗ- 
ΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΙΓΟΥΡΟ ΦΟΡΤΩΜΑ΄!Ι! 
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑ- 
ΝΤΟΥΙΗ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!! ΠΡΟΛΑ- 
ΒΕΤΕ ΤΩΡΑ!!! ΤΗΛ. (0822) 22430 ἡ 22025 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22120 ΜΑΝΟΣΙ! ΟΟΜ- 
ΜΟΡΟΕΕ ΟΙ 08. "2000" 


ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ 64 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 50ΡΕΕ ΣΥΛ- 
ΛΟΓΗ 60 ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΠΑΛΙΑ - ΚΑΙ- 
ΝΟΥΡΓΙΑ - 250011 ΔΩΡΟ 20 ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ Ε- 
ΠΙΛΟΓΗΣΙ!Η ΔΙΣΚΕΤΑ. ΑΝΤΙΛΛΑΣΣΩ ϱ- 
ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΟΣ 1517404 ΑΠΟΓΕΥ- 
ΜΑΤΑ. 


ΟΟΜΜΟΡΟΕΕ ΟὐΤΕΟΝ, 6ΟΜΒΑΤ 
5ΟΗΟΟΙ., ΘΤΕΑΙΤΗ, 1 ΑΞΤ ΝΙΝΙΑ ΡΙ.Α- 
ΤΟΟΝ, ΙΚΑΕΙ ΜΑΚΕΙΟΕΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ 180 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΝΟ 4000.ΜΟΝΟ ΔΙΣΚΕΤΕΣ 
ΤΗΛ. 5440036. 


ΑΤΑΒΙ 5Τ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΛΑ ΠΡΟ- 


ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 5Τ ΔΙΣΚΕΤΕΣ 
Ρ5/ΡΗ: 500 ΔΡΧ. ΤΗΛ: 031 - 213803 ΤΕΤ.- 
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ον [ΕΛΙΕΣ 


ΠΑΡ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΣΑΒ.-ΚΥΡ. ΟΛΗ 
ΜΕΡΑ. 


ΑΤΑΒΙ 5Τ/ΧΙ//ΧΕ: Διαθέτουμε πάνω απὀ 2000 
προγράµµατα (ρᾶπιε», εφαρμογές, μες, επηιι- 


Ιαίοτς κλπ.). Συνεχἠς ανανέωση απὀ Αμερικήἡ᾽ 


και Ευρώπη. Ὅλα τα προγράµµατα συνοδεύο- 
νται απὀ πιβηυα]ς. Για ανταλλαγές κλπ. τηλε- 
φωνήστε ΤΩΡΑ στο 6817379. 


ΑΜΙ(Α 5Ι)ΡΕΕ συλλογἡ προγραμμάτων. 15111 
προγράµµατα που μαζί µετις δισκέτες προσφὲ- 
ρονται µόνον 5.000 δρχ. ΟῦΤ ΕΟΝ, 1ΕΑ- 
ΤΗΕΕΒΝΕΕΟΚ, ΑΜΕΟΑΣ, 0ΑΡ 2ΡΌ, ΟΚΑΡΗΙ- 
ΟΕΑΕΤ, ΑΕΚΑΝΟΙΟ, ΙΚΑΕΙ ΜΑΕΕΙΟΕ»Σ, 
ΡΙΟΙΡΑΙΝΤ και άλλα. Στέλνω ταχυδρομικώς 
σε όλη την Ελλάδα. Τρέχουν όλα. 9942176, 
7655588 και στα σίγουρα θα τα ...παΐξετε. 


ΑΜΙΟΑ 400ΔΡΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΣΚΕΤΑ. 
ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΥΚΛΟ- 
ΦΟΡΙΕΣ «ΟΜΜΟΡΒΡΟΕΕ 64. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟ- 
ΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 6423214 Ν]- 
ΚΟΣ. 


ΑΜΙΟΑ Πωλείται ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑ- 
ΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Επίσης πωλούνται Μουςε - 
ΡΑΡΏ για όλους τους υπολογιστές καθώς και 
δισκέτες 3 1/2 ιντσών σε τιµή ἐκπληξη. Τηλε- 
φωνήστε µας και δεν θα χάσετε. Κος Σάκης 
ΤΗΛ. 3466748 (2-4 μ.μ.). 


20) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΜΙΦΑ΄Ι! απὀ τα πιο και- 
νούργια πιο καλά και πιο γνωστά πωλούνται 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΡΕΛΑΣ ΜΟΝΟ 2500ΔΗΛΑΔΗ 
125 ΔΡΧ. ΜΟΝΟ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει για 
αυτό τηλεφωνήστε τώρα!!! 9933080 στέλνουµε 
παντού “ΡΕΤΕΕ 5ΞΟΕΤ”., 


ΑΜΙΟΑ ΡΚΟΟΕΑΜΕΊ Ο,ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕ ΔΙΣΚΕΤΑ 6001 ΧΩΡΙΣ 250 
ΤΗΛ: 081-230450(ΜΙΧΑΛΗΣ) ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ Ι0 
4000! 


ΑΜΙ(ΦΑ ΑΤΗΕΝΣ 61/08 ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΨΑ 
ΧΝΕΤΕ ΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΤΕ Ο- 
ΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΙΟ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ. ΤΗΛ. 9421173 341526 
9415362ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ- 
ΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ. 


ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΜΞΤΕΑΡ 
1512, ΙΒΜ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΕΕ- 
ΟὔΙΕς. ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΔΩΡΟ 5 ΠΑΙ- 
ΧΝΙΔΙΑ. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. 
ΣΤΕΛΝΩ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ. 
ΤΗΛ. 6398144 5-7 μ.μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 


ΙΒΜ ΞΟΕΤΝΑΕΕ: επιστημονικά πακέτα, ε- 
παγγελμµατικὲς εφαρμογές, ολοκληρωμένα 
προγράµµατα, γλὠσσες και Ὀμ]εες. Ακόμα 
µεγάλη συλλογἡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. Ὅλα τελευ- 
ταΐα νετείοης µε ππαπυαῖς ΠΕΤΡΟΣ τ68Ι4143). 


ΙΒΜ ΣΥΜΒΑΤΟΣ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΚΛΟ- 
ΦΟΡΗΤΑ ΟΑΜΕΣς. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ζΑΙ- 
ΕΟΕΒΝΙΑ 6ΑΜΕΣ, ΚΑΖΥ ζΑ8Β5, ΤΑΙΡΑΝ, 
ΟΕΕΕΝ ΒΕΕΕΤ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 350. ΑΛΕΞΑΝ- 
ΔΡΟΣ 9810961, ΓΙΑΝΝΗΣ 6520567. 


ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑΙ!Η ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ 
ΜΕΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟ- 
ΡΑΣ 1200 δρχ. Η ΜΙΑ (0821) 68352 ΛΕΥΤΕ- 
ΡΗΣ ΧΑΝΙΑ. 


ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Πωλούνται 20 απὀ τα πιο γνωστά 
προγράµµατα που κυκλοφορούν σε δύο κασὲ- 
τες µόνο Ι00011. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕΙ! Κώστας 
7796045. 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 


--------- 


-οἷἷ-------- 
ΑΜΙΟΑ- 4 -1245ΟΙΝΡ ΣΑΜΡΙ ΕΕ ΜΙΡΙ 


ΙΝΤ. - ΝΟΙΟΕ ΜΑΣΤΕΕ - ΕΡΕΟΜ ΡΕΟ- 
ΟΚΑΜΜΕΕ : ΕΕΕΕΖΕ ΜΑΟΗΙΝΕ ΛΜ ΕΙΝΑΙ. 
6ΑΕΤΕΙΟΟΕς ΙΠ : ΒΑςΚΙΟΡΒΟΑΡΒΡ, ΜΙ- 
ΣΟΤΙΜΗΣ. 9911050. 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ἀῑςΚ ἀτίνε 9Ε354 για Αιατὶ 5205Τ 
τηλ. 2517668 ώρες µετά απὀ 4 μ.μ. 


ΔΙΑΦΟΡΑ 


ο 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ «ΟΜΡΟΤΕΕ». 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΟΜΡὕύΤΕΕΣ(ΑΜΡΤΕΑΟ, 
ΟΟΜΜΟΒΡΟΕΕ, ΔΡΕΟΤΕΜ, ΑΜΙΟΑ, 
ΑΤΑΑΒΙ, ΡΟ). ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ- 
ΤΡΗΤΟΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΟΜ- 
ΡύΤΕΕς ΣΑΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ- 
ΓΕΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΞΟΕΤΝ/ΑΕΕ, ΦΙΛΙ- 
ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ. ΤΗΛ. (031) 782666, ΓΙΩΡ- 
ΓΟΣ. 


ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕ- 
ΠΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΕ ΤΗΛΕ- 
ΟΡΑΣΗ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕἙ- 
ΠΙΔΕΙΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΤΙΜΗ 
20.000 ΤΗΛ. 9927314 9922516. 


ΡΗΠΙΡΕ, ΝΙΡΕΟ - ΟΟΜΡΟΤΕΕΣ, ΣΥΜΒΑ 
ΟΙ ΙΒΜ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΣΧ, ΜΟΝΙ- 
085, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, Ο' 


ΑΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΗΠΙΡ5. ΕΛΑΤΕ ΘΗΣΕΩΣ 
4ΚΑΛΛΙΘΕΑ᾽ ΗΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕΔΘΣό99ά6. 


ΖΗΤΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΡΡΙΕ Πα» 
ὈδΕΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ. 5621623 
ΚΩΣΤΑΣ. μὶ 


]γομίπιοάες 


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΑΟΟΗΝ 


Η ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 


Η καινούρια σειρά της ΑΟΟΒΝ ΑΒΟΗΙΜΕΟΕΣ 300 
βασίζεται σε τεχνολογία 32- ΡἱἱΒἱ56, µε αποτέλεσµα 
κορυφαίες επιδόσεις ταχύτητας και απὀδοσης. 

Με το μικρό τους μέγεθος, αλλά και τη µεγάλη 
ευελιξία τους, αποτελούν την καλύτερη τοποθέτηση 
στο χώρο σας αλλά και ταυτόχρονα η τιµή τους 
καθιστά τα μοντέλα της σειράς ως τη σωστότερη 
επένδυση στο χώρο των μικροὐπολογιστών. 


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Η σειρἀ ΑΒΟΗΙΜΕΟΡΕἘ 3400 χα- 
ρακτηρίζεται απὀ: 
επεξεργαστἠὴ 92-ΒΙΤ ΒΙ56 
5 ταχύτητα επεξεργασίας 4 ΜΙΡ5 
5 (ΕΚΑΤΟΜ. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟ 


δευτερόλεπτο). 
9 συμβατότητα µε ΙΒΜ Ρ6 (λει- 


τουργικὀ Μ9-0Ος5 93.21/3.30) 
9 βασικἠ µνήµη ΒΑΜ 0.5 ΜΒΥΤΕ 
επεκτάσιµη μέχρι 1.0 ΜΒΥΤΕ 
ϱ μνήμη ΒΟΜ 512 ΚΒΥΤΕ, µε ελ- 
ληνικούς χαρακτήρες 


9 μονάδα μαγνητικού δίσκου 9.9" 
χωρητικότητας 1 ΜΒ υΝΕΟΒ- 
ΜΑΤΤΕΟΌ 

9 πληκτρολόγιο τύπου ΙΒΜ µε πο- 
ντίκι (ΜΟυΞΕ) τριών πλήκτρων 

9 γλὠσσα προγραμματισμού 886 
ΒΑΣΙΟΝ 

9 εξόδους για: παράλληλο εκτυπω- 
τὴ (τύπου ΟΕΝΤΒΟΝΙΟΞ), σει- 

: ατα αἹ ριακἁ περιφερειακά, οθόνη (µο- 

τπτ τν} ΗΝ νοχρωματική ἡ έγχρωμη) στε- 

ται ρεοφωνικό ἠχο 

9 δυνατότητα συνδέσεως διαφὀ - 

: - ρων καρτών τύπου ΡΟΡΟΙΕ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 


κκ... ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΊΗΣ Α- 


ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98, (ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ) - ΤΗΛ.: 3622478 - 3644351 - 3607836 ΑΘΗΝΑ 10677 


ΝΔ 


Αγαπητοί αναγνώσται, 
γειά σας. Όπως κάθε µήνα, 
θα σας παρουσιάσουμε Τα 
τελευταία εκδοτικἀ επιτεύγματα 
απὀ τον χώρο της Πληροφορικής, 
τα οποία παρουσιάζουν μέγιστο 
ενδιαφέρον απὀ άποψη 
επιστημονική μεν, οικονομοτεχνικἠ 
δε, και συνδυάζουν το απὀσταγµα 
της σοφίας του πνεύματος... 
μα..μα..µα γιατί γυρνάτε όλοι 
σελίδα; ΟΧΠΠΙ 


ΤΟΥ Γ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ 


ΙΙ ΡΛΙΑ 
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Μέχρι να αποφασίσετε ὁ- 
λοι οι µ8615 για το ποιό βι- 
βλἰο θα αγοράσετε για να 
μάθετε Μ5.ὈΟ5, νομίζω ὁ- 
τι προλαβαίνουµε να ανα- 
φέρουμε μερικά ακόμα. 
Για παράδειγµα, το βιβλίο 
αυτό. 

Φαίνεται ὁτι το να μάθεις 
τολειτουργικὀ αυτό εἶναι 
αρκετά δύσκολη υπόθεση 
γι αυτὸ και οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς 
προσπαθούν να βοηθήσουν ὁσο μπορούν. 
Το νὲο βιβλίο που έχουμε στα χέρια µας εἶναι 
ἕνας οδηγός για όλα τα µήκη και τα πλάτη του 
λειτουργικού, περισσότερο προσανατολισμὲ - 
νος προς τις απαιτήσεις των αρχάριων. Όπως 
αναφἑρειη εισαγωγήπα δύο πρὠτα κεφάλαια 
εἶναι αφιερωμένα στους νέους εξερευνητές του 
Μ5.ΠΟΡ, οι οποίοι δεν ἔχουν και τόσο µεγάλη 
πείρα πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογι- 
στὲς. Το χουμε πει και θα το ξαναπούμε ὅτι 
θεωρούμε απαραϊτητοτα βιβλἰα τέτοιου εἴδους 
να εἶναι Ιδιατερα απλά, τουλάχιστον στην εἰ- 
σαγωγἠ, µια και οι χρήστες συμβατών δεν εἶναι 
µόνο χομπίστες. 

Οι σελίδες λοιπὀν της εισαγωγἠς καλύπτο- 
νται απὀτα βασικά: Τι εἶναι τέλος πάντων αυτό 
το ΏΟΡ και πὠς ξεκινά η λειτουργία του, ποιά 
εἶναι η χρήση των διαφόρων πλήκτρων και λἰ- 
γα λόγια για τις λέξεις ΠΙ6, Ρτοαἵαπι, ἀἰτθοίοιν 
και ραίΠ. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξαναπούμε 
ότι οι πιο προχωρημένοι χρήστες του ΏΟ5, οἱ 
οποίοι φυσιολογικά θα πρέπει να τα βρουν βα- 
ρετά όλα αυτά, δεν ἔχουν παρά να µην τα διαβά- 
σουν. Τα επὀµενα µέρη του βιβλίου εἶναι σἰ- 
γουρα πιο ενδιαφέροντα. 

Μετά απὀ τα πρὠτα σας βήματα, εἶναι και- 
ρὸς να ασχοληθείτε µε κάτι πιο σοβαρὀ. Τι θα 
λέγατε για τα αρχεΐα; Το δεύτερο κεφάλαιο θα 
σας δώσει πολύτιμες οδηγίες για το πὠς θα 
ορίσετε και πὠς θα αναζητήσετε ἑνα αρχείο ἡ 
µια ομάδα απὀ όμοια μεταξύ τους, ως προς τον 
τύπο (οχἰθηςἰοπ). Η αλήθεια εἶναι ότιθα θέλαμε 
περισσότερες σελίδες για το θἐµα αυτό και κά- 
ποια πιο αναλυτική περιγραφἠ για κάθε τύπο 
αρχείου. 


Το βιβλίο «Τα προσωπεία 
του χρόνου» δεν εἶναι Φυ- 
σικἀ οὖτε εγχειρίδιο 
γλὠσσας προγραμµατι- 
σμού οὗτε κάποιο ΠπαΠιαΙ 
υπολογιστή. Ναι, σωστά 
µαντέψατε. Εἶναι επιστη- 
µονική Φαντασία. Μετά α- 
πὀ ὀλες τις γλὠσσες και 
τα λειτουργικά που µάθα- 
τε, καιρός για λίγη ψυχα- 
γωγία. Και αρχίζουμε απὀ αυτό το µήνα. 
«Τα προσωπεϊα του χρόνου» εἶναι µια αρκετά 
παράξενη ιστορία. Δεν έχει σχέση µε εξωγήι- 
νους και μακρινούς γαλαξίες, οὖτε µε απίθανα 


ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
Μ5.Ρ05 


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ, ΙΩΑΝΝΟΥ 
Γ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 


Προχωρούμε στην περιγραφἠ των ἀτθςίο- 
ᾖθ5. Οι υπάλληλοι εταιριών που χειρίζονται τα 
τερματικά ενός δικτύου θᾳ το βρουν ιδιαίτερα 
χρήσιμο. Στο σημείο αυτό δίνεται ἐμφαση στην 
ἔννοια της δενδροειδούς διάταξης, των «δρὀό- 
μων» (ραίῃς) και πὠς θα μάθετε να «κινείστε» 
ανάμεσά τους. Στο κεφάλαιο υπάρχει µια µο- 
ναδικἠ εφαρµογή, η οποία εἶναι μεν αρκετά 
εὔστοχη, αλλά δεν παύει να εἶναι...η μοναδική. 

Καιρός να μπούμε στα βαθιά. Γυρίζουμε σε- 
λίδα και βρισκόμαστε αντιμέτωποι µε τις εντο- 
λέςτου ΏΟΕ, εσωτερικές ἡ εξωτερικὲς. 

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο θα βρείτε λίγα λόγια 
για τον ΓΙΝΚΕΒ, ενώ αμέσως κατόπιν υπάρχει 
µια ειδικἡ αναφορά στο αρχείο ΟΟΝΕΙΟ.ΦΥ5 
και στις εντολὲς µε τις οποίες «συνεργάζεται». 
Ακολουθεΐτο σεττων ΒΑΤΟΗ ΕΙΙ Ε9 εντολών 
και η περιγραφή του οάϊίοι ΕΡΙ ΙΝ καιτου ὉΕ- 
ΒΟΟΕΒ. Η ύλη του βιβλίου κλεΐνει µε µια 
σειρἁ απὀ παραρτήματα: Τα συνηθέστερα µη- 
νύματατου ΏΟ 5 καιτι σηµαϊνειτο καθἐνα απὀ 
αυτά, τα πιο πιθανά λάθη του δίσκου, αναφο- 
ρὲς στις επικοινωνἰες και πίνακες µε συνοπτική 
παρουσίαση όλων των προηγούμενων. Αν νο- 
µίζετε ὁτι τα καταλάβατε όλα, δεν έχετε παρά 
να περάσετε στις πενήντα εφαρμογές, που α- 
σχολούνται µε πολλά πιθανά μελλοντικά σας 
προβλήµατα. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να ποὐμε 
ότι το βιβλίο αυτό κινεῖται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, Το «σετ» των ασκήσεων που περιλαµ- 
βάνονται στην ύλη του εἶναι ἑνα σηµαντικό 
πλεονέκτημα, καθώς και η προσεγμένη διαίρε- 
ση της ύλης, η οποία όμως θα ἐπρεπε να εἶναι 
πιο αναλυτική. Τι θα λέγατε να το διαβάσετε 
και σεις; 


ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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κατορθώματα. Εἶναι µια πολύ απλἠ και φυσική 
διήγηση απὀ κάποιον 10026 γήινο, ο οποϊος ἑ- 
ζησε στη γη στο πολύ κοντινό μέλλον, μόλις 11 
χρόνια μετά. Στα 1999. 


Το βασικό χαρακτηριστικὀ ενός βιβλίου επι- 
στηµονικής Φαντασίας εἶναι η αναφορά σε 
μελλοντικά τεχνικά επιτεύγματα. Στην περὶ- 
πτωση αυτή οι ανακαλύψεις της επιστήµης εἷ- 
ναι τελείως Φυσιολογικές, εἶναι αυτές που κα- 
νονικἀ θα πρἑπει να χουν γίνει στην επόµενη 
δεκαετία. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες υ- 
περβολές, καινοτομἰες που θα έπρεπε να τοπΟ- 
θετηθούν κάπως αργότερα, αλλά σε γενικὲς 
γραμμὲς όλα εἶναι πιστευτά, κι αν κάποιο απὀ 
αυτά δείχνει να εἶναι υπερβολικὀ, περιγράφε- 
ται µε τέτοια λεπτομέρεια και τέτοια επιστηµο- 
νικἠ «σοβαρότητα», που δεν αφήνει περιθώρια 
για αμφιβολίες. Από αυτή την ἄποψη το βιβλίο 
«κερδίζει τον αναγνώστη την πρὠτη κιόλας 
στιγµή. 

Ποιά εἶναι όμως η υπόθεση; Βρισκόμαστε ὁ- 
πως εἴπαμε στα 1999, ακριβώς ἑναν χρόὀνοπριν 
την αλλαγή της χιλιετηρίδας, Η ανθρωπότητα 
προχωρά σχεδὀν στα ἴδια βήματα, µε τα προ- 
βλἡματάτης καιτις εξελίξεις της και µε αρκετές 
ταραχές που συμβαίνουν σε όλα τα µήκη και 
πλάτη του κόσμου. Αιτία των ταραχών εἶναι το 
2000 που έρχεται. 

Ο ερχομός της νέας χιλιετηρίδας εἶναι ἑνα 
γεγονός που συνδέεται µε πολλὲς προφητείες, 
ἑνα γεγονόςπου συνδέεται µετην καταστροφή 
του κόσμου. Και το 1999 εἶναι ἴσως η πιο κα- 
τἆλληλη χρονιά για τἐτοιες προφητείες, σε ἐ- 
ναν κὀσµοπου ψάχνει απεγνωσμένα να πιστὲ- 
ψεισε κάτι. Τεράστιες συγκεντρώσεις και χίλιά- 
δες φανατικοί ξεχύνονται στις πόλεις, στην 
προσπάθειἁ τους να διασκεδάσουν για τελευ- 
ταἰα φορά. Μέχρι που, εντελὠς ξαφνικά, εµφα- 
νίζεται ἑνας παράξενος ταξιδιώτης, ἑνας ξένος 
µε περἰεργες δυνάμεις... ἕνας γήινος ταξιδιώ- 
της του μέλλοντος! 

Τα γεγονότα που διαδραματίζονται απὀ το 
σημείο αυτό περιγράφονται µέσα απὀ τη διή- 


γηση ενὸς επιστήμονα, ο οποῖος έζησε απὀ κο- 
ντά όλη τη ζωή του Βόρναν-19, του παράξενου 
επισκέπτη. Τα γεγονότα που ακολούθησαν, οἱ 
αντιδράσεις που προκάλεσε ο ξένος αυτός µε 
την παράξενη συμπεριφορά και τις αλλόκοτες 
συνήθειες, ἑνας ξένος που αυτόματα κατἑρρι- 
πτετη θεωρία της καταστροφήἠςτου κόσμου, αν 
ἦταν αληθινά τα όσα έλεγε. Κανεῖς δεν ἦξερε 
αν ἐλεγε την αλήθεια ἡ όχι, αν ἦταν ἕνας ταξι- 
διώτης του χρὀνου ἡ ἑνας απατεώνας. 
Μέσα λοιπὀν απὀ τις σκέψεις του φυσικού 
Λὶο Γκάρφιλντ, που ἦταν ο μόνιμος συνοδός 
ασφαλεῖας του Βόρναν-19 στις επισκέψεις του 
στα πιο ενδιαφέροντα σηµεΐα του πλανήτη, ο 
συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία να περιγρά- 
Ψει µε µεγάλη λεπτομέρεια όλα τα στοχεἰα της 
κοινωνίας που θα μπορούσε να εἶναι η κοινω- 
νία μετά απὀ 11 χρόνια. Συγχρόνως ο αναγνώ: 
στης έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει µε 
εκπληκτική ακρίβεια τις αντιδράσεις των αν- 
θρώπων που γνωρίζουν απὀ κοντά τον Βὸρ- 
ναν-]1θ, τις αμφιβολίες τους και τις εσωτερικὲς 
τους συγκρούσεις μπροστά στις νέες αντιλἠ- 
ψεις και Ιδὲες που φἐρνει ο ταξιδιώτης μαζί του 
απόὀτο μέλλον. Πολλὲς απὀ αυτὲς εἶναι τελείως 
ξένες και «επαναστατικἑς», αλλά εἶναι πια επι- 
στηµονικἀ εξακριβωμένες. Ποιός μπορεί να 
αμφισβητήσει τις ανακαλύψεις που θα ἔχουν 
γίνει μετά χίλια χρόνια; Ποιός όµως απὀ την 
άλλη μεριά θα δεχτεΐτη θεωρία του Βόρναν, ότι 
δεν υπάρχει Θεός, Ότι η ζωή προέρχεται απὀ 
κοσμικά... σκουπίδια; Ποιός διακεκριμένος οἱ- 
κονοµολόγος μπορεί να φανταστεῖ µια κοϊνω- 
νία απαλλαγμένη απὀ χρήματα, χρηματιστήρια 
και οικονομικὲς συναλλαγὲς, όπως περιγράφει 
ο Βόρναν; Ακόμη και ο ἶδιος ο Λίο Γκάρφιλντ, 
δεν παύει να ἔχει μέχρι το τέλος του βιβλίου 
αρκετές υποψίες για το πόσο γνήσιος και πόσο 
απατεώνας µπορεί να εἶναι αυτός ο χρονοταξι- 


διώτης, µια και η μέθοδος που διάλεξε για να 
γυρίσει πίσω στο χρόνο ἦταν αντικεῖμενο µιας 
εργασίας του στη Φυσική, εδώ και χρόνια. Μια 
εργασία που αποδείκνυε ότι ἑνα τέτοιο ταξίδι 
δεν μπορεΐ να γίνει! 

Τα πράγματα εἶναι πραγµατικἀ αρκετά 
µπερδεμένα, αλλά απολαυστικά. Ο Φνοιῦοια 
παῖζει µε µαεστρὶα ανάµεσα στους ἠρωές του, 
ξεσκεπάζοντας τη ματαιοδοξία των ανθρώπων 
σε όλο το µήκος και το πλάτος της. Μέσα απὀ 
τον ευγενικὀ σνομπισμότου Βόρναν για όλατα 
ταπεινά «επιτεύγματα» του πολιτισμού µας, 
κριτικάρει και γελοιοποιεῖ τις αξίες της εποχής 
μας, αρχίζοντας απὀ τους αντιπροσώπους 
τους: τους χρηματιστές, που πιστεύουν ότι ο 
καπιταλισμὸς θα ζήσει αιώνια, των Κυβερνή- 
σεων, που πιστεύουν κάτι παρόμοιο γιατα κρά- 
τηςτους, των αρχιτεκτόνων, που θέλουν το ἴδιο 
για τα κτἠριάτους. Ο Βόρναν γίνεται ο τοίχος 
όπου συντρίβεται η φιλοδοξία του καθενός. Πέ- 
ρα όμως απὀ την περιγραφή του ψυχικού κὀ- 
σµουτων ηρώων, ο συγγραφέαςτα καταφἑρνει 
θαυμάσια και στην περιγραφή του κόσμου του 
1999, Ἔχοντας σαν αφορμή το πρόγραµµα ξε- 
νάγησης του Βόρναν στα πιο αντιπροσωπευτι- 
κά δείγματα πολιτισμού του πλανήτη, κατα- 
φέρνει να δώσει µια πλήρη εικόνα για το πὠς 
θα μπορούσε να εἶναιο κόσμος µας µετά απὀ 11 
χρόνια: Ποιὲς πρὀοδοι θα ἔχουν γίνει στη Φυ- 
σικἠ, στη Βιολογία, στην αρχιτεκτονική, πὠς 
θα εἶναι το σπίτι του μέλλοντος, πώς θα κυβερ- 
νούνται τα κράτη το 1999... Αξίζει να σταθείτε 
στην περιγραφἠ του εργαστηρἰου Βιοχηµείας, 
ὀπου παράγονται διάφορες μορφὲς ζωής. Εἶναι 
πραγματικά θαυμάσια. Η εντὐπωσή µας; Αν και 
δεν εἶναι το καλύτερο βιβλίο του Φνοιόετα, 
δεν θα ᾿πρεπε να το αγνοήσετε. 


μμ ο μά 


ἴφοῦ 


Τα βιβλία που κυκλοφο- 
ρούν µε θἐµα τη ΙΟ0Ο06Ο 
εἶναι πράγματι πολλά, αλ- 
λά τα περισσότερα Φαίνε- 
ταινα µην ασχολούνται µε 
αυτούς για τους οποίους 
δημιουργήθηκε η γλὠσσα 
αυτή: για τα μικρά παιδιά. 
Οιπροσπάθειες που έχουν 
γίνει να γραφεῖ ἑνα βιβλίο 
που θα «στἐκεταυ αξιο- 
πρεπὠς καιθα µαθαίνει τους πολύ μικρούς 
µ86/5 εἶναι πραγµατικἀλίγες,. Μιαλύση στο 
πρόβλημα φαίνεται να εἶναι το βιβλίο αυτό, 
Εἶναι µια ἔκδοση που συνδυάζει αρκετά 
στοιχεία ἔξω απὀ τον αντικειμενικό σκοπό της 
γνωριμίας µετη Γ.Ο00. Δεν έχει την εμφάνιση 
του «επιστημονικού οδηγού» της γλὠσσας, αλ- 
λά χρησιμοποιεῖ το σκίτσο και τη αφήγηση, τα 
οποία αναλαμβάνουν να διδάξουν τη [ 000, 
µε το δικό τους ἆμεσο τρόπο. Μια παρέα απὀ 
ζωγραφισμένους μαθητὲς προσπαθεῖ να μάθει 
να προγραμματίζει, µέσα απὀ πολλές γκάφες 
και αρκετό χιούμορ. Ο τρόπος που δίνεται η 
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γνώση δεν δίνει ιδιαϊτερη σημασία στην ικανό- 
τητα των νέων προγραμματιστών, αλλά στην 
προετοιμασία της σκέψης τους, ὦστε να µπο- 
ρούν να συνηθίσουν στις παράξενες πολλὲς 
φορές ἔννοιες των υπολογιστώὠν, 

Η πρώτη ενότητα του βιβλίου εἶναι Φαινομε- 
νικἀ απλοϊκή, αλλά απαραϊτητη. Σκοπὸς της 
εἶναι να δώσει στο παιδί τις στοιχειώδεις γνώ- 
σεις γεωμετρίας. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά 
πια µε τις βασικότερες ἔννοιες της ἴδιας της 
γλὠσσας, καλύπτοντας σταδιακἁ σχεδὀν το σύ- 
νολότης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ύλη 
εδώ έχει χωριστεΐ σε τρία µέρη: Γνωριμία µετα 


γραφικά της χελώνας, τις εντολὲς κλασικού 
προγραμματισμού καιτιςλἰστες. Κάθε ενότητα 
ξεκινά µε µια µονολεκτική αναφορά σε όσα θα 
ειπωθούν και τελειώνει µε περιληπτική αναφο- 
ρά όσων αναφἐρθηκαν, µε τη µορφή ανακεφα- 
λαίΐωσης. Μέσα απὀ όλες αυτὲς τις ενότητες, ο 
αναγνώστης μαθαίνει πρὠτα απ᾿ όλα να χρη- 
σιμοποιεῖ έννοιες όπως η ανάλυση και η σύνθε- 
ση, η χρήση συντεταγμένων και μεταβλητών ἡ 
ο δοµηµένος προγραμματισμός. Πολύτιμος 
βοηθός σας βέβαια σε όλα αυτά εἶναι η συµπα- 
θητικἡ χελωνίτσα της [Ο(0Ο, η οποία στο βι- 
βλὶο παρουσιάζεται σαν ἑνας ἔξυπνος μαθητής, 
που μαθαίνει απὀ τον αναγνώστη διάφορα σχἠ- 
µατα και διαδικασίες. 

΄Οπως καταλαβαίνετε, το βιβλίο αυτὀ των 
εκδόσεων ΟΏΤΕΝΒΕΒΑ έχει ἑνα συγκεκριμέ- 
νο σκοπὀ: την εκπαϊδευση των παιδιών και τη 
γνωριμία τους µε την Πληροφορική. Ὅπλο 
του σ᾿ αυτή την πραγματικά δύσκολη προσπά- 
θεια εἶναι η πείρα των συγγραφέων και το σκἰ- 
τσο. Γιατα μικρά «ζιζάνια» της Πληροφορικής, 
το βιβλίο αυτό μᾶλλον θα εἶναι ὁ,τι πρὲπειβΒ 
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«( 4) σας ακούσει» 


Ο Διαστημικός Σταθμὸς Μεσημβρινής Τροχιάς απάντησε χθρίς υπεκ- 
φυγὲς; «ΑΝ εἶναι σ᾿ αυτή την πλευρά της Σελήνης. ΑΝ μπόρεσε να βγει 
απὀ το σκάφος. ΑΝ λειτουργεί ο ασύρματος της στολἠς της. ΑΝ τον ἔχει 
Ανοιχτό. ΑΝ εἶναι ακόµα ζωντανή. Αφού το σκάφος δεν δίνει σηµεία ζωής 
και δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να πιάσουµε κάποιο σήμα, εἶναι ελάχιστες 
οι πιθανότητες να έχει επιζήσει εἶτε αυτή εἶτε ο πιλότος». 

«Αλλά πρέπει να βρεθεί! Μην κλεΐσετε. Ἔλα, Βάση Τύχων, μ’ ακούς» 

Ἡ απάντηση ἠρθε µε καθυστέρηση τριών δευτερολέπτων, όσο να πάειτο 
σήμα απὀ την Ουάσιγκτον στη Σελήνη και να γυρίσει. «Σεληνιακή Βάση, 
εδώ Διοικητής», 

«Κύριε Διοικητά, βάλτε όλο το προσωπικό σας να ψάχνει για την Μπὲ- 
τσυ) 

Ἡ παύση τῶν τριών δευτερολέπτων μέχρι καλύψει την απόσταση το 
ραδιοκύµα φάνηκε σαν να υπογράμμιζετις λέξεις: «Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε 
τι ἐκταση ἔχει η Σελήνη» 

«Δεν μ᾿ ενδιαφἑρει! Ἡ Μπέτσυ Μπαρνς εἶναι κάπου εκεί πάνω - Συνεπὠς 
κάθε διαθἑσιµος άνδρας οφείλει να συμμετάσχει στην έρευνα, μέχρι να τη 
βρούμε. Κι αν τη βρούμε νεκρή, τότε καλύτερα να εἶναι νεκρός και ο 
πιλότος σας που οδηγούσε το σκάφος!» 

«Κύριε, η Σελήνη έχει ἕκταση περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια τετραγῶ- 
νικά μίλια, Ακόμα κι αν βάλω όλους τους άνδρες µου να ψάχνουν, ο 
καθένας τους θα ἔχει να καλύψει χίλια τετραγωνικά μίλια μόνος του. 
Επιπλέον, ἔδωσα για την Μπέτσυ τον καλύτερο πιλότο µου. Δεν σας δίνω 


το δικαϊωµα να τον απειλείτε, πόσο μάλλον τη στιγµή που δεν μπορεί ν᾿ 


απαντήσει. Οὖτε απὀ σας, οὗτε απὀ κανένα! Εχω βαρεθεί πια να δέχομαι 
εντολές απὀ ανθρώπους που δεν έχουν Ιδέα απὀτις συνθἠκεςτης Σελήνης, 
Αν θέλετε τη συμβουλή µου - την επίσημη συμβουλή µου, εννοώ, Κύριε 
«καλύτερα να προσπαθήσει ο Διαστημικός Σταθμός, Ἴσως αυτοί να μπορὲ- 
σουν να κάνουν κάποιο θαύμα) 

Ἡ απάντηση στη συμβουλή ἐμοιαζε µε γαύγισμα; «Πολύ καλά, Διοικη- 
τά! Μεΐνετε σε επιφυλακἡ, Ουάσινγκτον προς Σταθμό - µε ακούτε; Αναφὲ- 
ρατε σχὲδιἁ σας». 

Ἡ Ελίζαμπεθ Μπαρνς, η «τυφλἠ Μπέτσυ», το παιδί - θαύμα του πιάνου, 
έκανε τουρνὲ στη Σελήνη. Αφού μάγεψε το ακροατἠριό της στη Βάση 
Τύχων, ξεκίνησε µε πυραυλοκίνητη σεληνάκατο για την Πίσω Βάση, για 
να ψυχαγωγἠσει τους μοναχικούς φύλακες της αθἑατης πλευράς. Ἡ δια- 
δροµμή ἦταν περίπου µια ώρα. Ο πιλότος της ἧταν έμπειρος - ἄλλωστε αυτή 
τῃ διαδρομή την ἑκαναν καθημερινά τέτοιες σεληνάκατοι. 


Το σκάφος της εἶχε ξεκινήσει κανονικά και, απὀ µια στιγµή και πέρα, 


παρεξἐκλινε της πορείας του και χάθηκε από τα ραντάρτης Βάσης. Ἠταν 
ω. Κάπου εκεί, 

᾿Οχιστο διάστηµα, γιατί τότεθα ακούγονταν τα σήματα για βοήθεια και 
το στίγμα τουθᾳ εντοπιζόταν από τα ραντάρ ἄλλων σκαφών ἡ των διαστη- 
μικών σταθμών ἡ των φυλακίων. Οχι -εἶχε συντριβεί ἡ ἔκανε αναγκαστικἠ 
προσεδάφιση κάπου στις απέραντες εκτάσεις του φεγγαριού. 

«Διαστημικός Σταθμὸς Μεσημβρινής Τροχιάς προς Ουάσινγκτον. Σας 
μιλάει ο διοικητἠς του Σταθμού -». Ἡ καθυστέρηση σήματος εδώ ἦταν 
αμελητέα. Τα 22.300 μίλια μεταξὺ της Ουάσινγκτον και του Σταθμού 


µεταφράζονταν σε μόλις ἑνα τέταρτο του δευτερολέπτου. Ἔχουμε συνδε- - 


θεί µε ὁλουςτους σταθμοὺς που καλύπτουν την ορατή πλευρά και αναµετα- 
δίδουν την κλήση µας, Επιπλέον, ο σταθμός Νιούτον αναμεταδίδει κι 
αυτός προς την αθέατη πλευρά. Τέλος, το τμήμα της αθέατης πλευρᾶς που 
μένει ακάλυπτο απὀ το σταθμό Νιούτον το χτενίζουν σκάφη της Βάσης 
Τύχων. Αν ακούσουμε-» 

«Ναι, ναι! Πώς πάει η ἔρευνα µε ραντάρ» 

«Κύριε Πρόεδρε, μία σεληνάκατος πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης 


για το ραντάρ εἶναι ἑνα σηµαδάκι ἴδιο µε χιλιάδες άλλα, που προέρχονται 
απὀ φυσικά αντικείμενα ἰδιας τάξης μεγέθους. Ἡ μόνη µας ελπίδα εἶναι να 
πιάσουν την αναμετᾶδοσή µας και να απαντήσουν... αν μπορούν. Ἴσως ἕνα 
ραντάρ πολὺ υψηλἠς ανάλυσης να τους εντόπιζε σε μερικούς µήνες, αλλά 
οἱ στολὲς που διατίθενται για αυτές τις σεληνακάτους ἔχουν αποθέματα 
αέρα μόνο για λίγες ώρες. Προσευχόµαστε μόνο να µας ακούσουν και να 
µας απαντήσουν». 

«Και μόλις απαντήσουν, θα μπορέσουμε να τους εντοπίσουµε, ἐτσι 

«Οχι, κύριε Πρόεδρε». 

«Για τ᾽ ὄνομα του Θεού, γιατί ὀχιρ 

«Κύριε Πρόεδρε, οι συσκευές εντοπισμού κατεύθυνσης σήματος εἶναι 
άχρηστες σ᾿ αυτή την περίπτωση, Ὅλο κι όλο που θα μπορούσαν να µας 
πουν εἶναι ότι το σήμα ἔρχεται απὀ τη Σελήνη - πράγμα που δεν βοηθάει 
και πολύ». 

«Δηλαδή, διοικητά, μουλέτε ὅτι ενδέχεται ν᾿ ακούσουµετη Μπέτσυ -και 
γα µην ξέρουμε ακόµα πού βρίσκεται» 

-«Εἱμαστε το ἴδιο τυφλοί μ᾿ αυτήν, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε ὅτι θα 
μπορέσει εκείνη να µας οδηγἡσει στο σημείο που βρίσκεται... αν µας 
ακούσει», 

«Με ποιό τρόπο» 

«Με λαϊηζερ. Μια δυνατή, πολὺ λεπτή δέσµη ακτίνωνΜόλις την ακού- 

ο» 
νὰ ακούσει µια φωτεινή ακτίνα» 

«Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, Χτενίζουμε την επιφάνεια ὁπως µετο ραντάρ 
«φυσικά χωρὶς να περιμένουμε να δούμε τίποτα. Αλλά διαμορφώνουµετην 
ακτίνα ὥστε να αντιστοιχεί σε φέρον κύμα ραδιοσυχνότητας, που µε τη 
σειρά του διαμορφώνεται σε ακουστικἡ συχνότητα - απὀ τον ἡχο ενός 
πιάνου. Αν µας ακούσει, θα της πούμε να προσέξει τις νότες, την ώρα που 
εμείς θα σαρώνουµε το ἐδαφος, παϊζοντας μία κλίµακα στο πιάνο.» 

«Θα παίζετε στο πιάνο την ώρα που ἑνα μικρό κοριτσάκι κινδυνεύει να 
πεθάνει» 

«Κύριε Πρόεδρε, βγάλε το σκασμὀό!» 

«Ποιός το πε αυτό» 


«Εἶμαι ο πατέρας της Μπέτσυ. Με έφεραν απὀ την Οµάχα. Σας παρακα- ᾿ 


λώ, κύριε Πρόεδρε, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν αυτὸ που λένε. 
Θέλω να πάρω την κόρη µου πίσῳ, ζωντανή!» 

Ο Πρόεδρος απάντησε µε στεγνἡ φωνἠ. «Εντάξει, κύριε Μπαρνς. Προ- 
χωρήστε κύριε διοικητά, µε το σχὲδιὁ σας.» 

Στο Σταθμό ο διοικητής σκούπισε το ιδρωμένο του μέτωπο. «Πιάσαµε 
τίποτα» 

«Οχι αφεντικό. Δεν μπορούμε να κάνουµε τίποτα µε το ραδιοφωνικό 
σταθμὀ του Ρἰο; Παρεμβάλλεται στη συχνότητα µας.» 

«Τι να κάνουμε, Να τους βομβαρδίσουμε; Πες το στον Πρόεδρο.» 

«Δεν χρειάζεται, διοικητἁ, Το άκουσα. Θα τους σταματήσω.» 

«Σσσι - σωπάστε! Ἔλα, Μπέτσυ, μ᾿ ακούς» Ο χειριστής του πομπού, 
σφιγµένος απὀ αγωνία γύρισε ελαφρά ἑνα κουμπί, 

Απὸ ἕνα μεγάφωνο ακούστηκε η φωνή ενός μικρού κοριτσιού; «...που 
ακούω κάποιον. Πολύ χαΐρομαι! Ελάτε όσο μπορείτε γρηγορότερα - ο 
ταγματάρχης εἶναι μᾶλλον σοβαρά χτυπημένος.» 

Ο διοικητής πετάχτηκε σαν ελατήριο να πιάσει το μικρόφωνο: «Ναι, 
Μπέτσυ, θα κάνουµε γρήγορα. Μόνο που πρέπει κι εσύ να µας βοηθήσεις. 
Ξέρεις που βρίσκεσαι 

«Κάπου στη Σελήνη, φαντάζομαι. Εἴχαμε ἕνα γερό τράνταγµα και πήγα 
να αστειευτώ στον ταγματάρχη, όταν ξαφνικά ἔπεσετο σκάφος µας. Ἕλυ- 
σα τη ζώνη µου και ἑψαξα για τον ταγματάρχη αλλά τον βρήκα και δεν 
κουνιέται. Δεν πρέπει να πέθανε, γιατί η στολή του ανεβοκατεβαίνει σαν τι 
δικἠ µου - οπότε ανασαἰνει - και όταν πλησιάζω το κράνος µου στο δικό του 
κάτι ακούγεται, Μόλις πριν απὀ λίγο κατάφερα να ανοίξω την πόρτα και να 
βγω έξω. Δεν πρέπει να είμαστε στην Πίσῳ Βάση, γιατί εκεί υποτίθεται ότι 


εἶναι ακόµα σκοτάδι και εγώ νιώθῶ τη στολἡ µου ζεστή, που πως ότι 
µε χτυπάει ο ἦλιος.» 

«Εντάξει, Μπέτσυ. Τώρα - πρέπει να μείνεις ἐξ, για να μπορέσεις να µας 
δεις». 

Γέλασε: «Ώραίο αστείο. Εγώ βλέπω) µε τ᾽ αυτιά µου, ξέρετε.) 

«Το ξέρω. Με τ᾽ αυτιά σου θα µας 'δεις’», Πρόσεξε -θα σαρώσουμε την 
επιφάνεια της Σελήνης µε μία φωτεινή ακτίνα. Εσὺ θα την ακούσεις σαν 
νότα στο πιάνο, Ἔχουμε χωρίσει την επιφάνεια σε ογδόντα οκτώ κομμά- 
τια, που το καθένα αντιστοιχεί σε μία νότα. Μόλις 'ακούσεις᾽ την ακτίνα, 
θαπεις 'τώρα᾽ και µετά θα µας πεις τι νότα ἀκουσες. Μπορείς να το κάνεις 
αυτό» 

«Φυσικά», εἶπε µε αυτοπεποίθηση. «Αρκεῖ να εἶναι σωστά κουρδισμένο 
το πιάνο.» 

«Είναι, Λοιπόν, αρχίζουμεῖ» 

«Τώρα» 

«Τι νότα ἦταν, Μπέτσυ» 

«Μι ύφεση, πρὠτη οκτάβα πάνω απὀ το μεσαίο ντο», 

«Δηλαδή, αυτή τη νόταρ 

«Ναι, αυτή σας εἶπα.» 

0 διοικητής γύρισε στους άλλους, «Δείτε το πλέγμα - ποὺ αντιστοιχεί; 
Στη θάλασσα Ἀίµπιου. Ειδοποιῄστε το Διοικητή της Βάσης». Μετά ἔανα- 
στράφηκε στο μικρόφωνο: «Κοντεύουµε, Μπέτσυ µου. Τώρα θα σαρώσου- 
µε την περιοχἡ που βρίσκεται µε τον ἴδιο τρόπο. Θες να μιλήσεις στον 
πατέρα σου, μέχρι να ετοιμαστούμε» 

«Είναι εὐκολο»» 

«Και βέβαια!» 

Εἰκοσιλεπτά αργότερα, ο διοικητής μπήκε στη συνομιλία τουςτην ώρα 
που η Μπέτσυ ἔλεγε: «- ασφαλώς ὄχι μπαμπά. Μόνο φοβήθηκα λίγο, την 
ώρα που έπεφτε το σκάφος. Αλλά ξέρω ὅτι θα µε φροντίσουν». 

«Μπέτσυ» 

«Μάλιστα, κύριε». 

«Ξαναδοκιμάζουμε». 

«Τώρα!», φώναξε και πρόσθεσε «Σολ. φυσικὀ, τρεις οκτάβες κάτω». 

«Αυτή τη νότα» 

«Σωστά». 

«Ἐντοπίστε ποὺ βρίσκεται στο πλέγμα και ειδοποιἠστε να ξεκινήσουν οἱ 
άκατοι. Ἔχουν να ψάξουν µια περιοχή μόλις δέκα μίλια ακτίνα, Εντάξει, 
Μπέτσυ - ξέρουμε πού περίπου εἶσαι, Τώρα ξεκινάνε πλοία να σε βρούνε, 
Εσύ, αν θέλεις, μπορείς να µπεις στο σκάφος να ὁροσιστείς». 

«Δεν ζεσταΐνομαι τόσο - µόνο που ἔχω ιδρώσει». 

Σαράντα λεπτά αργότερα, ο διοικητής της Βάσης φώναξε ενθουσιασμὲ- 
γος; 

«Τη βρήκαν! Την εἶδαν να τους κοὺνάει τα χέρια 


Ο Κοδετί Α. Ηεπ]είπ, που πέθανε πρόσφατα (και αυτό το διήγημα 
δημοσιεύεται στη μνήμη του), ανήκε στους συγγραφείς της «Χρυσής επο- 
χής» της Επιστημονικής Φαντασίας. Πρόωρα αποστρατευµέγος απὀ τις 
τάζεις του Αμερικανικού Ναυτικού, πἠρε µέρος το 1939σε ἑνα διαγωνισμό 
διηγήματος Επιστημονικής Φαντασίας και κἑρδισε το πρώτο βραβείο. 
Από τότε αφοσιώθηκε στο εἶδος, δίνοντας αριστουργήματα που, πολλές 
φορές, ξεπερνούσαν τα ὅρια της «παραφιλολογίας» (όπως αρέσκονται 
πολλοί να χαρακτηρίζουν την Ε.Φ.) και έφταναν τα ὅρια της «καθαρής» 
λογοτεχνίας. Παρά τη συντηρητικἠ - μέχρι και ακροδεξιά - πολιτική του 
τοποθέτηση (ἦταν ἑνας απὀ τους λίγους συγγραφείς Ε.Φ. που τάχθηκε 
ανοιχτά υπὲἑρ του πολέμου του Βιετνὰμ), τα έργα του διαπνέονται απὀ ἑνα 
αντιαυταρχικὀ και φιλελεύθερο πνεύμα. Αποκορύφωμα αυτοὺ του πνεύμα- 
τος ἦταν το βιβλίο του '"ΦΙΤΔΠΡΕΙ {η 8 οίτᾶηρε ΙΠά”, που έγινε το «ευαγγέ- 
λιο» των Πρρίες για τη βαθιά ανθρώπινη ατμόσφαιρά του. δέ 


Γιατους Φανατικούς 


υπάρχει µόνο µια λύση... Ι ΟΝ ΡΟΝ 
9ο/ Θιρροή. Η µοναδική εταιρία στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- 
ΚΗ που ασχολείται αποκλειστικἁἀ µε ΑΤΑΗΙ 957. 
Όλα τα μοντέλα σε στοκ. Από 520 ως ΜεοΒ8 4. ΕΥ- 


γύηση αντιπροσωπείας, μοναδικές τιµές δ υπο- 

στήριξη. Τεράστια συλλογή ξένων προγραμμάτων 

ο σοι ια 
Ελληνικό 9Τ ΦοῄνναΓθ Περιφερειακά 9ἵ 
9 ΠΡΟΠΟΓΝΩΣΤΗΣ (9ο(ἱ Ξωρροη) 0πΠθίΟηΓ Φο8πηθΓ 


Το καταπληκτικό πρόγραµµα 9Τ ΒθρἰΒγ ΑΛ Σ. ΟΕΝΤΒΑΙ. 


Τν Μοαυἱαίοι 
ποπ Καλώδια 9ο8ή ΦΟΣ ΙΟΝΡΟΝ 


5 υ8 5ΕΒΗΙΕς (υπίοιαίη) Επεκτάσεις µνήµη 
(6ργθβάςηθοί, Ὀαιθῦ856 κ.λπ.) σε καρτα κ σοιι ΕαξΕ 


ο 08 ΑΟΟΟυύΝΤ (υπίοΓαίπ) Βύ ηίί 
πορικό Ὀήνο 5 α-- (213-215 ΤΟΤΤΕΝΗΑΜΝ 6ΟὐΗΤ ΒΟΑΡ Ι ΟΝΡΟΝ) 


Εμπορ 
ς ΕΒΑΜΕΣ (Αχοη) Βθθαἱ ἴπιθ οἰοοκ 
Εμπορικό Προεκτάσεις πιου5ε 


ο ἹἍμα κ ο ΠΡΟΓΡΑΝΜΝΑΤΙΣΤΕΣ 
ο υΒΝΙΡΕΟ (υπίοιαίη) τὴν ο εσ ο ΑΝΑΛΥΤΕΣ ο ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
κα ρα ΜΑΣ ΒΕΥΟΤΕΝ. 2 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
οΕ ο ΑΓΓΛΙΚΑ ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
υβρομ 


ΝΝΝ Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδὠν 
ΞΟΕΤ ΘυὐΡΡΟΗΒΤ ΟΟΜΡὐΤΕΕΣ 


ΤΟΜΠΙΑΖΗ 20, 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 846.074 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 955, ΚΑΛΛΙΘΕΑΟ 99598590 


ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 


Η/Υ ἃ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ «έ ΚΥΒΟΣ  }) 
Γ 


ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΟΥ σΟΜΡύΤΕΗΦ 
Ἡ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΥ. 
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝ 
ΚΑΛΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΕΒΑΙΗ Άμστλλο «οι 6Π0ΡΟΛΗ ΟΘΟΝΗ... ικα κα ὥνωκαι ο 10 


ΑΜΞΤΒΑΌ 6128 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΘΟΝΗ) 28000 καὶ .. 10000 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΑΜ5ΤΒΑΌ 6128 (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ντ ος δν 


ΔΡΕΟΤΗυΝ 3 . Ί Ἱ .. 8000 


ΟΟΜΜΟΟΟΒΕ 64 καὶ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ 


ΑΜΙΟΑ 500 
ΟΘΟΝΗ ΟΟΜΜΟΟΟΡΕ 1084 (ΕΓΧΡΩΜΗΙ 


ρς 
ΑΜΕΤΗΑΌ 1512 100 (ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ) 
Ο6ΟΜΡύΤΕΗ ΘΥΘΤΕΜΕΡ ἃ ΘΟΕΤΗΝΑΗΕ ΑΜΦΤΡΑΟ 1512 200 (ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 
ΑΜΞΤΗΑΟ 1512 100 (ΕΓΧΡΩΜΟ) 
ΑΜΞΤΒΑΌ 1512 200 (ΕΓΧΡΩΜΟΙ 
ΑΜΣΤΗΑΌ 1640 100 (ΗΕβΟυιΕ5) 
ΟΟΜΜΟΟΟΡΕ 64 ΑΜΞΤΒΑΟΌ 1640 200 (ΗΕβΟυιΕΞ]) 
{: κασετόφωνο) ΑΜΦΤΒΑΟΌ 1540 100 (ΕΘΑ-ΕΓΧΡΩΜΟΙ 
ΟΟΝΜΜΟΟΟΡΕ 1541 ΑΜΦΤΡΑΌ 1640 200 (ΕΘΑ-ΕΓΧΡΩΜΟ) 
ΑΜΞΤΗΑΟΌ 464 ἳ ΑΤΑΒΙ ΡΟ1 100 (ΕΘΑ-ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 
ΑΜΦΤΗΑΟΌ 6128 μη μ ΑΤΑΒΙ ΡΟ2/1 100 (ΕΘΑ-ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ 
Οοἱου πιοπίίοις απὀ ΑΤΑΡΙ ΡΟ2/2 200 (ΕΘΑ-ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ’ 
Έγεεη πιοηίϊοις απὀ ΗΥΟΝΟΑΙ 1640 100 (ΗΕβΟυΙΕΞ-00Α] 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
ΑΜΕΤΗΑΌ ΌΜΡ 3160 
5ΤΑΒ |.0:10 


Ν κ 


Οἱ τιμὲς περιέχουν ΦΠΑ 165 


Στις τιµές συμπεριλαμθάνεταικαιο Φ.Π.Α. 


ΟΥΦΘΤΙΟΚΘ-ΔΙΣΚΕΤΕΣ-ΔΙΣΚΕΤΟΘΗΚΕΣ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Καταπληκτικές ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ 


«ΚΥΒΟΣ» 


ΙΚΟΝΙΟΥ 10, ΕΝΑΝΤΙ ΑΧΑΡΝΩΝ 166, 
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1904-46, ΙΣΑΥΡΙΔΗ 20 - ΔΑΦΝΗ -Ν. ΚΟΣΜΟΣ 


α 86268.020, 10 π.µ. - 5.30 μ.μ. ΔΕΥΤ. - ΠΑΡ. ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΗΛ. 9025.433 


ΑΝΠΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 


µε. Ἔ ο σε ει 
Ἰ «ΑΜΣΤΗΑΌ ΗΕΙΙ.Α8, Πολυτεχνείου 12, 5227924-5 (Απιαίταό, 9ιοςἱδί) 


: 9 ΑΞΑΡΛΗΣ Α.Ε., Ακούημας 96-08 2607836/880, Αεοπι 5οἱό)8 ΟΟΜ- 
| ΡΟΒΑΤΙ ΤΟ Κόνγγος 19. 108 77, 3842174, 641418 ΝΙΡ ΡΟ) Φ ΕΛΕΑ 
. ΟΟΜΡύΤΕΗ ΦΥΦΤΕΜΕ ΕΠΕ, βωπεισου 90-52, 3960710, 3909535. 


1. 4602135 (Ρµήήρε, ΜΧ, δροεΙνόεο) 8 ΕΛΚΑΤ ΑΕ, Σόλωνος 26, 3640714, 


'. 8δι2985. 3643239 (Αι) 9 ΜΕΜΟΧ ΑΒΕΕΗ, Σεβοσουπόλεως 150 
1. 11526. θ329/5-6. 6917858. 6917542 (οπποόοιο) 9 ΟΙΙΝΕΤΤΙ ΗΕι- 
ΙΑ5 ΑΕ, Α. Συγγρού 26. 17872 9099843 9090869 9-0ο6/29 ΒΑΙΝΒΟΥΗ, 
Ι Ηλία Ηλιού 15, Φ012490-93, (Αρριε) 9 8ΕΙ.ΟΟΝ ΕΠΕ, Πποκρότους 35, 
Ελληνικό, 9910950, 9900935 (Οὐ νο! -Ρτούσςί ΡΟ1) 


[τ ΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΡΗΙΝΤΕΒΣ 


. ΑΌΥΑΝΟΕΟ ΤΕΟΗΝΟΙΟΘΥ ΦΥΦΤΕΜΡ (ΑΤ8]), Πλουτόρ- 
[πο Τ21969έΜήανοοκπανη Τη) 8 ΑΜΥ ΟΟΜΡΙ/ΤΕΡΘ, λοληνού 
(051. 11471.ΦΜδὰ θΑΚΦ (Οµσνὴ 9 ΡΑΤΑΟΝΦΤ 6.Α., Μεσγεων 
'408 ἃ Αρκοδιου 2. 6629908, 6617846 (Ορηἱυοηίςς) 8 εος πα Ερμου ἃ 
| Φωκίωνος Β, 105 63, 1229428, 1253849, 210020 (εριου) 9 ΕΙΕΟΤΑΟ- 
πη Ακτὴ θεµστοκλέους 12. 185 36 Πειραιώς, 4511087 (Φείκοςλα) 
ΓΙΝΕΟΩΕΦΤ Συγγρού 7. ΗΤ4ΔΦ028Β (δα) δεκοώ) Φ ΙΦΟΝΑ.Ε., 
Γ Αἴήπα 08/10, Λ. Κηφισίας 32. θΕΜΤΟΙ, θ8Μ2589 (8εια1ε) 9 ΝΤΑΚΟΣ ΛΕ, 
' τοίμη 29, 8841411 -13 (Βιο!οὴ 8 Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ, Ελ Βενιζέλου 164. 
[κ2λθου 9540/09 (Αόπιο) 9 ΙΝΙΤΕΟΗ, ΛΑ. Συγγρού 255. 17122 9190622. 
3 (ΝΕΟ) 


Ι ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΜΟΝΙΤΟΒΣ 


ΦΑΜΥ ΟΟΜΡυΤΕΒΘ, Αακληπιού 151, 117 41 θά4Α283, 624021 (86/Υο) 
μ ΕΟΡ ΑΕ., Ερμού ἃ Φωκωνος 8, 105 63, 4225428, 3253839, 210000 (Ταχ- 
".καρ, ΕΙΖΟ) 9 ΗΑΝΤΑΒΕΧ ΗΕΙΙ ΑΔ, Πποκρότους 35Γλυφόδα 9910960 

Μαπίκοχ) 8 Ι5ΟΝ ΑΕ., Αἰήπα Οδηίες, Λ. Κηφισίας 32. 6834701, 82589 
ή 9 Μιοβο-τεὂ, Γ΄ Σεπτεμβρίου 50, 8835115.7 (70) 9 ΝΙ- 
ΓΤΡΑΤΑ ΑΕΒΕ, Άικρωφ 9 ὁ Μόρηη, «226290 (54ηΥΟ) 


ΙΓ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΦΟΕΤΜΑΒΕ 


ᾗ Αιι. ΦΕΒΥΙΟΕΦ ἱΤ0, κ. Μεσιεων ἀπ 66202) 6017 (υ5 
οι) 9 ΟΟΜΡΗΤΕΗ ΜΑΒΗΚΕΤ, Σολωμού 28. 3611305 00βεἱ1) 8 
ΙΒΕΕΚ 5ΟΕΤΗΑΒΕ, Πρηκηπονήσων 28. 643759, «319029 (ΕΙΤε. 
ΡΙΑΥΕΗΣ) 9 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ἔτουρνθρο 2178. Ίος ὀροφος 19862, 36120. 
Μπότοση 5, 10883 3910078 (ΒΟΒΙΑΝΟ) 8 Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Ηρακλέους 58. 
Καλλιθέα, 9567448 (ΖΒεψο) ΜΗ ΤΙΙ06 ΟΕ, Ικονίου 75. Ν. Σμύρνη, 
40672 9 ΟΓΕΑΝ ΗΕΙΙ.ΑΦ, Ελοσούνος 3, Λαμα (0231) 33399. 38800 
[μµλσινε, ΟΟΕΑΝ) 9 ΡΙΜ ΦΟΕΤΝΑΗΕ ΕΠΕ, Ζωοδόχου Πηγής 48. 
΄4Ρ08487. 3512077 9 ΤΗΟΜΑΦ 80 ΕΤ, Στουρνάρα ἃ Τσυμαδού 4, 3615362 


ΦΟΕΤΜΗΑΒΕ ΗΟυςες 


| 0 ΑΙΒΑΚΦΟΕΤ, Κωνσταντπνουπόλεως 30. Ν. Σμύρνη, 9323456 (5ρθείτυπ) 
Ι 9 ΑΟΤΙΟΝ 6ΒΟυΡ ΙΤ0, εἰ Βεηζελου 55. 908109 Α.ος 
Γ8Φ0ΟΕΤ, Ἀροκλεου Α. Χολόνόρ, ΜΟΔΑ (Απιναό τοὔκων) 8 ΑΜΣΦΤΗΑΌ 
- 0108, Ηπείρου 6. Μουσείο, β23δά44 (Απιεασ) 9 ΟΒΜ δ4/128-ΑΜΙ- 
Ὁ 6Α, Ροδιά 1.121 Ἡ. Περστέρι 5795762 (Οοπιπιούσια Απιρς 9ο νε) 8 ο0φ. 
ΞΜΟΝ ΦΟΕΤΝΑΒΕ, Νεσόλους 1 Ν Φλοδέλφεια 2510788 (5ρθείυπ] 8 
ΓΙΝΤΕΗΦΟΕΤΜΑΒΕ, Μκοπόλευς θ62467/199/Α19 ΝΟΒ/ΑΟΕ, 
Ὅτ Α Συγγρού ἀθ-ἐ2, 9595112 95451349 ΠΛΗΡ. Ἠ ΕΠΕ, Α Συγγρού 
τ14 9 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΟΕ, Έλληνος Σιραπώτη 33. 284 61, Πάτρα (081) 
{440528 (Απιικό) 9 ΤΕΟΗΝΟΦΟΕΤ, Τζωρτζ 34  Στουρνόρα, 3624986 
- Αποιαό) 8 ΤΕΧΝΟΧΡΟΝΟΣ, πυιροως θδ. 68 Πότρα, (061) 274025 (Απι- 
[ Ἠαο) 9 ΥΠΥΤ ΣΠΕ, Πλαπεα Αγορᾶς 14, 1ος ὄροφος, Χαλκίδα, 341 00 (0221) 
ιο) ὑΝΙΒΒΑΙΝ, Μπουσιου 2 Πε. Ἄρεως, θ46195. 64609! (ΑΙΑ/5ΤΙ 
το γΕΝυ5 ΟΟΜΡΗΤΕΒ ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝΡ, Τα Ίρκουπη !7. 
| 3815426 (Οοπιπιοόοιε 644128. Απίρα) 


«ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 


«ΑΟΤΙΟΝΟΒΟυΡΙΤΟ, Ελ Βενιζέλου 59. 3986107-548 ΑΚΜΗ, Γ΄ 
Ὁ Σσππεμβριου Δ Σολωμού δ8. 5231557 8 ΑΛΦΑ, Σολωμού 13-15. 30351228 
Α5ΟΙ 6ΟΜΡύΤΕΗΒ Φτύριες, Αθηνός 3 δ Παπαγόννη, Ελευσινα 
| 6ι6279 Φ ΒΑΦΙΟΑ, Δημοσθένους 3, Καλλιθέα 9960403 9 ΒΙ)Ι., λ 
Συγγρού «ὰ. 9990: 005 ΟΟΝΦΤΑΝΤΙΝΟυ ΟΟΜΡύΤΕΒ 
|. ΦΤΟ0ΙΕ6, κηφσος 12ὲ Χωονόρι 622152 θΜ2ιε9 ΟΕΟΟ5 ΕΟΟ- 
ΦΕΤ ΑΕ, Ελ Βενιζέλου (Θησέες) 46. 9550509 ΟΙΤΥ 6ΟΙ1ΕΘΕ ΟΕ 
.ΑΤΗΕΝΕ, κηφσιος 100 60306138 ΟΟΝΜΡύΤΕΒ ΙΝΣΤΙΤύΤ ΕΠΕ, 
᾿Ερυθρας 1 ὃ Π. Τσαλδάρη 12/ 34. Περιστέρι 5135109 9 ΟΟΜΡΗΤΕΗ 
| ΜΙΝΌ, Α Πσιόγου 108. Ζωγρόφου, 15176558 ΟΟΝΤΗΟΙ. 0ΑΤΑ, 
Συγγρού 137. 9510811, 9991111 910779 9 ΏΑΤΑΟΟΜ, Β Κων/νου 50. 
|. Ἄορωος, « 1Ι72 «39900 8 ΌΑΤΑ ΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΙΟΝΦ ἘΠΕ, 


η) ΟΡΑΣ 


Ἀριστοτέλους 42. 152 32, Χολαιδρι θ816694. 6925861 9 ΌΑΤΑ ΒΑΝΚ, 
Ἠπείρου 60 δ. Ακακων, 8838955. 887090 9 ΔΕΛΤΑ, Ηπερου 3. Μουσείο 
3225983. 8220083 9 ΔΟΞΙΑΔΗ, Δημοκρίτου ἃ Στροτ/κουι Συνδεονου 24 
36391129 ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λ. Κεφισος ἆ Παρνασσού 2. ΒΟΕΦΦΟ0. Κοποδστριου 28. 
χμσ0φ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ, Μουρους; 
34. 7226281 72280159 ΕΣΟΕ ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ, Βερονζέρου ως 
36104549 ΕΧΡΒΕΦ5 ΦΥΦΤΕΜ, Βερονζέρου Ἱ  3Ρ42810 ΑΔη- 
να, Καραΐσκου 38, 4172454. Γεφος 005, η 
θεοσαλονκη 8 ΙΝΚΕΥ, Πρωτοπαππό ἀδ. Αν 
50ΟΕΤ, Φιλαρέτου 86. 3987330, 8586661 Καλλόεα 
ΡΗΤΕΒ 6ΕΝΤΕΑΒ, Νοταρο 8 3227 3816957 9 ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ, Τολω- 
μου 54, 3645114 8 ΚΕΠΑ, Ακοδημος ὃ Μουροκορδάτου 1-3. 3600668. 
3ριο»όθ9 ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ, Ευµ Μπενοκη 59. 1612101 9 ΚΟΡΕΛΚΟ, 
Ακοζημας 86 - Κωλέττη 11 3604 ΦΙΟΝΟΟΝ ΟΟΝΡύΤΕΗ ΟΙ.- 
ΙΕΩΕ, Λοσκορόου 99. Καλλιθέα, 17678 4598530 95881159 ΜΑΝΟΙ Α5 
6ΟΜΡΗΤΕΒ 0ΕΝΤΕΒ, Ποπισων ὃ Στουρτόρο 25, 5249044-58 ΝΟΒ 
Αόναποεά Οοπιρυῖε; Εόυσαίίοη, Α. Συγγρου «0-12. 4995112 
Φε9ς13µ9 ΝΙΧΟΟΒΕ, Λ Συγγρού 481 - ἵ 
6Α ΜΙΟΒΟΦΥΦΤΕΙΗΦ,, Αμφαρτς ο. 
ΡΟΣ, Ακοδημιος 52 16:3356. 36128759 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ. 
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Φωκ Νέγρη ἃ Ζακύνθου 3, Κυψέλη, 835811 9 ΦΑΒΑΦΟ- 
ΤΑ, Ζωναρό 10. Ποναθήναα, Λ. Αλεξόνόρας, 8420998 δά212549 ΦΟΤΗ- 
ΕΑΒΤΕΗΝ 60 ΕΘΕ, Αμερικής ὅ Βαλοωρίτου 18. 3849405 


πμ ᾿ἃ᾿͵μα 


, ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ:1 Σεργίου Πατριάρχου 4. 11472 3624947 3609902 9 ΚΛΕΙ- 
ΔΑΡΙΘΜΟΣ, Ἱτουρνόρο 278. Ίος όροφος. 106 Ίρθεα, Μπότοση 5 
19982.3619769 ΜΑΜΟΥΘ ΟΟΝΙΧ, Γεννοδιου 2 3625054 - 36050558 
---γα ἁακώρίο [μομου 3. 10882. δη .9Φ πας. 


θιοο/ νκη 


-"ΟΟΜΡύΤΕΗ 9ΗΟΡ8 Ε 


ϱ Α-ΤΤ, Βελεσηνου 13. 6919991 8 Α 10, Φορµωνος 101 Πογκρόπι 7640342 
«6ΗΡΙΦΑΒΟ ΦΗΟΡ, ΑΛ. Συγρού 131, 4920590 901199 Α00ς, 
Ἠρωκλείου Β, Χαλάνδρι, 694056 9 ΑΘΗΝΑΙΚΗ 6ΟΜΡύΤΕΒΙΑΝΟ, 
στη” 328, Ἁγ. Παρασκευή 6529609. 652133 9 ΑΛΕΚΤΩΡΙΔΗΣ 
ΝΟΣ, Ιοιωβδου 6-8 Α. Πστήσα 1289538 ΑΝΟΌΕ, Στουρνάρα 36 
πε ..... ος όροφος. 22516248 ΑΜΦΤΗΑΌ οιύ8, Ἠπεφου δ. 
Μουσείο, θ3διω 9 Α9ΟΙ ΟΟΜΡΗΤΕΒΡ, Αθηνὰς 3 Ελευσίνα, 13200. 
6644279 9 ΑΘΡΕ(ΟΟ, Στουρνόρο «4, 5224554, 5229867 9 ΑΤΙΑΝΤΙ- 
Φ0ΕΤ, Ποσύγλου 2. 14234 Ν Ἰωνα 271371 2798463 ΦΒΑΦΙΟΑ ΟΟΜ- 
ΡΗΤΕΒ ΦΗΟΡ, Δημοσθένους 3: Καλλθέα 35680823 9 ΒΙΤ νγο 
ΡΗΤΕΗ 9ΗΟΡ, χαµοντά 34, Χαλάνδρι 6821424 9 ΒΟΒΑ ΛΕ, 
Ἰωάννου 82, Αγ Παρασκευή 6397365 - ϐ79ε4εε 9 ΟΑΤ οονρύτεῃς, 
Ἱπποκρότους 57.643049 (Οἱ 1 ΟΦΕΙ)Μ, 8ος Γεωργουβ΄ 8' ἃ Δουσμό- 
Υη Γλυφόδο ΟΟΜΡ 27, Χρυσοίπου 27, Αγ. ωάννης. Λεωφ. Βουλιαγμένης. 
9002905 9 οΟΝΡΕΝΟΙυΜ ΟΟΜΡύΤΕΡΡ, Νίκης 28, 228931 - 
βλωμθφ ΟΟΜΡΗΤΕΕ, Τζαβέλλα 60. Πειραάς, 411676 - Νκομάχου 47 ὅ 
Εθνάρχου Μακαρίου 21, Ηλιούπολη 8 ΟΟΜΡΙ)ΤΕΒ ΟΕΝΤΕΒ, Γλοστήρο 
Τ8 Ν Σμύρνη 475109 ΟΟΜΡΙΙΤΕΒ ΟΙΤΥ, Καλιρόης 14 9594 
ΟΟΜΡύΤΕΒ ΗΑΙΙ, Εἰευβ Βεηζέλου 35. Ν.ωνα 21512949 0ΟΜ- 
ΡΗΤΕΒ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, θησέως 140, 99260149 οΟΝΡύΤΕΒ ΝΜΑ- 
16, Κωλέτη 11 δ Εμμ Μπενάκη, 38145719 ΟΟΝΡύΤΕΗ ΜΑΒΚΕΊ, 
Σολωμού 26, 3611905 9 ΟΟΜΡΙΗΤΕΒ ΡΟΝΕΑ, Πὰ. Αγ. Δημητρίου 4. 
Αμπελόκηποι 84294979 ΟΟΜΡΙ)ΤΕΒ ΦΗΟΡ ΕΝΑ, Κυπρων Αγωηστῶν 
13, Αργυρούπολη, 99902 9 ΟΟΝΡυΤΕΗ 5τυὈιο ΑΡΡΙΙΟΑΤΙ- 
0Ν5, Πραξτέλους 5. Π Φάληρο, 175 83.9841519Φ Ο09ΜΟ5 ΟΟΝ- 
ΡΙΙΤΕΒΣ, δαβόνη «9 9519515 996718. 17872 Καλλθέα 8 ΏΑΤΑ ΟΑ- 
ΑΕ, Ομ ρου 7 Α.9ΑΦ78 Ν Σωύρνιθ ΏΑΤΑ ΜΑΝΑΘΕΜΕΝΤ, Στουρό- 
ρᾳ21 Αθήνα, 3635200 -Βασ Κωνστανήνου 89 ἃ Αφεντούλη 2. Πειραιάς, 4517788. 
«6320029 ΏΑΤΑ ΦΗΟΡ, Πλότωνος 7. Εμπορικό Κέντρο ΡΙΑΤΟΝΡΙΑΖΑ. 
Χολόνδρι 692643 9 ΠΑΤΑΤΗΟΝΙΟΦ, Λ Παπόγου 14 Ζωγρόφου. 
7157855, ΤΊΟΕ7!6 9 ΔΙΚΤΥΟ, Φορμωνος 2. Παγκράτι 72486: 9 ΌΡΙ. 
ΟΟΜΡύΤΕΗ ΦΗΟΡ, Γερσήου «4, Αθήνα, 5240986 9 ΔΥΝΑΜΚΟ 
ΕΠ.Ε., Τοστος1.Μ9114549 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΑΝΗ 6ΟΜΡύΤΕΒΡ, 
Στουρνάρα 29, 105 82.36457258 ΕΝΑ 6ΟΜΡύΤΕΗς Κύπρου 77, Αργυρού- 
πολη, 9433002 9 ΕΝΙΑΟ ΟΟΜΡΙΤΕΒΦ γιου Συντόγµατος Πεζικού, 
Περοᾶς, 6124749 ΕΗΤΟΒΕ ΟΟΜΡυΤΕΒ5 ΑΝΟ ΤΗΙΝΑΒ. Λ 
Μαοββη 17, 201393 9 ΟΒΙΕΕΙΝ 6ΟΜΡΟΤΕΗΣ ἆ ΕΙΕΟΤΗΟ: 
Νίο», Μπότση 2. 3ΡΙΕΟΗ5ΦΟΤΕΙΕΟΤΗΟΝΙΟ5 Ο.Ε., Παπησων 51. 
«3901989 ΗΟΜΕ ΟΟΜΡΤΕΒΡ, Πονεπστηµου 4] ΣΤΟΑ ΝΚΟΛΟΥ. 
δη. 22Η - 2.59 9 ΗΧΟΘΕΑΜΑ, Αι. Δημητρίου 20. Φ7ΙΦΕ7Ε 9 
ΙΝΟΑΡ, Σωτήρος 12.Πειραάς, 41700308 ΙΝΕΟΠΑΙΔΕΙΑ, Αμφαρόου δ. 
1942, Κολωνός, 5142452 9 ΙΝΕΟΡΙΑΝ ΟΟΝΡυΤΕΒ ΦΤΟΗΕ, 
οδίου 1032711 Φ ΙΝΤΕΒΕΑΟΕ 6ΟΜΡΟΤΕΒ 9ΗΟΡ, Ταγέτου 
πλ. Κολάτσου, 22302 9 ΙΝΤΕΗΞΦΟΕΤΗΛΗΒΕ, Νκοπόλεως 30. 
8ε2άς77 9 ΚΕΥΤΕΚ, Κωλέττη 9-11. 108 81, 36480, 3604598 9 ΚΥΒΟΣ 
ΟΟΜΡύΤΕΒΡ, Ισυρδη 20. 902549 6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ 
ΑΕΒΕ, Αόλου ἆ Λυκούργου Αθήνα 8 ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ Κ., Ελ ΒενζέλουΣ: 


ἃ Ευστοθιώδη, Αργυρούπολη 96100357 9 [.]8, Μάχης Αναλότου 5], 9014290 Ν. 
Κόσμος 8 «ΛΥΣΕΙΣ» ΟΟΜΡΟΤΕΒ, ΙΟΝΙΑ ΟΕΝΤΕΒ, Ηρακλείου 
299 2ος ὀροφος, 28751 9 ΜΑΟΩΝΕΤ ΟΟΜΡυΤΕΒΒ, κηφσος 298. 
1562 9086608. Α012µ 9 ΜΒ ΟΟΜΡΟΤΕΒ, Γρεβενόν Το Νίκας, 
«9216009 ΜΕΟΑΡΟΙΙ5 ΟΟΜΡΟΤΕΒΡ, Ανδρούτσου 196-168 Πει- 

ραώς, 41767438 ΜΕΛΛΟΝ ΟΟΝΜΡύΤΕΒ. ΦΗΟΡ, Όδης Μαρπου 11 8 

Ν. Παρίτση 86. Ν. Ψυχικό 6174202 9 ΜΙΟΒΟΌ, Όθωνος 98, 0β66Η7 9 
ΜΙΟΒΟ ΟΟΒΝΕΒ, Μηρλακοπούλου 206. 7705795 8 ΜΙΟΒΟ-ΚΙΝΗ- 
ΣΗ, φκρότους 23. Πογκρόπ 7916661 9 ΜΙΟΒΟ 9ΤΕΡ, | Αραπόκη 56. 
καλλβέα 906322 9 ΜΙΟΒΟ ΜΑΒΚΕΤ, Μπουµπουλνας ἐ Αλκβώδόυ, 
«12369ά. «122937 Πεφοός 9 ΜΙΟΒΟΝΕΤ, Χαλανδρίου 15. Μελίοσα, 
β042342, 8046800 9 ΜΙΟΒΟ ΕΡΓ. ΑΣΤΗΡΙΟ, 6217918 9 ΜΙΟΒΟ- 
ΒΒΑΙΝ, Ιτουρνόρα 45. 360713 9 ΜΙΟΒΟΒΥΤΕΣ, Στουρνάρα 16. 
462µ979 ΜΙΟΒΟΙΑΝΟ, Αλκβιόδου 87, Πειραιάς, 4118736. Στουρνάρα ἃ 
Μπόγαση 14, 10682. Αθήνα, 3625142 9 ΜΙΟΒΟΡΟΙΙ5, Σπουρνάρο 3 
4843157 9 ΜΙΟΒΟΡΟΙΙ5, Παποδαμόντη 10. Κηφισά θ0β5499 9 ΜΙς- 
ΒΟΤΕΕ, Γ΄ Σεππεμβρου 50, Αθήνα 19434 βΑΑ5115:79 ΜΙΟΒΟΤΕΕ, 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Κηφοας 228. 14562. 8014199 9 ΜΙΟΒΟ ἃ ΜΑΝΙΑ, 
Παπησων 205. 8624119 9 ΜΙΟΒΟΜΑΑ, Ακτή Μιοούλη 13, Πειραιώς, 
19905. «051ή5 9 ΜΙΟΒΟ ΦΤΟΒΕ, Ελ Βενιζέλου 24, ΑΝ. Σμύρνη, 
4340672 9 ΜΙΝΙΟΝ, Βερονζέρου 17 5 Παπησίων, 5238901 9 ΜΝΗΜΗ, 
Καποδστρου 25 8 Πατησίων 33511. ΤΙ Φ ΜΟΙ ΤΙΟΟΜΡύΤΕΒΡ, 
πποκράτους 52-54. 3Ρ077ΤΟΦ ΜΙ)Ι.ΤΙΤΕΕ, Ικονίου 10.ΑΥ Παντελεήμονος 
Αχαρνών 8β2β020 8 ΜΑ. ΟΟΜΡΟΤΕΒ, Σπετοοπούλας 13 8 Κυψέλης 5]. 
4825402 8 ΟΑ89Ι5 6ΟΜΡΗΤΕΒΡ, Μόρη 1 ὁ Παπισων, 52215912 8 
ΟΜΕΘΑ ΜΙΟΒΟ 9ΥΦΤΕΜΡ, Αμφορίπις 134 9818059 ΟΝΙ ΙΝΕ 
6ΟΜΡυΤΕΒ ΟΕΝΤΕΑΒ, φλοδελφείας 22. Αχαρναί 240914 9 ΡΑΝ- 
ΦΥΦΤΕΜΒ, Α. Συγγρού 314-316.4589026 9 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
Π. Μελό 3. Αγ. ἰ Ρέντης, «812591, 481096 9 ΠΛΑΙΣΙΟ, Στουρνάρο 24, 
Πολυτεχνείο 3844001 -« ΡΙ.Ο7Τ Ί, Ακοδημος ἃ θεµιστοκλέους, 3631845 8 
ΡΙΟΤ 21, Σολωμού και Σουλτόνη 16.3540541 ΦΡΙ. 09 ΟΟΜΡυΤΕΒΡ, 
Στουρνόρα 2139085359 ΡΙ 05 ΟΟΜΡΟΤΕΒ ΦΗΟΡ, Περκλέους 18, 
Μαρούσι 9086513 9 ΒΙΙΝ ΟΟΜΡΟΤΕΒ ΦΗΟΡ, Αα; Παρασκευής 55, 
Χαλάνδρι θΑΜ598.8451117Φ ΒΟΜ ΨΗΦΙΑΚΗ, Σουλτόνη 184 Στουρνάρα, 

4606059 ΦΡΑΟΕ 6ΟΜΡυΤΕΒ ΕΠΕ, Βείκου δΊ, Γαλάτοι 29154369 
ΤΕΟΗΝΟΙΑΝΟ, Αλοβόδου 113. Περαάς, 4131372 9 ΤΕΟΝΙΟΑ 
Ο6ΟΜΡΗΟΤΕΒΡ, Εἰ Βεζέλου ᾱ Αλατούτων 1. 2175354149 ΤΗΕ ΟΟΝ- 
ΡύΤΕΗ μούρε, Εθν. Ανηστάσεως Α Μεσολογγίου 10. 12141 Περιστέρ, 
ΤΗΕ 6ΟΜΡΙΙΤΕΗ 5ΗΟΡ, Ππουρνόρο «7. 36035 9 ΤΗΕ ΜΙ6- 
ΒΟ ΕΟΒΟΜ, Π Ράλλη 62, Νκας 46/1 9 ΨΙΤΙΜΑΤΕ 0ΟΝ- 
ΡΗΤΕΒ ΦΗΟΡ, Σωκρότους 79-81, 5277819. 5217184. 


.. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 


9 ΑΝΟΟ, ην Γούναρη «2 278189 (Οοπυποόονε, Περφερεακὴ 8 ΑΡΠΙΡΙΑ- 
ΔΗΣ Α. ευδοκου 7 479 Γ. ΚΕΝΤΡΟΥ, Ν Εγνσήα3!7 306766, 319279 
5 0Υ0ἱ08, ΜΙΟΒΟΦΥΦΤΕΜΒ, ἁγγελάκη 19. 279574, 208957 Όοπ- 
πποόοια, Απιγθά, Όος0 Βδάϊο 9)4ςΚ) 8. ᾿ΠΑΤΑΦΤΑΤΙΟΝ, κανοκόσι 14, 
«0362εΦ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Πομώτου | 21 4Μ2 Ανν Οἴνε) 
ϱ ΕΛΚΑΤ, Βοο Γεωρήου 12. 68! (ΑΙ5η) 9 ΕΙΤΕ, Δ Γούναρη 48. 
221106. Αλεξ, Ἰβώλου 21, 278517 9 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Εγνσήος 65, 21005 
(Νονθιδίη, Απιιικό, Μυλήεςὴ, ϱεου) Φ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, Θεοχ. Χαρίση 51, 
Ε9587 (διωοίώς, Αππζζιά, Οοπιπσόοτο, ΑΙ) ΘΕΝΕΒΑΙ. 9Υ9- 
ΤΕΜΟΒ, Εθν. Αμύνης 3. 235134, 2954382 (νοείοι. Φίποἰδίς, Οοπηποσοτθ, ΑΠ” 
αυνό, Εροοη) 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Μαρο- 
θύνος 8, 69435 Πτοθεροποητές τόσης) 8 ΙΝΕΟ 2008, Πατρών 3. 84874 9 
ΙΝΕΟΥΙΦΙΟΝ, Αλεξανδρείας 79, 468.2 8 ΙΝΡΙ)Τ, θεριοπιλών  (ΑΙΔή. 
Απονζιώ, Ανολώσφα 9 ΚΑΝΕΛΗΣ ἃ ΣΙΑ Αγγελόκη 1296101 9 ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Δοκητηρίου 36.268.095. Δ Γούναρη 58,2140228 8 Αγγελά- 
τη 31, 299095 8 ΚΙΦ-ΊΝΑΒΕ, Β. Ὄλγας 93. 67661. 9ρρείυπ. Απινας, 
0οππιοσο:ε) 9 ΛΑΣΚΑΡΗΣ Ν., ε2390Ἠ 9 Ι.Ο00ΙΟΑ, 
Δσγόρο 35 ὃ Κονσαις, 19009 ΜΙΟΒΟΗΕΙΙΑ5, Κων/λεως 88, 865741 
(ΝΕΟΙΦΜΙΟΒΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, Κονσµόη 1 954Μ62/Αίως, Όοπιπιο- 
60:8. Περιφερειακά Ἠαιόναιϱ) 8 ΜΙΟ:ΟΜ, Γ. Πατρών Γερμανού ἑ!, 272721 
ϱ ΜΡ5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ Πολυτεχνείου 47, 
940245, 539988 (5ποαίς, Ερ9οη͵ 880. Οοπιπιοόο!ε, ΙΒΜ ρ0 Αρήζοί 8 ΝΕΥΗ 
[0616, Ταµσὶ 3 5397090. 531743 (Απιίικα, δική 8 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜ- 
ΜΑ, Ἔδοσον ὁ 81 Αδ]4 (Αἰδ. Οοποόσε, Απιίιος) ΠΟΛΥΤΟΠΟ,χωκῦ- 
ης 0-42. 837084 (ΑΙΔή, Απιφίια, Οοπιπιοόο:ο, ββλα, ὑσάτες) ΦΠΡΟΕ- 
ΚΤΑΣΗ, Προύσις 29 «29157 8 ΠΡΟΣΗΜΟ, Μαλακοπής | ἃ Παιόφη 139. 
427109 9 ΦΗΑΕΤ ΑΕΒΕ, Ν Ζέρβα 10, δ68130, 812510 9 ΦΟΕΤ- 
ΘΙΡΡΟΒΤ, Τομπάζη 2) Μ46074/ΑΙκή) 8 ΦΟΕΤΦΟΝῦ, Ν« δυό 11. 
7384469 ΦΡΑΒΒΟΥΗ, ωύεκονήσου 22349616 9 ΣΥΝ-ΠΛΗΝ, αγ Τοφος 
4.Θεο/νκη, 290790 8 ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ, Ε9, Αμίνης 18. 264446 (Αρή- 
ο0ἱ 580γο, Οοπιπιοόοτθ, Όναφοη, ὀρθείτυπι, Οής Αἴππιος, εκτ 51/9 ΦΩ- 
ΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Στρ. Μακρυγιόννη 10. 237285 (Απιειταό, Τ41- 


όοη, 9ΙΦ/. 


΄ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 


ο ββς, Αριστοτέλους 5 299232 «21919! . ὈΑΤΑΦΤΑΤΙΟΝ, Καροκόαι 


| ων αυ μ..... 
ΚΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, Μορο- 
Ἡ-- : γώρπη 3, 25304 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Π.Ε., Τανάρη 11, 
0 Λ ΗΓΟΣ ΓΟΡΑΣ 081-283051, Ηράκλειο Κρήτης 9 ΡΙ.ΟΤ 3, Καρδιοήσσης 44, Αγ. Παροσκευή 9 
ΕΠΙ ! | ΧΑΤΖΑΚΗΣ, ἵμρης 25 29029 


ΡΙΡΑΟΤΑ, Εγνσήας 53.244471 9 ΕΚΕΣ-ΡΙΘΙΕΒ, Τομ. 
σι] 0212211 ΦΕ Δωδεκανήσου 108. 542811 Φ 4Ρ8, Εγνσίας 74, 

29054439 ΗΑΙΙ. ΟΟΜΡΗΤΕΒ, λησου δ Εμι Παπά 24131ΕΦΙΟΒ8, Ν. 
πονφώημ ΙΠΗΙΦ 00, Λῴιονλωόαι χαφ ΕΣ ων. 
σου 28, 548100 Φ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δωδεκανήσου 25. 
4419578 ΚΕΜΟΣ, Λέοιπος Σοφού 2.514138Φ {ΙΝΕ (ΡΒΕΡΑΒΑΤΙ- 
Ὃ να ιρως 
247119 Διαγόρα 35 ὃ Κοήπσης, 9143008 οαις 
Τοιμοκή 3, 540100, 501749 9 ΝΟΒΤΗ Οἱ ΕΘΕ, Μωρό ἅ 
2447278 ΝΟΒΤΗ ΏΑΤΑ, Μοναστηρίου 11:540421 9 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 
Μοναστηρίου 14, 517369 9 ΠΥΡ. Μαυροκορδάτου 38, 8271808 ΣΑΡ- 
ΡΗ, Παύλου Μελά 18,274228 4. ΙΤΑΙΙΑΝΑ, Δωδεκανήσου 25. 
1720 9 ΦΙΙΙΟΟΝ, Δωδεκοηήσου 1 /6077 9 ΤΙΤ, Αριστοτέλους 28, 
243900 9 ΤΕΑΚΑΛΟΥ, Καρόλου Μπιλ 35, 2766 9 ΦΑΡΟΣ, Αγ Σοφίας 
31, 280216 9 ΧΑΤΖΗ, Α!. Σοφίας 39. 268898. 


. ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ 


ΑΓΡΙΝΙΟ 
9 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΙΝΕΦΤ, ῃ Δημοφσήος 1.234 ΟΟΜΡΟΤΕΒ 
ϱΟΕΝΤΑΒΕ, Ηλο Ηλιού 5. ος ὀροίφος ΡΑΤΑΙ.Ο6Ι6 Α. ΜΠΑΡΔΑ- 
ΚΗΣ, Τουλδόρη «2 9 01 ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ, Π. Παναγοπούλου, 


Σωνηρῥόν, 29244 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 


ΦΑΙΕΧΑΝΟΛΟυΡΟΙΦ ΟΟΜΡΗΤΕΗ ΟΕΝΤΕΒ Αα πκίῶω 
ηλίδης, Μοσχονησίων 5, 25929 9 ΟΟΜΡΙΤΕΒ 8ΗΟΡ ΚΑΡΑΓΙΑΝ. 
ΝΑΚΗΣ, Βενιζέλου 59. 29681, 265199 ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ 


Ερήνης 28 055/)24004.212499 9ΤΙ)ΏΙΟ 2000, ΠΑΝΤΣΟΥΔΗΒ Γεωρῃ-- 


ου 290, 29460 
ΑΡΓΟΣ 


9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Μ. Αλεζόιόρου 35. 42208 9 
ΦΥΤΕΕ, Κοραή 21, 21961. 


ΒΕΡΟΙΑ 


9 ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, Μηιροπόλεως 57, 21749 9 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
το. Μητροπόλεως 33 (0091) 28815 9 | ἃ 5 ΘΒΟΡ, Μολοιούση ϐ 331-645] 9 
ΚΕΝΤΡΟ νο ΜΧΑΜΟΓΡΑΦΣΗ ΔΕ: 


ΒΟΛΟΣ 


ὀεραοι δα πλ ἐΠκ9 9 ΟΟΜΡΙ/ΤΕΒ ΑΛΤ8, 


ΡΕΙΑΔΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΗ, ἑημητρώδος 249. 22054 
(Αρρίθ) Φ.ΘΥΦΤΕΜ Β. ΒΟΡΡΙΑΣ, Κωνσιαντό 140-142, 28402. 


ΓΡΕΒΕΝΑ 
ο ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΟΜΡΟΤΕΒΡ, Γ. Μπουσίου 18. 22131. 
ΔΡΑΜΑ 
9 ΔΡΑΜΑ ΟΟΜΡύΤΕΒ ΟΕΝΤΑΒΕ, κ Πωσολόηου 12259 ΙΝ- 


νὰ νε κ ὥς αῥωκωρνίτα- Αιώνα μμ 
, ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ Γ., Νικολάου Κολυβά 152, 22040, 22675. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 


3 6Ρ.Ν., Κωνονος« 8ι98 ΙΝΕΟΚΒΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, 
Τοακίρη 11, 08128325, Ηράκλειο Κρήτης 9 ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΤΣΟΥ- 


ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ϱ ΑΒΑΚΑΣ, Αρόπη 2 700798 ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΙ6- 
ΒΟΒΒΑΙΝ, 28ης Οκτωβρίου 46, 2031 411104 ΕΠΕ,Χ 
Τρικούπη 26, 34301 Φ ΟΟΜΡΟΤΕΒ ΦΥΦΤΕΜΕ Ο.Ε., Μον Ζέρβα 18. 
39800 9 ΡΒΟΟΒΑΝ | ΤΌ, Μ. Αγγέλου 7, (0851) 34401 ΤιΧ 122057 8 
ΤΗΕ ΟΙΦΡΙΑΥ, Μη, Αγγέλου 11. 42 


ΚΑΒΑΛΑ 
9 (ΑΝΑΙΑ ΟΟΝΡύΤΕΒ ΟΕΝΤΕΒ, Γαἱ Δημοκρατίας 43. 8342599 


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Ελ Βενιζέλου 38. 837550. 231876. (Απιιταά, Τουρ, 51/9 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, οντος 1, 222831 


ΚΑΛΑΜΑΤΑ 


ο... Λ. Σιδηροδρομικού Σ1οθμού 14, 24209 9 (ΟΝ- 
ΡύΤΕΗ ΜΙΝΟ, Αλσος ο ΘΕΜΟ ΟΟΜΡΗΤΕΒ σΕΝ- 
. Μπουλούκου 54, 91963. 


ΚΑΡΔΙΤΣΑ 


ο ΜΕΘΑΡΟΙΙ5 ΟΟΜΡΙΤΕΒ, κ Μονο 62.208 


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 


9 0ΟΜΡυΤΗΟΝ, Κολοκοίρωνη ε, 221158 ΜΙΟΒΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ- 
ολο Εκ Αλεξάνδρου κ. 251619 ΥΙΟΕΟ 608 ΜΙΟΒΟςΟΝ- 


λτερίβῆ 


5 6ΟΜΡύΤΕΒ ΙΙΡΕ, κρέσιας 6,360578 ΟΟΜΡΙ)ΤΕΒ ΦΥΦΤΕΜ, 


Μ. Αλεξάνδρου ὅ, 0351-2585: 9 ΙΝΕΟ ΒυΦΙΝΕΞΡ5 ΟΟΝΡύΤΕΗΣ 


Παν. Ταδόρη 2, 24900. 
ΚΕΡΚΥΡΑ 


9 60ΒΕὺ γΥΙΌΕΟ 6ΕΝΤΕΒ, Κοποδστρου 3, 360769 ΟΟΒΕυ 
ΟΟΜΡύΤΕΗ 6ΕΝΤΕΑΒ, Π. Ζοφεφοπούλου 12. (0681) 31782. 


ΚΙΑΤΟ 


9 ΜΙΟΒΟΡΟΙΙ5 ΚΙΑΤΟΥ, Αρστοτέλους 3220200. 24542 9 ΜΝΗ- 


ΜΗ ΟΟΜΡύΤΕΒΡ, Μεταρόρφωσης Σωτήρος 23, 24044. 
ΚΙΛΚΙΣ 


ϱΙ5ΟΟΝΜΕΕ Ε.Ε., σοπιρυίε Μηχανοργάνωση, Γαβρηλίδη 


θεοσαλονκης 32. 03Μ1-25316. 
ΚΟΖΑΝΗ 

9 6ΟΜΡύΤΕΒ ΗΟύΦΕ Ε.Α., Μοκεδονομόχων 11. 99149 ΟΟΜ. 
ΡυΤΕΒ ΟΛΙ. 0, κέρτοου. Τζόνουν 15.231 ΚΕΝΤΗΟ ΥΠΟΛΟ- 

ΓΙΣΤΩΝ ΒΟΙΟΥ, Πούλου Μελὰ 12, Νεάπολη Κοζόνης, (0488/231509 ΜΗ- 

ΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Δημοκραίας 21, 39938, 30133 (Απιφίίας, 
ΟΙνδήή Βυ, ΜυΝήεοΒ) 8 ΝΙΚΟΣ ΛΙΜΝΙΔΗΣ 6ΟΜΡυΤΕΒΦ Πονδω- 
ας 2, 29050. 


ΚΟΜΟΤΗΝΗ 


9 ΙΝΕΟ-ΘΡΑΚΗ Ο.Ε., νου 4, 27123 9 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Αποστόλου Σούτσου. 23, 0531-24913 9 ΜΗΧΑΝΟΡ- 
ΓΑΝΩΤΙΚΗ ἃ ΣΑ, ν.Ζωδου 58, 0541-3131 9 ΦΚΚ ΟΟΜΡυΤΕΒ 
ΦΥΦΤΕΜ, Μουρωνείος 2, 29136. 


ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
5 ΟΟΜΡυΡΙ ΑΝ, κολάτσου 24 0741-29060 8 ΜΙΟΒΟΡΟΙΙ8, θεοτο- 
κη Το 295089 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ, Θεοτόκη 26. 
ΚΩΣ 
9 Ο0ΜΡύΤΕΒΡ, 25ης Μορπου 21, 0242 22823. 


ο ει μα .-- 
5 6ΟΜΡΗΤΕΒ ΑΟΤΙΟΝ, Βύρωνος 6. 357 00. (0231) 35414, 21402 9 
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Κ., Κολοκοτρώνη 32, 32096 9 ΜΙΟΒΟΙΑΝΟ ζΕ- 
ΝΤΕΑ, ῥωινμμπμα 
ΛΑΣ, λωνδου 21, 20145 9 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ., Κολοκοτρώνη 32, 
39ᾳ6 9 ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, Αμαλίας 6, 31458. 

ΛΑΡΙΣΑ 
9 ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε., Λόµπρου Κατούνη 14,041 229689 (ΑΙα// 8 ΙΝΕΟ, 
Κουμουνδούρου 23, 41222. 2595957 9 ΦΤΕΡ, ΑΝ Μονδηλαρό 45, ρω ὁ 
6ΗΕΒΒΥ. --.. Μ. Αλεξάνδρου ᾱ Πατρόκλου 12, 221100 9 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Πωπονοστασου 70, 254021. 


ΛΕΙΒΑΔΙΑ 
9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΟΜΡΟΤΕΒΦ ΦΥΦΤΕΜ6, Πεοσντων Μάγων 
βῦ. 


- ΜΕΓΑΡΑ 
5 ΓΝΩΣΗ 6ΟΜΡύΤΕΒΡ, Γ Σχοινά 38, (0296) 23322 


| 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ] 
9 ΗΙ-ΕΙ ΕΙΕΟΤΗΟΝΙΟΦ-ΚΙΝΙΚΛΗΣ, Κουνουρώπι 17. 27487 8 
| 


ΝΑΟΥΣΑ 
9 ΛΑΦΑΡΑΣ ϐ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Κομήπι 4. 25458 
ΞΑΝΘΗ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, δοο Κωσονκυ 12010 8 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΕ. ΄ 
ΦΑΛΑΣ, Χονζησιαύρου 2, 26920. ] 
ΠΑΤΡΑ 


ο ΘΟΝΡῦΤΕΒ ΡΟΛΗΕ, Αι κάµο ας Ἴκω ο ΘΟΝΡΟΤΕΝ | 
ΡΗΑΟΤΙΟΑ ΕΠΕ, Μαῖννος «) ἃ ζωμι 279691 9Η. Κ. Μουρούζη 44,” 
«22247 (Δίκη, Απηιιοό, δροείτυπι, 58/Υο, ΟΗἱ1ος) Ὁ ΤΕΧΝΟΧΡΟΝΟΣ - 
ΕΟΝΡύΤΕΒ ΟΕ, Πατρέως 66-64. 2740059 ΜΙΟΒΟΤΕΕ, ΡήγοΦε-΄ 
ρφου 198  Κονάρη 56] 99: 9 ΟΝ ΙΝΕ ΦΥΦΤΕ 8, Κορίνθου - 


επιστημονικό τεχνικὸ λογικό, Γ Καρα- ᾿ 

μα. κ ραῤονλς ο, ο--αρορσκκνοκὸή ἡρικα-ἠ. 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

5 ΙΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, Όπσθεν Νομαρχίας. 037! - 2611. 


ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 


9 ΕΠΙΛΟΓΗ, 25ης Μαρήου 29, 26000 9 ΝΑΤΑΣΑ ΚΩΝ/ΝΙΔΟΥ - 
ΤΕΙΑΡΑ, Π Μελό «(0161 21001 9 ΜΙΟΒΟ ΟΟΝΡΗΤΕΗ ΦΗΟΡ, ν΄ 
Μελά ᾱ, 21001, 50200, Πτολεμαΐδα. 


ΠΥΡΓΟΣ 
᾿ « σρν ἡρωῤεο σον ΕΠΕ, θεµσιοκλέους 11, 27100. η 


ΡΕΘΥΜΝΟ 
9 Ε. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ - ΔΗΜΑ Ο.Ε, Καωπουρωη 128 4 Μορ 


ο) 217. 
ΡΟΔΟΣ 


9 Α.Μ. Λουϊζίδης, Βενετοκλέων 48, 35100. 236419 πηςπορσι 
Μη όλη Πετρδη 20.208 ΛΟΌΟΦ ΟΟΜΡυΤΕΗ ΟΕΝΤΕΒ, οἳ 
σού 8-10. 33488 9 ΞΕΝΑΚΗΣ Λ.Ε., Λίνδου 60, - 26507. 


ΣΑΜΟΣ 


3, αν. οὐ -υι« 


ΜΗ 


ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ, β4ΘΥ ἹΑΜΟΥ πο. 


ΣΕΡΡΕΣ 


5 ΟΟΜΡύΤΕΒ ΕΟΝ ΦΗΟΡ, ροβινέ 2. 24470 9 ΘΕΒΒΕΣ ϱΟΜ- 
ΡύΤΕΒΗ ΟΕΝΤΕΒ, ΠιΧρστοφόρου 9 ΓΡΗΓ. ΤΕΑΚΙΡΔΑΗΣ ἃ ΣΙΑ. ᾿ 
Ο.Ε., ᾱ Φλώρο 8. 


ΣΠΑΡΤΗ | 

κο ΝΡυΤΕΡΑΥΙΡΕΟ, Ἀρολον 4.9ΙςΦ Κ.ΨΥΧΟΓΙΟΣ ἃ | 
Ο.Ε., Λυκούργου 1468. (07431) 22557, 21904. | 
ΣΥΡΟΣ : 

9 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Α., Πμωουσοδας (9 00 (25) 22009 ΣΥΡΟΣ | 
ΟΟΜΡυΤΕΒ5 ΑΝ ΥΙΌΕΟ ΟΕΝΤΕΒ, Αιόνου 6 91-21208 
ΤΡΙΚΑΛΑ Ψ. 


ϱ ΜΕΘΑΡΟΜΕΗ ΟΟΜΡυΤΕΒΘ, αοηπού Απνιο.| 
Οοπιποόοιε, Τυήρ) Φ ΜΙΟΒΟΡΟΜΕΒ θΟΝΡύΤΕΛΕ ην: 9᾽ 
9 ΜΙΟΒΟ ΝΟΝΌΕΒ, Καραονόκη 96. ] 


ΦΛΩΡΙΝΑ 
ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., Μειορόβου 23, (0385) 25334. 


ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 6ΟΜΡυΤΕΒΦ ΑΝΌ ΦΕΒΥΙΟΕΡ, κρεζω- ΄ 
του 3,207849 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΟΜΡύΤΕΗ ΦΥ5ΤΕΜΒ, Πλ Αγορᾶς | 


14, Ίος όροφος, 83983. 
ΧΑΝΙΑ 


9 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΦΟΙ ΜΑΡΜΑΡΑΚΗ ΕΕ., πνης 

20960 73100 8 ΜΙΟΒΟΙ ΑΝ, Απικορόνου 23. 3100 0891 216 9 ] 

ΜΕΜΟ 6Ο0ΜΡυΤΕΒΒ, Τζονοκόκη 18, Χανό 9 ΥΙΌΕΟ ΟΟΜ-- 
Γ. Παπαδουλάκης, Σφακιανάκη ᾱ Ξανθουδίδου 10. 40339. 


ΧΙΟΣ ] 


9 0ΗΙ05 6ΟΜΡύΤΕΒΗ ΟΕΝΤΕΑΒ, Κέντρο Υπολοµστων Χίου ΕΠΕ. 
Γιούκου 4, 261186 0ΗΙ05 ΟΟΜΡυΤΕΒ 9ΗΟΡ, Β Γεωργίου 70, Ἡ 


Προκυµαα, 25100 (Μίαπρ. Έρφοη, Ῥοπνς οοπιρυ!θις). ε 


δν Αρη! ΓΕΑ 


απ έκθεση που ὁ .. 
επιχειρήσεις Σοβπιατο µε ΕπΟΥΥΗ 


Στις 18 Νοεμθ 


π είσοδος του κοιπού ελεύθε 


Έμποροι, επαγγελµατίες, θιοµήχανοι, 


βιοτέχνες, στελέχη επιχειρήσεων 


ΤΗΕ ΑΤΗΕΝΟ ΙΝΤΕΚΝΑΠΟΝΑΙ ΕΑΙΕ 


Ελάτε στη 


ΤΡΙΤΗ 15 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 186 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988 


στο ξενοδοχείο ΟΑΕΑΝΥΕΙ, 


Ἡ Έκθεση Θα είναι ένα πραγµατικό 9ΟΕΤΙΛΙΑΚΕ 
ΕΑΙΕ επαγγελματικού επιπέδου, αλλά και περιεΧο- 
µένου. Μια Διεθνής Έκθεση, όπου προσωπικότη- 
τες κύρουςθα παρουσιάσουν παράλληλατιςτελευ- 
ταίες εξελίξεις Καὶ Καϊνοτοµίες στο χώρο µέσα από 
Ημερίδες που θα αποτελέσουν τα αναμφισθήτητα 
γεγονότα της χρονιάς. 

Ἡ είσοδος στην Έκθεση Θα γίνεται µόνον µε προ- 
σκλήσεις που θα σταλούν σε επιλεγµένους επισκέ- 
πτες απότον Κόσμο των Τραπεζών, Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων τόσον του Ιδιωτικού, όσον καὶ του Δη- 
µόσιου Τομέα της Ελληνικής Οικονομίας. 


ν 1986 θα επιτραπεί 
ρίο ρα. 


έρτει κοττά γιά κοντά για πρώτη ΦΟΡ φορά, . 


λατίες πελατ πελάτες. 


ΕΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΡΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 


15 Νοεμθρίου: ώρα 14.0 Πληροφορική και Υγεία 
ώρα 17.490 0Α5Ε ΤΟΟΙΣ 


16 Νοεμθρίου: ώρα 10.30 Αυτοματισµός Γραφείου 
ώρα 19.90 ΟΙΜ(6ΑΌ -ΟΑΜ- 0ΑΕοθἰς) 
ώρα 17.90 ΒΑΝΚΙΝΕΑ 


17 Νοεμµθρίου: ώρα 10.90 ορ: -Τουρισμός 
ώρα 14.90 Εμπορικά - Λογιστικά 
ώρα 17.90 Πληροφορική στον Τύπο 

και Μέσα Ενημερώσεως 


18 Νοεμβρίου: ώρα 09.30 Επιμόρφωση των Στελε- 
χών στην Πληροφορική. 
Το κλειδί της επιτυχίας. 


ος αλα νο): τωτ ειδικώτ συτεδριακώτ συζητή- 
οµμιλήσουτ δι κας λα Ὃρμι 

- το κάθε συζητούµετο 

σεις από το Ἑλλητικό Ἱνστιτούτο Ὃ μας 

τηλ.: 7246647/8 - 7235545/6. 


Ἡ είσοδος στην Έκθεση θα επιτρέπεται µόνο µε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΠΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙ.ΕΕΛΕ) 


προσκλήσεις, θα τις ζητήσετε από τα γραφεία 


του ΕΠ - ΕΕΔΕ ἡ απὀ τη Γραμματεία της Ἓκθεσας Λεωφ. Βασιλ. Σε χρίας 27 106 74 ΑΘΗΝΑ 
πριν την είσοδο πλέφωνα 724 ὀ641/8, 723 ὁ940/ὁ 


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΩΝ 28, 114 74 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 6443.759, 64468.505, ΤΕΙ Εχ: 222700 ΕΙΜΙ ΗΒ, ΕΑΧ: (01) 6442412 


ΡΕΤΕΒ ΒΕΛΒΗΏΣΡΙΕΕΥ:5 ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΛΙ. ΕΟΟΤΒΛΙΗ: 


και κερδίστε µια αυθεντικἠ μπάλα ποδοσφαίρου, 
µετις υπογραφὲς ύλων τῶν διεθνών της Αγγλίας! 


ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ᾳΑΜΕΗΞΣ 


ια και το ἐπαθλο του διαγωνισμού 
εἶναι μία ποδοσφαιρική μπάλα, τι 
θα λέγατε να εξασκηθεῖτε λίγο στο 
ποδόσφαιρο; Πάρτελοιπὀν το Ρείετ 
εαΤά5ΙεΥ΄ς Ππίετπα(ίοπαἱ Εοοῖθα]ἱ 
και προσπαθήστε να αποδείξετε πὸσο καλοί εἷ- 
στε! Το παιχνίδι έχει πολύ καλά γραφικά και 
ἠχο. Σκοπός σας εἶναι να έρθετε πρὠτοι στον 
ὁμιλό σας και να παίξετε στον τελικό µετο νικη- 
τή του ἆλλου ομίλου. Δε νομίζω ότι χρειάζονται 
Ιδιαίτερες συστάσεις για το πὠς θα το καταφἑρε- 
τε. Βολευτεΐτε απἑνᾶντι απὀ το ΠιοΠΙΙΟΓ του υπο- 
λογιστή σας και δώστε του να καταλάβει! 


Το ἐπαθλο του Διαγωνισμού 
μωμεἶναι μία μπάλα, Αλλά τι μπάλα! Φτιαγμένη 
για παιχταράδες σαν και σας. Η μπάλα αυτή εἶναι 
δερμάτινη (και όταν λέμε δερμάτινη, εννοούμε 
δερμάτινη!) και σε Κάθε άσπρο κομμάτι της υ- 
πάρχει και η υπογραφή ενός διεθνἠ παΐχτη της 
Εθνικἠς ομάδας της Αγγλίας! Μάλιστα! Τώρα 
μπορείτε να περηφανευτείΐτε ὅτι εἶστε κάτοχοι 
μίας μοναδικής μπάλας. Οι νικητές του διαγῶνι- 
σμού θα ανακοινωθούν το μεθεπόμενο µήνα απὀ 
τη στήλη Γεγονότα Φήμες Σχόλια, Σημειώστε 


επίσης ὅτι και οἱ νικητὲς του διαγωνισμού του 
τεύχους 46 βρίσκονται ἧδη στην παραπάνω στή- 
λη του τεύχους που κρατάτε. 

ΟΙ ὁροι του Διαγωνισμού 


Για να συμμετάσχετε επιτυχώς στο διαγῶνι- 
σμὀ, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το κουπόνι 


πω Εει Εκ Εε Εσει πα 


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 4ΑΜΕΗΣ 
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Συμπληρώστε µε ἕνα Χ το πετραγωνάκι στην απάντηση που θεωρείτε σωστή). 


Οἱ ερωτήσεις του διαγωνισμού των 8ΠΙΘΙΦ 


του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986: 
α) Ὁ 2-1, β) Ὁ 1-0, Υ) Ώ 2-0 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 


ΤΗΛΕΦΩΝΟ 


ρετστ ο αι .---- 
ξ 


1. Σε ποιά ομάδα παίζει ο Ρ. ΒΘΔΙ45Ι6Υ; 
α) Ὁ νειροοι, β) Ώ ΝθνΝ Οµ85ίἱ6, γ) Ώ Αιδεηᾶἰ 


2, Με ποιό σκορ έχασε η Αγγλία απὀ την Αργεντινἠ στα προημιτελικἁ 


3, Σε ποιό 4Γουρ συμμετέχει η Ελλάδα (στο παιχνίδι); 
α) Γ 1ο β) Ὁ 2ο γ) Δε συμμετέχει σε κανένα 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -ἲ--.ἶ ους Πα .. 


ΕΧΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 


Στείλτε µας το συμπληρωμένο κουπόνι στη διεύθυνση: 
για το περιοδικό ΡΙΧΕΙ., Λεωφ. Συγγρού 44, 11742 Αθήνα 
-- -ἷ- -ἵἷ- --ἷ- Ἱ ᾖἆἷ Ἱ ο λα αι 


των ερωτήσεων και νατο στείλετε στη διεύθυνση 
του περιοδικού. Για να γίνουν δεκτὲς οἱ απαντή- 
σεις σας, θα πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί το 
αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου (σφραγίδα τα- 
χυδρομἰου). 

Σε περίπτωση που βρεθούν περισσότεροι απὀ 
ἑναν νικητές, θα γίνει κλήρωση για να αναδειχτεί 
ο τυχερός που θα κερδίσει την μπάλα. 

Ο νικητής, για να παραλάβει το δώρο του, θα 
πρἑπει να ἔχει μαζί του την πρωτότυπη κασέτα | 
δισκέτα του προγράµµατος, για ευνόητους λό- 
γους, Καλή επιτυχία! 

Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού ΤΑΒΟΕΤ 


ΒΕΝΕΘΑΟΕ βρίσκονται στη στήλη «Γεγονότα, Φήμες, 
Σχόλια» αυτού του τεύχους. 


----τ--η-Ἡ-ε--τ--κ--κ--π--κ-χ- 


ων. 


ἩΒΕ ΥΙΙ[ ΒβΕ Βν 1 δπι 
ΕΕΣ ὁ 


ι ΑΒΕΕ ΑΣ σομα 
εοιμ. 


ΟΑΡΟΟΜ εἶναι µια ε- 
ταιρία µε παράδοση 
στο χώρο των 5Ποοί 
6Π1 Ἡρ ἆβπιος. Ακόμα 
και αυτοί που δεν εἶναι 
θιασώτες τέτοιου εἷ- 
δους παιχνιδιών, δεν 
μπορούν να µη θαυμά- 
σουν τα κατά καιρούς νέα δηµι- 
οὐργήματα της («4ροοΠῃ. 

Αυτή τη φορά ολὀγος γίνεται για 
το |.ανί Ὀια], το «βενιαμίν» της ε- 
ταιρίας. Πρόκειται για ἕνα παιχνίδι 
που εξελίσσεται, φυσικά, στο διά- 
στηµα. Είστε ο αδικηµένος βασιλι- 
ἁς κἀποιου πλανήτη, που σανα µην 
ἐφτανεπου σας σκλάἀβωσαντολαό 
και τα χώματα, σας πήραν και τη 
βασϊλισσα. Ε, αυτό πάει πολὺ. Μια 


στη 


ΑΡ᾽ ΟΛΟ που ο 
απόηχος των Όλυμπι- 
ακὠν Αγώνων στη Σε- 
οὐλ δεν έχει σβήσει α- 
κόμα, η 3ΞΝΕ επιμένει 
να µας τους θυμίζει μ᾿ 
'ἑνα παιχνίδι που ἔχει ἆ- 
µεση σχέση µε τη συ- 
µπαθητικἡ αυτή πόλη. Τόσο το ᾱ- 
ντικεϊμενό του, όσο και μερικὲς 
στιγμὲς του παιχνιδιού, αναφἑρο- 
νται άμεσα στην Ολυμπιάδα. 

"Όπως καταλάβατε, πρόκειται 
για ἕνα αἰΠδίῖς ααππθ, που συμπερι- 
λαμβάνει εννέα αγωνίσματα: 100 
πι, 110 εμπόδια, 4χ100 σκυταλο- 
δροµία, μονόζυγο, δισκοβολία, 
άλμα εις µήκος, άλμα εις ύψος, 
μποξ και, τέλος, 100 πι «ελεύθερο» 
κολύμβηση. 

Στο Οοἱά Μεἀαίϊϊί μπορεί να παϊ- 
ξει ἑνας παΐκτης µε αντίπαλο τον 
υπολογιστή ἡ µε αντίπαλο ἕναν 
ἀλλοπαϊκτη. Μπορεΐτεν᾽ αρχίσετε 
τοπαιχνίδι απ᾿ ὀποιο αγώνισμα θέ- 


λος 


του Α. ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ 


λετε, µε την προὐπόθεση όμως ὅτι 
θα περάσετε το ὁριο που ορίζει το 
4ΑΠΠ6 για να περάσετε στο επὀμενο 
αγώνισμα. Φυσικά, υπάρχει και η 
δυνατότητα να συνεχίσετε (ρἰχνο- 
ντας νόμισμα) απ᾿ το σηµείο που 
χάσατε. 

Τα οοπ/τοὶς µετα οποία ἔχετε να 
δουλέψετε εἶναι δύο κουμπιά; ἑνα 
για ταχύτητα και ἑνα για ρίψεις. 
Τώραθα µε ρωτήσετε πὠς θα γίνει 
μποξ χωρὶς Ἰονφίϊοκ. Λογικό αυτό, 
αλλά θα πρὲπει να συμβιβαστεῖτε 
µε την Ιδέα ότι στο (οἰάπιράαίϊσί 
δεν θα παϊξετε κανονικὀ µποξ. Η 
Φιλοσοφία του συγκεκριμένου ᾱα- 
γωνίσματος στο παιχνίδι εἶναι να 
δώσετε ὁσο το δυνατὀν περισσότε- 
ρα χτυπήματα στον αντίπαλο σε ὁ- 
σο το δυνατὀν λιγότερο χρόνο. 

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα η χρή- 
ση των δύο κουμπιών εἶναι: µε το 
ἑνα παίρνετε δύναμη (ὁσο πιο γρή- 
γορα το πατάτε), ενὠ πατάτε το 
ἆλλο σε δεδομένη στιγµή για να 


ωραία διαστημική πρωΐῖα λοιπὀν, 
παΐρνετετο μαχητικό σας διαστημό- 
πλοιο και ξεκινάτε για τη δύσκολη 
επιχείρηση της διάσωσης. 

Βέβαια η Οἄροοπι μάλλον εἶναι 
µε το µέρος των αντιπάλων σας, 
και αυτό γιατὶ ἔχει κάνειτο παιχνίδι 
πολὐ δύσκολο. Ἡ δυσκολία αυτή 
επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους. Ο 
πρώτος εἶναι η ποικιλία και ο µεγά- 
λος αριθµός των αντιπάλων που 
συναντάτε. Ο δεύτερος εἴναι η ακρὶ- 
βεια ελιγμών που απαιτεῖται για να 
µην ακουµπήσετε στα τοιχώματα 
και καταστραφεῖτε. 

Το παιχνίδι αρχίζει μάλλον εὖ- 
κολα, µε μερικούς σχηματισμούς ε- 
ξωγήινων που ἐρχονταιπροςτο μέ- 
ρος σας - εὐκολα πράγματα. Αμέ- 


κανονίσετε τις γωνίες ρίψης ἡ πη- 
δήµατος κλπ. 

Η εικόνα που βγάζει το παιχνίδι 
στον αέρα δεν ἔχει καμία σχέση µε 
τα μέχρι τώρα παιχνίδια της 9ΝΗΕ, 
δηλαδή το Ὀοσαίμίοη, το Ηνροι Ο- 
Ἰνπιρίος κλπ. Κατ’ αρχἠν η γωνία 
που βλέπετε το παιχνίδι αλλάζει 
ανάλογα µε το αγώνισμα. Τα αγω- 
νίσµατα ταχύτητας και τις ρίψεις 
100 πι, 110 εμπόδια, κολύμπι κλπ.) 
τα βλέπετε απὀ πάνω, ενώ τα ἆλ- 
µατα και το μονόζυγο τα βλέπετε 
απ᾿ το πλάι. Επίσης έχουν αλλάξει 
τα χρώματα και η φιλοσοφία σχεδι- 
ασμού των δρΠίο5 που εἶναι τώρα 
αρκετά μεγαλύτερα. Ὅπως κατα- 
λαβαϊνετε, ἑνα τέτοιο παιχνίδι θα 
πρἑπει να ἔχει πολύ καλό αππιαίίοη 
για ν᾿ αντεπεξέλθει στις αυξημένες 
απαιτήσεις του σεναρίου του. Πρέ- 
πει να οµολογήσουμε όµως ὁτι το 
(0οἱὰ Μαάἀαίϊεί δεν έχει κανένα πρὀ- 
βληµα. ᾿Αλλωστε- κακάτα ψέματα 
--µε το Παγάφνατο που υπάρχει, η 


αν αποφασίσετενα πυροβολή- 
σετε, διαπιστώνετε ότι τα «τοιχώ- 
µατα» γκρεμίζονται σιγἀ-σιγἀ. Αυ- 
τὸ φαντάζομαι πως θα συμβαίνει 
καιστις επὀµενες πίστες (δυστυχώς 
δεν µπὀρεσα να περάσω). 

Ἡ δράση στο { αἱ Ὀιμεὶ φαϊΐνεται 
απὀ επάνω, πρόκειται δηλαδή για 
ἑνα “ορ ἰο Ὀοίίοπη 5οΓο]ηα ααπιο”.. 
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
θα πάρετε διάφορα Όοηπις που θα 
ισχυροποιήσουν τα όπλα σας, ενὼ 
ἔχετε στη διἀθεσή σας και κάποιες 
«τούμπες» (τύπου 1942) για ν᾿ απο- 
Φεύγετε τα πυρά. 

Ο ἐλεγχος στο διαστηµοπλοιάκι 
ασκείται απὀ ἑνα Ιον5ίϊοκ και δύο 
κουμπιά: ἕνα για ῄτο και ἕνα γιατις 
«ποὐμπες». 


ποιότητα του απἰππαίοη εἶναι απο- 
κλειστικά και µόνο θέµα σχεδια- 
σμού. Αναφερόμενοι όμως στο θὲ- 
μα του Πατάνατθ, να πούμε ὅτι η 
κονσόλα του παιχνιδιού απασχολεί 
2επεξεργαστὲς ΜΟ β00θτης Μοίο- 
το]α, που ελέγχουν όλες τις λει- 
τουργίες του προγράµµατος. 

Τον ἠχο ἔχει αναλάβει µια σειρἀ 
απὀ τσιπάκια της Ὑαπηα]ια. Ο ἦχος 
φυσικά εἶναι σχεδὀν στο σὐνολό 
του 5απιρἰοὰ και υπάρχει στις σω- 
στὲς στιγμὲς, επενδύοντας ὀμορφα 
τις εικόνες, Να πούμε εδώ ότι εκτὸς 
απ᾿ τις εικόνες των αγωνισμάτων, 
υπάρχουν και αρκετὲς άλλες, στις 
στιγμὲς των απονομών και στα εν- 
διάµεσα των αγωνισμάτων. 


Το (οἱά Μοάα]ϊί σίγουρα διαφέ- 
ρει ριζικἀ απὀ τα προηγούμενα 
παιχνίδια της 9ΝΚ, µε την ἔννοια 
ότι ξεφεύγει απ᾿ τις συμπαθητικὲς 
-μα αστείες - φιγούρες του Ὠοςα- 
ἰπίοπ και πλησιάζει περισσότερο 
προς την τρα] εικόνα. Συγκρίνο- 


ντὰς το κανεῖς µετους προγόνους 
του στον τομέα του 5εγοἰπα, ἴσως 
πει ότι το παιχνίδι εἶναι πιο αργὀ. 
Αυτό εἶναι λάθος. Στην οὐσία δεν 
υπάρχει τόσο δοτο]ἥπα, όσο αΠΙπ]ᾶ- 
Ποη, που εἶναι πιο σύνθετο και µε 
περισσότερα καρέ. 


Αν µε ρωτήσετε για την ὀψη του 
παιχνιδιούὐθᾳα σαςπω ότιπαρουσιά- 
ζεται σκοτεινἠ. Παρ᾽ όλο που οι 
συνδυασμοὶ των χρωμάτων εἶναι 
πολὺ πετυχηµέἑνοι, τα χρώματα εἰ- 
ναι όλα σκοτεινά και βαριά: µωβ, 
καφξ, βυσσινί και Φυσικά μαύρο, 


εἶναι αυτά που κυριαρχούν. Βέ- 
βαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα σας 
ενοχλήσει αυτό, αλλά ἔπρεπε να 
σας το πω δεν νομίζετερ 

Τα περισσότερα καινούργια 
5/ιοοί΄θπι-ρς δεν ἔχουν κανένα 
πρόβλημα µε το αΠΙΠΙΔΙΙΟΠ, διότι 


ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 


Πάντως, ὅ,τι και να πούμε, το 
παιχνίδι εἶναι ἆλλο ἑνα µικρὀ θαύ- 
μα απ᾿ την ἔμπειρη στο εἶδος 9ΝΗΜ. 
Σίγουρα θα καταφἑρει να κρατήσει 
για πολύ καιρό ζωντανὲς µέσα σας 
τις εικόνες απ᾿ την μαγευτική Ο- 
λυμπιάδα της Σεούλ. 


ποιου είδους παιχνίδια εἶναι και ο 
ἔλεγχος του σκάφους σας. Ὅμως 
και σ᾿ αυτό το σηµείο, το παιχνίδι 
τα καταφέρνει ἄριστα: το διαστη- 
μοπλοιάκι σας κάνει ό,τι ακριβώς 
του λέτε, τη στιγµἠ ακριβώς που 
του το ζητάτε. 

Δεν µιλήσαµε καθόλου για ἠχο. 
Καιτινα πούμερ Βάλτε μέσα μερικά 
5ίθίθο 5αΠπριρά εφέ και ἔχετε την 
εικόνα του τι βγαίνει απ᾿ τα ηχεῖα 
του [α5ί Ὀι[. 

Αλλο ἑνα πετυχημένο 5Ώοοί 
6ΠΙ-Ηρ λοιπὀν. Με το ρυθμό που 
βγαϊνουν σελἰγο θα εἶναι περισσὀ- 
τερα και απ᾿ τους ταξιτζήδες, Πά- 
ντως αν πούμε ὁτι δεν εἶναι καλά 
σίγουρα θα εἵμαστε ψεύτες. 


4 ΕΝΝΑΙΟΙ 


των αἀγεπίμτες και απόµαχοι τῶν οοί) 
επι μρ ευτυχείτε! Μόλις διαβάζετε 
την πιο νέα στήλη αυτού του 
περιοδικού, Μια στήλη που ὅπως 
πάντα ἦταν δική σας ιδέα. Ελπίζω να 
την προσέχετε και να τη φροντίζετε. 
Φυσικά περιμένουμε εντυπώσεις, 
κρίσεις και οτιδήποτε ἆλλο 
νομίζετε ότι θα της κάνει καλό 
στα πρὠτα τῆς βήματα, 

Το ΥΙΡΕΟ ΚΕΥΙΕΗ/ θα ασχολείται µε 
όλες τις ταινίες φαντασίας, 
επιστημονικής και µη. Από τα πιο 
«προχωρημένα. μελλοντολογικά 
φιλμ μέχρι τα πιο γοητευτικά 
παραμύθια. Ταινίες που μόλις 
κυκλοφόρησαν, μαζί µε παλαιότερες 
αλλά πάντα αναντικατάστατες. 
Γενικά θα προσπαθήσουμε να 
περιγράψουμε ὁ,τι έχετε γνωρίσει 
μέχρι τώρα σαν «κινηματογραφική 
μεταφορώ. στους υπολογιστές 
σας, Καλεσμένοι µας οἱ πιο 
διάσημοι εζωγήινοι, πτυχιούχοι 
μάγοι και δράκοι µε χρυσά μετάλλια 
σε διαγωνισμούς ζεστής αναπνοής, 
Ταινίες που έχουν ἠδη γίνει διάσηµα 
4ΤΟ4ε5 ἡ που σύντομα θα γίνουν. 

Εφὲ, δράση και, φυσικά, 
πολλές... πίστες! 
Να θυμάστε λοιπόν: 
Τα φανταστικἀ φιλμ έχουν 
πια θέση στο ΡΙΧΕΙ.. Αν έχετε 
δει κάποια ταινία και νομίζετε ὅτι 
αξίζει να την αναφέρουμε, τη διεύθυν- 
σή µας την ξέρετε. Ξεκινάμε λοιπόν: 
Καθίστε αναπαυτικά και σβήστε τα 
φώτα, Τρία, δύο, ἑνα, ϱΙΥ! 


ΠΙΣΩ Από’ 
ΤΙΣΦΥΛΛΩΣΙΕΣ΄ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ 
ΟΦΔΛΑΤΟΣ.., 


ΤΤΛΟΣ. ΚΥΛΗΤΟΣ 


(ΑΕ ΡΑΒΕΡΛΑΤΟΛΙ. 
ΕΙΛΙΙΑ. 685/Ε0λ. 


ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΙΟΥΝ. ᾽ Αρνολντ 


Σθαρτζενέγκερ, Καρλ Γουῖδερς. 
ΝΑΡΚΕΙΝ:. 103. 


”Ἠταν πολλοί αυτοί που, βλέποντας τον 
«Κυνηγὀ», έφεραν στο μυαλό τους τον "Έοῦο- 
ορ”. Ἔπειτα απὀ τη φοβερή περιπέτεια του 
μεταλλικού αστυνόµου, πόσο θα μπορούσε να 
«σταθεί», ο Σβαρτζενέγκερ; Τέλος πάντων, ε- 
μεὶς τον αγαπάμε απὀ τον «Εξολοθρευτή», γι᾽ 
αυτό την εἶδαμε την ταινία και όταν τέλειωσε 
διαπιστώσαμε ὁτι πολὺ καλά κάναμε. 

Ἡ υπόθεση του «Κυνηγού» εξελίσσεται στις 
βαλτώδεις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής, σε 
µέρη ὅπου μπορεῖΐτε να συναντήσετε τα πιο πα- 
ράξενα ὀντα (αυτό ἦταν ΗΙΠ!). Κάπου στα µέρη 
αυτά, η ΟΙΑ αναζητεί µια ομάδα Αμερικανών 
ομήρων που βρίσκονται αποκλεισμένοι, αιχμά- 
λωτοι ανταρτών, κάτω απὀ ιδιαίτερα σκληρὲς 
συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτὲς βέβαια δεν 
μπορεί κανεὶς να στείλει ολόκληρο σώμα 


στρατού. Χρειάζεται µια επίλεκτη ομάδα κομά- 
ντος και, κατά προτίµηση, ἑνας Σβαρτζενὲ- 
γκερ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εγώ τουλάχιστον εἷ- 
μαι κατά 906; ἠσυχος. Αν έχεις τέτοιον «καλό» 
ήρωα στην ομάδα σου, τι να σου κάνουν οἱ 
καημένοι οι κακοἰ... (εξαίρεση αποτελούσε ο 
«Εξολοθρευτής», ὁπου πραγματικά τα χρειά- 
στηκα). Ἡσυχοςλοιπόν παρακολουθούσα τὴν 
υπόθεση, όταν ξαφνικά τα πράγµατα άρχισαν 
να µην πηγαίνουν καλά. 

Φθάνοντας στην καθορισμένη τοποθεσία, κά- 
τι που κανεὶς δεν ξέρει τι εἶναι και πού βρίσκε- 
ται αρχίζει να εξολοθρεύει µε µαθηµατικἡ ᾱ- 
κρίβεια την ομάδα των κοµάντος. Ἑνας ἑνας τα 
µέλη της αποστολἠς εκτελούνται µε φριχτόὸ 
τρόπο, µε κινήσεις ακρίβειας ρολογιού, τις ο- 


Κβυὶς 


ποῖες βλέπει µεν ο θεατής αλλά όχι και οι ἡρώ- 
ες. Κάτι σαν στόχαστρο - μόνιτορ «χτενίζευ» 
όλη την περιοχἡ σε ψηφιοποιηµένη μορφή, 
εστιάζοντας αυτόµατα και εξαπολύοντας τερά- 
στιες ποσότητες ενέργειας. Ο Σβἀρτζενέγκερ 
μένει σιγά σιγἁ μόνος. Δεν υποψιάζεται πια, 
εἶναι σχεδόν σίγουρος ότι το επόμενο βήμα θα 
εἶναι το τελευταίο του... 

Κάπου εδώ απελπισμένος σκέφτηκα να πάρω 
τον Ασημακόπουλο για να ζητήσω κάµποσες 
άπειρες ζωές για τον ἡρφά µου που τρεµόσβη- 
νε, όταν ξαφνικά ... αλλά καλύτερα να µην σας 
πωτη συνἑχεια. Δεν ξέρω αν σαςλέειτίποτατο 
ὀνομα του συμπρωταγωνιστή, αλλά σας πλη- 
ροφορώ ὁὅτι πρόκειται για το φοβερό εκεῖνο 
πυγμάχοτου “ΕοςΚΥ”. Κάτι ἆλλο ακόµα πουθα 
πρέπει να γνωρίζετε εἶναι ὁτι τα εφέ της ταινἰ- 
ας, πολὺ ποιοτικἀ ομολογουμένως, ανήκουν 
στο δημιουργότου '"Αἰϊεπ”, Το περιβάλλον και 
το «στήσιμο» των σκηνών εἶναι πραγματικά 
πολὺ καλό και ατμοσφαιρικό, αλλά κατά τα 
άλλα µην περιμένετε και πολλά πράγματα. Το 
σενάριο εἶναι ασθενὲς έως μέτριο και οἱ ηθο- 
ποιοί μπορεί µεν να διεκδικούν το ᾿ Όσκαρ σω- 
ματικών διαστάσεων αλλά για το ἆλλο ᾿Ο- 
σκαρ... Πάντως νομίζω ὅτι εἶμαστε κάπως υ- 
περβολικοἱ, γιατί η ταινία δίνει αυτό που θέλει 
να δώσει: Περιπέτεια, εφὲ και προπαντὸς δρά- 
ση. Εἶναι µια απὀ τις ταινίες που θα βάλει σε 
ἴΗΓΡΟ πιοάε το κυκλοφοριακό σας, 


ΤΙΤΛΟΣ. 0 ΘΡΥΛΟΣ 


ΤΗΕ Ι.ΕΘΕΝΟ]. 


ΕΤΝΡΙΑ: ΝΤΟ Ἠ]άεο. 


ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ. Τομ Κρουζ 
Μία Σάρα. 
ΝΛΡΚΕΙΑ:. 90. 


Κάποτε, σε µια εποχἡ που ο χρόνος δεν 
ἦταν ο κύριος του κόσµου, υπήρχε ἑνα μυθικό 
βασίλειο. Θα πρέπει να φύτρωσε κι αυτό μαζί 
µε όλα τα δέντρα, τους νάνους και τα υπόλοιπα 
ζώα και πνεύματα που κατοικούσαν στο μαγικό 
Ὑέρικο δάσος. Το βασίλειο αυτό δεν ἦταν φη- 
µισμένο για πολλά πράγματα, παρά μόνο για 
δύο: για την πανέμορφη διάδοχο του θρόνου 
καιγια την αρμονία που επικρατούσε. Πραγμα- 
τικά, το κακὀ που υπάρχει σκορπισμἑνο σε ὁ- 
λες τις γωνιές του κόσμου έλειπε εδ. Ὅλα 
κυλούσαν αργά και ἤρεμα, ὀμορφα για πάντα. 


Το δάσος αυτό ἧταν για τον άρχοντα του κακού 
απαγορευμένος τόπος. 

Ο ἄρχοντας του κακού όµως, ὡς γνωστόν, δεν 
το βάζει κάτω εὔκολα. Και όπως κάθε καλός 
κακός, ἔτσι και ο δικός µας αποφασίζει να χρη- 
σιµοποιήσει µέσα ύπουλα μεν, αποτελεσµατι- 
κά δε για να πραγματοποιήσει τους σκοποὺς 
του. Σαν πρὠτη κίνηση, δύο απὀ τους πιο πι- 
στοὺς του νάνους αναλαμβάνει να απαγάγει 
τους δύο λευκοὺς µονόκερους, τα σύμβολα της 
αγάπης στη φύση. Συγχρόνως απαγάγουν την 
πριγκιποπούλα, η οποία έτυχε να βρίσκεται 
στο δρόμο τους καιτην μεταφέρουν στον πύργο 
του άρχοντα, ο οποίος εἶναι σε ηλικία γάμου 
και θέλει να αποκατασταθεί. Μέχρι εδώ καλά. 


΄0λα λοιπόν τα έχουμε: Κακό άρχοντα, κα- 
λἡ πριγκιποπούλα, αρκετή μαγεία... Κι όμως 
κάτι λείπει, Μα ο καλός φυσικά, ο οποίος δεν 
μπορεί να αφήσει έτσι τα πράγματα. Με τη 
βοήθεια των καλών πνευμάτων του δάσους, ο 
καλός αναλαμβάνει να απελευθερώσει πριγκἰ- 


πισσα και µονόκερους απὀ το κάστρο του σκὀ- 
τους, πριν η σελήνη αντικαταστήσει τον ἡλιο 
στο δρομολόγιο βόρειο - νότιο ημισφαίριο. Ο- 
πλίζεται µε διάφορα ξόρκια, γεμίζειτο σακούλι 
του µε αρκετή υπομονή και προχωρεί, μαζί µε 
µια µικρή ομάδα απὀ νάνους, μάγους, νεράιδες 
και άλλες μαγικὲς συνομοταξίες, Στόχος τουτο 
κάστρο που δεν γνώρισε ποτέ το φως, το κἁ- 
στρο του Σκότους, 

Δεν εἶναι καθόλου υπερβολἡ αν σας πω ότιο 
«Θρύλος» εἶναι το αγαπημένο µου "[αΐτγ ἰαίΙ 
φιλμ. Οι λόγοι εἶναι πολύ συγκεκριμένοι. 
Πρώτον, γιατί πίσω απὀ την ταινία υπάρχει ο 
μοναδικός Ρἰντλεῦ Σκοτ, ο μάγος του "“ΑΙίεπ’ 
καιτου “Βίαάε Βυππετς”. Τα εφέ καιτα χρώμα- 
τα τῆς ταινίας, το περιβάλλον τῶν µπουντρου- 
μιών του κάστρου εἶναι πραγματικά τέλεια. Οι 
δαίμονες εἶναι καταπληκτικοί, αφήστε δε το 
σατανά. Ἡ σκηνή τῆς εμφἀνισής του εἶναι απὀ 
τις πιο «δυνατές» στιγμὲς τν ταινιών τέτοιου 
εἴδους. Ὅσο για τον Τομ Κρουζ, θα έχετε την 
ευκαιρία να τον απολαύσετε µε µακριά μαλλιά 
παρακαλώ και καθόλου σκληρό (δεν εἶχε γίνει 
αεροπὀρος τότε). Από την άλλη μεριά, το πα- 
ραμύθι ξετυλίγεται µε όλους τους κανόνες των 
το]ε ΡἱαγίΠρ παιχνιδιών, πράγµα που θα επιδρά- 
σει άμεσα σε όλους τους αἀνεπιυτάδες αναγνώ- 
στες µας. Τι ἆλλο να σας πω... Ὅσο και να 
ψάξω δεν θα του βρω μειονεκτήματα του έργου. 
΄Αμποτε να το δούμε και σε οΟΠΥΕΙΔΙΟΠ... 


αλά, τώρα! Βρήκατε τα εὐκολα 
και µας πἠήξατε στα γράμματα και 
στις κάρτες, ἔτσι; Πυθαγόρειο θεώ- 
ρηµα ήταν, όλοι το θυµόσασταν, «γιατῖ όχι», 
εἴπατε. Τουλάχιστον όμως, ο υπεύθυνος της 
στήλης δήλωσε ικανοποιημένος, γιατί, λέει, 
βρέθηκαν πολλοί επίδοξοι προγραμματιστὲς 
να στρωθούν να φτιάξουν ἕνα αλγόριθμο της 


ΚΑΙ ΤΩΡΑ ...ΗΠΛΕΞΑΠΙΕ’ 


προκοπής, αντί να παίζουν όλο α.ππος µε τον 
υπολογιστή τους. 

Γιατους μανιώδεις 4απΊοῖ5, λοιπόν, και µόνο 
γι αυτούς (αφού όσοι ασχολήθηκαν µετοπρὀ- 
βληµα το ἐλυσαν) δίνουµε τη σωστή απάντηση 
του προβλήματος του τεύχους 47: Το ζητούµε- 
νο τρἰγωνο ἔχει πλευρὲς 144, 192 και 240 εκα- 
τοστά, συνεπώς περίμετρο 576 εκατοστά {τε- 
τράγωνο του 24) και εμβαδόν 19.824 τετραγω- 
νικά εκατοστά (κύβος του 24). Από τις 97 σω- 
στὲς απαντήσεις που λάβαμε, νικητής αναδεῖ- 
χθηκε ο φίλος Δημ. Μπρέζας (ἡ Μπρεζάς, Με 
τα κεφαλαία, πάντα υπάρχει το πρόβλημα του 
τόνου) απὀ τη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια! 

Γι) αυτό το τεύχος το μενού έχει κάτι που 
ενδἐχεται να σας αγανακτήσει, ειδικἁ αν ο υ- 


πολογιστής σας δεν εἶναι εφοδιασμένος µε 
ρουτῖνες για πράξεις μεταξύ μεγάλων αριθμών. 
ἛἜχουμε και λέμε: Ἕνας αριθμός έχει σαν τε- 
λευταῖο ψηφίο τουτο «6». Αν, τώρα, πάρουμε 
αυτότο εξάρι απὀτοτέλος καιτο βάλουµεστην 
αρχἡἠ του, σαν πρὠτο ψηφίο, προκύπτει 
κάποιος ἄλλος αριθµός, εξαπλάσιος του αρχι- 
κοὺ µας (για παράδειγµα, αν ο αρχικός µας 
αριθµός ήταν ο216-που δεν εἶναι, βέβαια - τότε 
θα μας προέκυπτε ο αριθμός 62] -που όμως δεν 
εἶναι εξαπλάσιος του 216). Ζητάμε, λοιπὀν, μέ- 
χριτις 5 Δεκεμβρίου, να στεῖλετε σε καρτ-πο- 
στάλ τον αρχικό αριθµό. Καλό κουράγιο! 


ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ 
ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΙΡΕΟ ΣΑΣ 


Φτος τοις 
βτοι 
ΤΗΕ ΝΟ-ΒΙΞΚ ΡΙΚ. --- ί κ 


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΒΕΛΟΥΑ.Β.Ε.Ε. 
ΔΙΑΘΕΣΗ: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
ΑΘΗΝΑ: ΘΗΣΕΩΣ 8-10, Τ.Κ. 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ.: 9220.719-9231.531- 9238.653-4 
ΕΚΘΕΣΗ: ΟΜΗΡΟΥ 32, ΤΗΛ.: 3600.228, Τ.Κ. 10672 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 249, Τ.Κ. 546 55, ΤΗΛ.: 428.070-3 


9 Πλήρης συμβατότητα µε ΙΒΜ ΡΟ/ΧΤ 
9 Ταχύτητα ρολογιού 4.77/8 (ἴμ[οο) ἡ 10ΜΗΣ (ἴωτοο 


9 Μεγάλες δυνατότητες επέκτασης 

9 Ικανότητες επικοινωνίας 

9 Απεριόριστη ποικιλία προγραμμάτων 

9 ο. οδηγιών χρήσης και λειτουργίας 

9 Μς-ΌΟΡ 93.2 

9 ΟΝΝ-ΒΑΡΙΟ 9.21 
(τα πρωτότυπα προγράµµατα και πιαηυαἰς αλλά και 
πλήρες μεταφράσεις στα ελληνικά) 

9 Εγγύηση 12 µηνών 

9 Ασφαλισπήριο συμβόλαιο Ιπίθγαπιθήσαη για κλοπή 
και ατύχημα. 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΒΕ 


{  ΗΥύΝΩΑΔΙ 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
µονάδα επεξεργασίας: 8088 (8/10 ΜΗΖ) [ 
--- Μνήμη ΒΑΜ: 640 ΚΒ ἳ 


ΘυΡΕΒ 16Τ ἃὶ ΦΗΡΕΗ τή 


:5.25΄΄ ἆ5/άά 360 
-- Επεκτάσεις: 6/5 υποδοχές εισόδου/εξόδου (62 
ακίδων 


-- Διαθέσιμες θύρες: σειριακή (Β95 232), οεηϊγοπἰο5 
--- Κάρτα οθόνης: ΜΩΑ/ΜΝΑ 
--- Κύκλωμα ελέγχου δισκετών στο πιοίπεΓΌοβιά 

--Ῥόλοϊ / ημερολόγιο στο πιοῖπεγροαβγά (εφεδρική 


μπαταρία) 
-- Πληκτρολόγιο: 84 πλήκτρων 


Προαιρετικά: 


-- Επεξεργαστής 8087-2/1 (μαθηματικός επεξεργαστής) 
-- ΒΟΜ μέχρι 64 ΚΒ 

-- Δεύτερη µονάδα δισκέτας 720/360 

--- Σκληρός δίσκος: 10/20/30/40 ΜΒ 

--- Κάρτες οθόνης: 68Α, ΜΑ, ΕΑΑ κλπ. | 
-- Πληκτρολόγιο 101 πλήκτρων 


Στουρνάρα 49 (Γ΄ όροφος), 106 82 Αθήνα 
Γωλήσος -θόοος: ΤΗΕ «ΙΟ ΜΡΗΤΕΗ 5ΗΟΡ, ΒΑΒΕΛ Η/Υ ΑΕΕ 
σατςι σας οΝρυτεῃς, ΑΕΒΕ 
ισόγειο ἃ Α΄ όροφος) 
3643044, 3603594, 3616690. 3602043, 3804711 
ΒΑ8ἱ ΟΡ 


Τδίοχ΄ 224809 
Εαχκ 3607142 


